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RLBPflHH  EXP  STATION 

HSHBURN  3  ENE 

63 

.4 

39 

.8 

51 

5 

79 

31 

25 

15» 

414 

0 

0 

6 

0 

5.59 

1  .30 

13 

.0 

Q 

12 

5 

1 

CORDELE 

66 

.0 

39 

.4 

52 

7 

3.1 

80 

30 

22 

14 

375 

0 

0 

10 

0 

5.28 

1  .60 

1  .22 

12 

.0 

0 

9 

5 

I 

00UGLR5  2  ESE 

65 

.5 

39 

■  8 

52 

7 

2  . 6 

83 

3  1 

25 

16* 

384 

Q 

10.54 

7  .04 

4.26 

1  3 

.0 

0 

]  1 

g 

3 

F I TZGERRLD 

66 

.4 

44 

.4 

55 

4 

4  .3 

82 

30 

25 

14 

308 

0 

0 

4 

0 

6  .39 

2  .93 

1  .27 

8 

.0 

0 

10 

4 

4 

HOMERVILLE  3  WSH 

68 

.3 

45 

.0 

56 

7 

81 

31  . 

26 

15 

267 

0 

0 

4 

0 

8.05 

1  .60 

23 

.0 

0 

10 

7 

3 

LUM8FR  CITY 

65 

.5 

39 

.0 

52 

3 

69 

3  I 

26 

1 6  + 

398 

Q 

Q 

1  0 

.0 

0 

HOULTRIE  2  ESE 

65 

.9 

42 

5 

54 

2 

2.0 

84 

30 

25 

14 

331 

9  .54 

5  .86 

2.86 

12 

.0 

0 

10 

7 

3 

NASHVILLE  5  SSE 

6B 

.0 

42 

0 

55 

0 

82 

30 

26 

14 

305 

Q 

Q 

g 

g 

8  .90 

1  .88 

20 

.  0 

Q 

9 

6 

5 

QUITMAN  2  NH 

TIFTON  EXP  STATION 

64 

4  1 

g 

5  3 

2 

3  .  4 

80 

25 

1  4 

372 

0 

0 

7 

0 

7  44 

QQ 

.  0 

Q 

1  0 

6 

3 

VALOOSTA  3  E 

69 

1 

45 

5 

57 

3 

6  1 

3 1  ♦ 

27 

1 5  * 

249 

Q 

Q 

5 

0 

9.37 

'^4 

.0 

0 

10 

DIVISION 

54 

1 

3.3 

7.66 

4.12 

.  0 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAR  RP 

66 

5 

45 

4 

56 

Q 

5  . 7 

83 

30 

26 

1 5 

294 

Q 

_ 

6  78 

3  55 

34 

.0 

0 

9 

BLHCKBERRO  ISLAND 

BRUNSWICK 

69 

5M 

46 

SM 

SB 

OM 

3.9 

83 

30 

29 

15 

234 

3.64 

.87 

1  .50 

20 

- 

7 

2 

2 

BRUNSWICK  FAR  AP 

6S 

8 

47 

7 

56 

g 

82 

30 

28 

1  5 

265 

Q 

0 

2 

0 

'  o 

'  n 

"1 

FLEMING 

67 

5 

43 

4 

55  ■ 

5 

83 

30 

2  3 

1  4 

302 

0 

0 

S 

0 

3  qq 

I  *  t  ^ 

0 

° 

FOLKSTON  9  5W 

7 1 

1 M 

45 

1 

58 

1  M 

6  4 

3 1 

26 

1  s 

222 

0 

0 

3 

0 

4  75 

2  22 

20 

.0 

0 

9 

3 

I 

FORT  STEWART 

67 

5 

44 

1 

55. 

8 

4  .4 

65 

29 

26 

15 

297 

0 

0 

4 

0 

4  .59 

1  .67 

1  .20 

8 

•  0 

0 

9 

5 

1 

GLENNVILLE 

67 

SM 

44 

4M 

56 

OM 

4.9 

83 

30 

26 

IS- 

288 

0 

0 

3 

0 

6.38 

3.11 

1  .30 

1  3 

.0 

0 

9 

6 

3 

JESUP  8  S 

67 

9 

44 

1 

S6. 

0 

83 

30 

25 

IS 

290 

0 

0 

5 

0 

5.04 

1  .01 

20 

.0 

0 

10 

4 

1 

NAHUN  TA 

SAPELO  ISLAND 

66 

4 

45 

0 

55 

7 

82 

30 

26 

15 

288 

0 

0 

2 

0 

3.51 

.64 

8 

.0 

0 

9 

3 

0 

SAVANNAH  USOR  PL  ORON 

67 

8 

43 

4 

55. 

6 

6.1 

82 

31- 

22 

IS 

293 

0 

0 

4 

0 

3.83 

.66 

.82 

8 

.0 

0 

1  1 

2 

0 

SRVRNNRH  WSO  RP  R 

66 

0 

44 

5 

55. 

3 

5.4 

83 

30 

27 

14 

315 

0 

0 

3 

0 

3.17 

.25 

1  .00 

8 

.0 

0 

6 

2 

1 

SRVANNAh  BEACH 

M 

f 

M 

28 

14 

0 

0 

0 

.0 

0 

SURRENCY  2  WNW 

66 

9 

40 

8 

53. 

9 

81 

30 

22 

15 

342 

0 

0 

8 

0 

5.4  1 

1  .05 

8 

.0 

0 

9 

5 

1 

WRYCROSS  4  NE 

67 

9 

40 

4 

54  . 

2 

2.3 

88 

31 

22 

15 

343 

0 

0 

10 

0 

7  .32 

3.95 

1  .68 

20 

.0 

0 

10 

6 

3 

DIVISION 

55 

9 

4  .4 

4  .81 

1  .81 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOWINO  STBIION  INDEX 
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DHILY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


NOnTHbCST  ( 

AOAIRSVILLE 

ALLATOOMA  DAM  3 

BCflvCRDALe 

CAtHOUN  CXP  STATIOn 

CARTtRS 

CASTCRSVILLC 
CARTCaSVILLE  3 
CCDARTOM 
CNAT5k«RTH 
CHICKAMAUCA  PARK 

CUHRirvKLC  2  M 
DALLAS  7  NC 
DAL  TOn 
Er«BV 
rAIRr«UNT 

KENSINQTON 

LA  rAYETTt 

RCSftCA 

RINGGOLD 

ROtC 

DOfC  MSO  AP 
SUrrCBVILLC   1  SSW 
TAYLORSVILLC 


NORTH  CENTRAL  < 

ALPHARCTTA  %  S5W 
ATHENS  USO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  USO  AP 
CALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDCC 

CANTON 

CLCvELANO 

COrrCRCC  4  NNM 

CumiNG  2  NNE 
DAML ONEGA 
DAWSONVILLE 
ELL  IJAT 
GAJNCSVILLE 

HELEN  1  ESC 
JASPER  t  NNU 
mrsviLLE 
MONROE 

NOflCROSS  3  NM 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE 
UALESKA 

uiNOER  1  sse 

kaODSTOCK 


CAftHESvlLLC  3  t 
CLArrOft  1  SSU 
CORNEL lA 
ELftERTON  2  N 

HARTAL  L 
LEXINGTON  1  NM 
L  INCOLNTON 
TOCCOA 
UASMINGTON 


iCST  CENTRAL 

BUTLER 
CARROLL  TON 
COLU^euS  USD  AP 
CONCORD 
DOUGLASvlLLE 

EXPCRirCNT 
rBANKL IN  2 
GREENVILLE  2  NNI 
HOniLTON  4  U 
JONESBORO 

LA  GRANGE 

liRfiSHALLVtLLE 

'WNTEZUMA 

NEkltAN 

SUNNYSIDC 

TACBOTTON    1  NE 
TALLAPOOSA  2  N 
TMOmSTON  2  s 
KST  POINT 
UOODBURV 


COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
CASTTMN  1  H 

rORSYTM  1  5 
fORT  VALLEY  2  E 
COOrHET  3  NE 
Mfti«INSvlLLE 
IRUlNTON  4  kVtW 

JUL lETTE 

moon  USO  AP 

niLLEDGEvILLC 
fWTJCELLa 
pQUNT  VCQN9N  3  U 

sanocrsvule 


4.56 
6.28 
5.32 


6.66 
5.64 
5.09 


DRY  OF  MONTH 


2  3 


.23     .04  .0 


011i2    131415  16171 


.04  l.OB  .01 
.05     «  X 

.04     .75  .54 


.03  1.03 
.21 
1  .26 


1 .  12 
.39 
.03  1.26 

.91  1. 
.02  .65 


.32  1.52 
.06   1 . 06 
J  .53 


2 . 60   1 . 40 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


S.78 

2.es 

2.36 


2.70 
3.10 
2.00 

1 .66 
1.78 
2.20 


SEE  REFERENCE  N0IE5  FOLLOWING  STflUQN  INDEX 
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DRILY  PRECIPITRTION 


sini  ION 


CAST  CCNTVAL 

APPL IMG    I  NU 
AUCUSTA  use  AP 
BROOKLCT  1  U 
DO  VCR 
GIBS9N 

LeuiSVILLt  3  S 
niDvILLC 

MIDVILLE  EXP  STO 
MIllEH  ^  N 

niLLHAvCN-WADE    2  SC 
nEWINCTOH  2  ME 
STILLMD8E 
SUAINSBOQO 
MRRRErtTOn 


ME 


SOUTHkCST  D' 

ALbAlr  3  SC 
A^CniCUS  A  CNC 
6AINB6I0GE 
BL««ELT 
CAMILLA 

COLQUITT  2  E 
CUTHBERT 

OONALSariVILLE    1  5 
FORT  GAINES 

LUr^MN  2  SE 

nORGAN    1  U 

MORGAN  ^  NU 

PLAINS  SW  CA  EXP  STA 

PRESTON 


THOmSVlLl 


I  SE 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
AOEL  2  S 

ALAPAMA  EXP  STAT 
ASHBURN  3  ENC 
COROELE 

DOUGLAS  2  ESE 
riTZGERALD 
MOrCRviLLE  3  USU 
LUr«£R  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN  2  NW 
TIFTON  EXP  STATT 
VALOOSTA   3  E 


SOUTHEAST 


ATR  INSON 

BlAC^BEARO  ISLAND 
BRUNSMICK 
BRUNSWICK   FAA  AP 

D0CT0RT0k«1    I  USU 
FLEMING 
FOLRSTON    3  SW 
FOLWSTON   0  SP 
FORT  STEUART 


USDA  PL  GRDN 
WSO  AP 
BEACH 


DRY  OF  MONTH 


2  3 


7  8 


10  11  12 


1.20  .&0 


3  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24  25 


1  .08 
1  .43 


26 


27 


28 


29 


30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STfiTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
q: 

2 

4 

5 

7 

g 

1  0 

1  1 

1 2 

1  3 

1  4 

1  5 

16 

17 

IB 

19 

20 

2! 

22 

23 

24 

25 

26 

2  7 

28 

29 

30 

3  1 

(X 

NORTHWEST  01 

nULRTOONn  DRn  2 

MAX 
MIN 

71 

27 

51 
27 

SO 
26 

55 
28 

58 
28 

46 

54 

64 

36 

37 

52 
22 

55 
26 

27 

67 

37 
26 

43 
32 

54 
35 

50 
38 

59 
32 

65 
34 

70 
49 

77 
47 

74 
47 

55.7 
31  .6 

CALHOUN  EXP  STATION 

MRX 
MIN 

70 
52 

53 
29 

50 
33 

45 
40 

53 
23 

57 
32 

62 
25 

56 
45 

54 

67 

64 

55 

37 

40 

54 

58 
27 

54 
26 

54 

37 

65 
44 

60 
34 

46 
24 

53 
33 

56 
36 

so 

43 

SB 
48 

58 
44 

67 
3  1 

73 
45 

76 
49 

72 
46 

72 
51 

57.8 
36  .5 

CflRTERSVILLE 

MAX 
MIN 

68 
49 

54 

26 

48 

38 

45 
40 

50 
22 

56 
36 

60 

56 

SS 

67 

60 

58 

36 

39 

54 

55 
25 

52 
23 

55 
37 

64 
49 

58 
34 

44 

26 

51 
3 1 

51 
36 

48 
43 

60 
47 

57 
42 

68 
3 1 

72 
53 

76 
54 

74 
45 

75 
46 

57.0 
36.5 

CEOSRTOHN 

MBX 
MIN 

67 
49 

56 
26 

46 

38 

47 
4  I 

55 
2 1 

60 
29 

65 

57 

60 

70 

65 

46 

38 

40 

57 

56 

56 
23 

66 
36 

66 
48 

57 
33 

49 
22 

53 
33 

51 
3 1 

51 
43 

62 
49 

58 
4  3 

72 
30 

75 
57 

77 
5 1 

78 
46 

77 
54 

G9.1 
36  .6 

OBLLBS  7  NE 

MRX 
MIN 

74 

57 

64 

2S 

52 
27 

50 
40 

46 

52 

58 

61 

48 

57 

66 

60 

42 

37 
1 5 

38 
1 6 

56 
28 

58 
24 

52 
28 

60 
35 

65 
34 

36 
23 

42 
31 

52 
31 

49 
38 

61 
4  3 

57 
4  4 

58 
3 1 

67 
35 

72 
56 

76 
47 

75 
49 

56  .2 
34  .0 

DBLTON 

MBX 
MIN 

74 

S6 

64 

28 

54 
28 

44 

38 

45 

23 

52 
24 

56 
26 

60 
26 

49 
44 

58 
44 

6S 
45 

59 
38 

39 
26 

36 
15 

37 
14 

54 
21 

57 
27 

52 
26 

50 
36 

60 
33 

44 

26 

50 
25 

52 
34 

56 
35 

59 
44 

58 
43 

56 
30 

66 
37 

73 
52 

75 
45 

70 
44 

56.6 
33  .3 

LB  FBYETTE 

MBX 
MIN 

73 

55 

61 
25 

63 
26 

58 
38 

45 
19 

63 
20 

S3 
24 

62 
25 

50 
46 

59 
44 

62 
39 

60 
38 

39 
23 

35 
14 

41 
14 

56 
24 

58 
22 

52 
23 

52 
37 

60 
34 

37 
22 

50 
28 

53 
32 

57 
32 

58 
44 

59 
44 

53 
43 

68 
38 

76 
51 

77 
42 

78 
45 

57.0 
32.5 

ROME 

MBX 
MIN 

63 
45 

S3 
22 

45 

32 

50 
36 

53 
18 

58 
25 

63 
20 

56 
43 

56 
41 

70 
49 

64 

36 

49 

31 

40 
20 

40 
12 

54 
18 

58 
21 

54 
19 

56 
33 

67 
39 

56 
30 

50 
IB 

53 
28 

52 
31 

49 
38 

61 
42 

60 
3B 

70 
25 

72 
48 

77 
52 

73 
46 

74 
47 

57  .9 
32  .4 

ROME  HSO  BP 

m            m  m 

MBX 
MIN 

64 

SS 

44 

46 

54 

57 

62 

50 

56 

69 
55 

59 
39 

48 

33 

35 
22 

40 

1  7 

54 
1 9 

SB 
25 

53 
25 

55 
39 

65 
45 

53 
29 

48 
24 

54 
33 

54 
34 

50 
43 

59 
48 

59 
36 

70 
31 

73 
45 

76 
48 

73 

45 

75 
52 

57.1 
35  .2 

NORTH  CENTRBL  02 

BLPHRRETTB  S  SSH 

MBX 
MIN 

70 

64 

52 

50 

47 

52 

57 

61 

45 

54 
42 

62 

62 
35 

43 
27 

37 
1 5 

42 
1 8 

53 
1 9 

53 
22 

53 
33 

55 
35 

68 
33 

44 

22 

44 
22 

S3 
30 

48 

30 

58 
40 

56 
4  3 

58 
28 

60 
4  ] 

74 
46 

75 
46 

75 
46 

55  .6 
31.7 

ATHENS  WSO  AP 

MBX 
M  I  N 

68 

S3 

55 

54 

53 

50 

56 

45 

52 

64 

66 

47 

45 

41 

57 

60 

52 
34 

54 
34 

68 
38 

55 
34 

47 

32 

S3 
34 

49 
4  1 

48 
43 

60 

61 
4  3 

70 
35 

75 
4  6 

78 
50 

80 

57 

77 
57 

57.8 
38  . 0 

ATLANTA  HSO  BP 

MBX 
MIN 

69 

52 

54 

48 

52 

57 

61 

48 

54 

67 

63 

49 

37 

39 

57 

56 

S3 

SB 

66 
42 

52 
29 

43 
26 

52 
34 

47 
43 

48 
42 

63 

59 

65 

72 

77 

76 

75 

57.1 

BLRIRSVILLE  EXP  STB 

MBX 
MIN 

67 

61 

50 

48 

42 

50 

53 

58 

49 

65 

59 

56 

40 

28 

33 

50 

50 

48 

52 

61 
32 

43 
23 

42 
28 

51 
28 

55 
3 1 

59 

55 

SO 

68 

58 

69 

72 

S3. 3 

BLUE  RIOCE 

MBX 
MIN 

57 

52 

48 

45 

52 

53 

SI 

S3 

65 

63 

56 

55 

45 

35 

52 
1 9 

55 
24 

52 
20 

50 
4  1 

52 
37 

52 
28 

41 

20 

52 
26 

58 
30 

60 
45 

SO 

60 

67 

72 

69 

73 

69 

SS.6 

COHHERCE  4  NNH 

MBX 
M  I  N 

60 

67 

SO 

53 

41 

2  3 

51 
23 

S3 
30 

58 

50 
4  3 

55 
4  7 

62 
34 

64 
3 1 

45 
1 8 

41 

1 8 

43 
23 

55 
23 

58 
23 

48 

37 

55 
4  ] 

70 
28 

49 

28 

44 

3  1 

53 
4  3 

53 
34 

58 

60 

59 

69 

74 

78 

77 

55.5 

OAHLONEGR 

MBX 

65 

62 

50 
25 

45 
34 

47 
26 

50 
28 

50 
26 

59 
27 

44 

37 

62 
36 

59 
4  3 

58 
38 

45 
29 

35 
1 6 

38 

]  7 

52 
20 

55 
25 

49 
26 

51 
36 

SB 
4  3 

44 

27 

4  1 
32 

54 
32 

52 
36 

50 

55 

54 

66 

69 

70 

76 

53.7 

GAINESVILLE 

MBX 

63 

60 

52 

46 

49 

51 

54 

60 

45 

53 

60 

60 

44 

37 

42 

53 
29 

55 
25 

48 

32 

SB 
37 

67 
37 

46 

27 

43 
3  ] 

53 
37 

50 
4  1 

55 

55 

58 

68 

70 

74 

77 

55.0 

HELEN  1  ESE 

MBX 
M I N 

64 
45 

51 
21 

46 

23 

48 

36 

SO 
22 

S3 
28 

60 
22 

53 
38 

66 
34 

SB 
46 

60 
39 

52 
37 

46 
28 

38 
16 

56 
20 

53 
25 

4B 

22 

54 

27 

56 
39 

55 
34 

38 
31 

50 
30 

55 
29 

49 
4  1 

sa 

55 

67 

73 

75 

76 

76 

56.2 
32.8 

JASPER  1  NNH 

MBX 
MIN 

68 
43 

50 
24 

43 

32 

45 
38 

50 
27 

54 
38 

60 
29 

53 
42 

57 
39 

56 
52 

60 
40 

51 
35 

46 

23 

35 
12 

51 
20 

55 
30 

48 

25 

52 
39 

65 
45 

55 
32 

44 

27 

55 
33 

S3 
35 

48 
41 

57 
46 

56 
39 

65 
34 

71 
50 

73 
51 

74 
45 

66 
58 

55.4 
36.3 

U  OF  GB  PLT  SCIENCE  Ffl 

MAX 
MIN 

67 
48 

55 
26 

54 
33 

50 
40 

51 
27 

50 
36 

56 
26 

49 
38 

52 
42 

64 
48 

64 
47 

61 
40 

45 
29 

39 
IB 

55 
22 

56 
30 

50 
30 

54 
31 

67 
36 

54 

36 

46 

2a 

52 
32 

51 
39 

48 
40 

60 
45 

59 
43 

67 
33 

73 
45 

77 
42 

76 
54 

75 
54 

57  .4 
36.8 

WINGER  1  SSE 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

65 

56 

52 

51 

51 

52 
35 

59 
25 

57 
38 

51 
42 

62 
45 

64 
45 

57 
38 

44 

28 

4  1 
1 5 

SS 
2 1 

59 
28 

55 

58 
32 

68 
32 

55 

46 

52 

SC 

47 

56 
43 

60 
42 

68 
32 

75 
43 

78 
48 

77 
50 

78 
52 

58.0 
35.8 

NORTHEAST  03 

CLAYTON  1  SSH 

MBX 

57 
47 

54 

23 

49 
22 

50 
38 

48 

20 

51 
27 

56 
22 

52 
35 

66 
3 1 

64 
39 

58 
40 

56 
33 

43 
32 

38 
[  3 

50 
1  9 

52 
25 

52 
26 

55 
2 1 

57 
37 

57 

43 

56 

53 

49 

55 
4  3 

S3 
35 

65 
25 

70 
3 1 

79 
33 

75 
39 

76 
40 

S5  .  1 
31.4 

CORNEL lA 

MAX 

66 

50 

41 

51 

49 

53 

53 

44 

63 

53 

59 

44 

38 

40 

52 

57 

45 

52 

60 

57 

42 

53 

SC 

48 

56 
4  1 

57 
34 

67 
26 

73 
45 

75 

77 
4  1 

74 
4  7 

54  .8 
31.5 

ELBERTON  2  N 

MAX 

67 
51 

58 
23 

54 

22 

S3 
42 

51 
20 

50 
29 

45 

29 

45 
31 

57 
42 

59 
43 

63 
47 

57 
35 

45 
32 

40 
19 

53 
20 

57 
23 

54 
23 

52 
27 

69 
30 

63 
43 

46 
26 

51 
29 

so 

35 

48 
41 

58 
45 

59 
4  1 

69 
28 

73 
32 

78 
39 

77 
47 

77 
47 

57.4 
33.6 

hARThELL 

MBX 
MIN 

68 
50 

36 

58 
36 

54 
40 

54 
40 

SB 
40 

57 
40 

47 

31 

45 

IB 

53 
25 

58 
33 

60 
33 

55 
32 

70 
45 

58 
44 

48 

29 

52 
32 

so 

39 

SO 

41 

50 
44 

58 
40 

70 
38 

77 
43 

78 
53 

80 
55 

79 
56 

59.5 
39.0 

rOCCOA 

MRX 
MIN 

68 
49 

52 
29 

43 
40 

55 
41 

51 
29 

51 
33 

56 
29 

43 

39 

63 
38 

53 
48 

60 
47 

54 
38 

47 

32 

41 

19 

57 
25 

59 
33 

53 
29 

56 
26 

64 
4  1 

63 
42 

48 

30 

54 
29 

50 
37 

48 
42 

50 
45 

57 
35 

69 
35 

76 
45 

78 
54 

79 
55 

78 
52 

57.3 
37.7 

hashington 

•           •  • 

MRX 
MIN 

71 
56 

70 
26 

62 
25 

60 
33 

53 
25 

52 
25 

43 

30 

47 
29 

47 
38 

52 
4S 

61 
44 

66 
4  I 

59 
34 

44 

2 1 

43 

20 

55 
25 

61 
3C 

50 

56 

68 

55 

50 

51 

45 

61 
4  1 

63 
45 

63 
33 

71 
32 

74 
42 

79 
49 

81 

51 

58  .5 
34  .9 

HEST  CENTRBL  04 

CfiRROLLTON 

MAX 

68 
44 

62 
26 

51 
34 

57 
36 

24 

57 
28 

60 
24 

55 
34 

65 
42 

75 
47 

66 
34 

53 
31 

55 
25 

4  1 
16 

55 
17 

57 
24 

55 
26 

32 

37 

61 
24 

43 

23 

53 
30 

SO 
45 

60 
40 

64 
40 

68 
29 

76 
38 

76 
47 

78 
45 

77 
45 

60.7 
32  .9 

COLUHSUS  HSO  BP 

MBX 
MIN 

74 
44 

56 
32 

60 
39 

54 
36 

S6 
30 

61 
37 

64 
34 

55 
49 

72 
53 

74 

62 

69 
49 

52 
39 

43 

29 

46 

22 

60 
26 

61 
31 

61 
33 

64 
39 

64 
4  1 

60 
32 

55 
27 

59 
39 

50 
45 

S3 
46 

65 
42 

66 
39 

73 
37 

74 
48 

80 
43 

77 
55 

77 
54 

62.4 

39.9 

EXPERIMENT 

MBX 
MIN 

73 
57 

70 
28 

53 
35 

56 
35 

50 
27 

53 
36 

59 
32 

63 
34 

53 
44 

58 
52 

70 
47 

67 
43 

44 

28 

39 
19 

42 

26 

57 
34 

59 
32 

55 
34 

61 
45 

68 
37 

41 
27 

SO 
36 

52 
36 

45 
42 

64 
45 

59 
42 

63 
37 

69 
42 

72 
54 

78 
52 

78 
53 

58.8 
38.4 

GREENVILLE  2  NNH 

MBX 
MIN 

71 
51 

67 
25 

59 
28 

60 
36 

58 
25 

65 
29 

64 
28 

61  70 
45  51 

SEE  RE 

66  67 
45  49 

ERENCE 

61 
37 

MOIE 

SO     50  SB 
24     18  22 

3  FOLLOWING 

59  58 
29  27 

jIBTION 

35 
INOE 

36 

t 

34 

52 
28 

52 
35 

49 

42 

51 
42 

64 

47 

64 
40 

69 
31 

72 
47 

77 
57 

76 
58 

77 
56 

62.4 

37.3 

DAILY  TEMPERATURES 


STHT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

g 

1  0 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

LR  DRRNGE 

tIBX 
MIN 

73 

59 

54 

50 

S3 

58 
29 

63 
27 

59 
4  3 

65 
4  3 

72 
55 

67 
4  3 

59 
39 

43 

23 

42 

1 6 

57 
21 

58 
29 

57 
28 

58 
35 

67 
35 

60 
34 

53 
24 

55 
36 

SS 
40 

52 
43 

65 
43 

61 
40 

69 
29 

74 
51 

79 
47 

78 
58 

7S 
48 

61  .0 
36 . 2 

hbrshrllville 

MBX 
MIN 

76 

67 

66 

64 

55 

61 

63 

60 

64 

74 

72 

65 

65 

45 

20 

S7 
28 

64 
32 

59 
35 

61 
35 

62 
40 

62 
38 

48 

26 

54 

36 

S3 
44 

SI 
42 

66 
48 

66 
44 

69 
36 

75 
49 

80 
50 

80 
54 

78 
52 

63.9 
40  .2 

NEHNflN 

MBX 
MIN 

69 

5 1 

54 

27 

57 
33 

54 

S4 

57 

62 

53 

60 

69 

6S 

54 

49 

38 

58 

57 

57 

59 

69 

60 
32 

44 

24 

54 
34 

48 

50 
4  1 

62 
47 

61 
38 

68 
34 

71 
50 

77 
48 

75 
56 

76 
50 

59.4 
37 . 3 

SUNNTSIDE 

MBX 
MIN 

69 

56 

68 

58 

S3 

60 

63 

SS 

56 

68 

68 

57 

42 

4  I 

1  9 

57 
25 

59 
33 

55 
34 

60 
33 

68 
45 

67 
36 

58 
27 

S3 
36 

45 
42 

48 
42 

64 
47 

63 
4  3 

68 
36 

73 
55 

78 
53 

76 
60 

75 
54 

60.7 
39.3 

rPLBOTION  1  NE 

MAX 
MIN 

rflLLflPOOSS  2  N 

MBX 
MIN 

rHOMBsroN  2  s 

MAX 
MIN 

73 
49 

60 
30 

61 
33 

60 
45 

60 
27 

63 
28 

66 
29 

59 
45 

63 
45 

73 
57 

69 
39 

66 
42 

47 

28 

47 
18 

61 
22 

64 

29 

62 
34 

66 
33 

66 
36 

60 

37 

SS 
27 

56 
35 

54 
44 

51 

44 

65 
47 

57 
37 

71 
32 

74 
43 

80 
43 

78 

SO 

77 
47 

63.7 
37.3 

HEST  POINT 

hbx 
niN 

7S 

70 

55 

56 

53 

55 
35 

68 

60 
30 

SS 
38 

62 
52 

70 
45 

55 
45 

50 
29 

49 
1  9 

42 
24 

59 
25 

60 
3 1 

61 
34 

66 
39 

68 
35 

50 
26 

50 
30 

50 
39 

48 
40 

64 
45 

62 
4  1 

65 
35 

70 
35 

70 
45 

79 
45 

79 
52 

60.5 
36.1 

CENTRBL 

05 

fl(LEr 

MAX 
MIN 

77 

71 

70 

64 

58 

61 

63 

S6 

61 
S  3 

77 

71 
56 

69 
55 

63 

44 

25 

26 

65 

59 
37 

63 
4  2 

64 
45 

63 
4  5 

48 
33 

52 
42 

51 
48 

56 
45 

69 
54 

67 
46 

74 
39 

77 
44 

81 

50 

83 
55 

79 
55 

65.2 
44  .0 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

69 

S3 
28 

55 
33 

52 
39 

53 
25 

59 
38 

62 
29 

48 
42 

54 

65 
5 1 

65 
46 

42 

29 

40 

20 

58 
2 1 

59 
30 

55 
30 

S7 
33 

68 
4  ] 

58 
36 

47 
28 

53 
35 

46 
4  1 

48 
42 

60 

47 

61 
44 

71 
32 

73 
48 

78 
48 

80 
55 

77 
55 

59.4 
38  . 1 

DUBLIN  3  S 

MAX 
MIN 

75 

74 

57 

70 
3  J 

64 

27 

57 
29 

62 
33 

65 
35 

58 
4  3 

68 
50 

77 
54 

71 
50 

65 
35 

45 
2 1 

44 

22 

57 
23 

67 
29 

60 
38 

65 
39 

63 
43 

62 
3 1 

51 
3  3 

55 
4  3 

so 

43 

66 
4  4 

55 
45 

68 
34 

73 
36 

75 
4  1 

80 
45 

82 

5 1 

64.2 
37.4 

EflSTMBN   1  H 

MAX 
MIN 

75 

75 

57 

69 

55 

57 

61 

64 

62 

70 

76 

69 

66 

44 

43 

58 

63 

65 

66 

64 

52 

45 

53 

so 

66 

66 
38 

67 
38 

74 

75 
4  5 

80 
52 

81 
55 

63.5 
40.0 

FORS'TH  1  S 

MBX 
MIN 

73 

57 

61 

57 

60 

59 

63 

56 

59 

72 

70 

70 

43 

20 

59 
22 

64 

30 

62 
35 

64 

37 

65 
36 

60 
39 

55 
28 

54 

36 

52 
4  3 

50 
4  3 

64 
4 1 

64 
4  I 

70 
32 

73 
4  9 

80 
47 

78 
55 

77 
57 

63.0 
39.3 

HRHKINSVILLE 

MBX 
MIN 

74 

58 

71 

59 

66 

67 

60 

69 

76 

68 

57 
27 

70 
37 

74 

37 

77 
4  5 

82 
4  9 

83 
48 

IRMINTON  4  HNH 

MAX 
MIN 

69 

68 

69 

60 
40 

59 
29 

60 

55 
30 

59 

59 
47 

75 
48 

72 
52 

70 
5 1 

66 
40 

45 
1  7 

56 
25 

58 
32 

57 
34 

54 

32 

56 
39 

51 
4  2 

58 
36 

60 
34 

56 
4  4 

53 
4  5 

55 
4  6 

62 
4  1 

65 
32 

63 
50 

76 
39 

84 

57 

85 
60 

62.4 
39.6 

nflCON  HSO  HP 

MAX 
MIN 

75 

58 
33 

64 

36 

S3 
35 

54 

30 

63 
40 

61 
3 1 

51 
46 

63 
49 

76 
58 

67 
4  6 

65 
4  3 

46 

30 

47 

2  3 

58 
27 

55 
33 

59 
34 

63 
37 

64 
4  1 

60 
32 

S3 
28 

56 
40 

52 
46 

53 
46 

66 
50 

68 
42 

71 
37 

76 
44 

80 
46 

79 
52 

78 
5 1 

62.7 
39.7 

niLLEOGEVILLE 

MAX 
MIN 

72 
49 

74 

30 

S4 

29 

65 
33 

S3 
27 

SS 
27 

S2 
30 

59 
32 

SO 
42 

57 
49 

72 
55 

68 
42 

63 
34 

43 

22 

44 

21 

58 
22 

64 

27 

55 
34 

61 
34 

66 
39 

55 
34 

54 
35 

53 
39 

47 
43 

63 
43 

6S 
41 

67 
31 

73 
31 

75 
43 

80 
42 

81 
52 

61  .2 
35  .9 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

74 

56 

72 
28 

55 
30 

60 
36 

54 
28 

55 
29 

62 
29 

62 
31 

52 
43 

61 
49 

70 
48 

60 
42 

60 
34 

42 

21 

44 

22 

60 
29 

63 
34 

58 
35 

65 
36 

60 
44 

S3 
34 

52 
35 

54 
39 

47 
43 

63 
44 

61 
35 

62 
36 

70 
37 

73 
44 

80 
55 

81 
59 

60.8 
37.6 

SfiNOERSVILLE 

MAX 
MIN 

75 
56 

60 
33 

67 
34 

60 
46 

54 
28 

51 
41 

55 
31 

49 
42 

58 
48 

72 
55 

69 
55 

64 
44 

64 

33 

43 
23 

57 
24 

64 
32 

56 
35 

59 
38 

62 
37 

59 
43 

51 
37 

53 
40 

49 
44 

50 
44 

61 
46 

65 
45 

71 
34 

72 
41 

79 
48 

80 
57 

78 
53 

61  .5 
40.9 

SlLOflH 

MRX 
MIN 

72 
SO 

56 
26 

60 
3 1 

52 

53 
26 

49 

37 

57 
27 

49 
40 

55 

67 
5 1 

66 
52 

61 
45 

61 
3  1 

41 

20 

58 
24 

61 
33 

55 
34 

56 
3  3 

67 
42 

60 
39 

53 
28 

52 
35 

49 
4  3 

50 
4  2 

64 

63 
4  2 

71 
35 

74 

80 

81 

79 

60  .4 

39.3 

ERSI  CENTRHL 

06 

BPPLING   1  NH 

MAX 
MIN 

67 

72 

54 

25 

65 
34 

SS 
26 

55 

44 

28 

43 

32 

48 

SS 
48 

68 

52 

67 
4  3 

6S 
35 

43 

44 

S6 

63 

54 

60 

66 

56 

S3 

53 

48 

63 

65 

64 

70 

73 

79 

81 

59.6 
36  .8 

nuOUSTfl  HSO  BP 

MRX 
MIN 

75 

S3 

67 

53 

52 

43 

38 

47 

S2 

64 

68 

62 

60 

44 

53 

62 

51 

59 

63 

59 

SO 

50 

45 

46 

63 

64 

69 

72 

78 

80 

79 
S 1 

58.8 
35.0 

BROOKLET   1  H 

MRX 
MIN 

75 

70 

69 

67 

56 

50 

SI 

61 

70 

75 
55 

72 

72 
53 

62 
36 

45 

56 

64 

58 

61 

68 

64 

55 

52 

SO 

58 

70 

66 

72 

77 

79 

82 

80 

64.7 
42.6 

LOUISVILLE  3  S 

MRX 
MIN 

75 

72 

69 

65 

54 

51 

49 

51 

58 

70 

68 

68 

62 

44 

56 

64 

61 

62 

65 

63 

51 

S3 

S3 

50 

67 

66 

72 

79 

82 

79 

62.6 
41  .4 

METIER 

MAX 
MIN 

MIOVILLE  EXP  STR 

MAX 
MIN 

77 

65 

71 

70 

54 

59 

64 

62 

65 

63 

59 

54 

53 

51 

66 

72 

74 

75 

81 

79 

41  .2 

nlLLEN   4  N 

MAX 
MIN 

76 

71 

70 
28 

62 

55 

50 

48 

55 

59 

72 

71 

65 

64 

44 

57 

57 

58 

63 

61 

60 

57 

51 

52 

52 

68 

68 

73 

76 

82 

83 

82 
52 

63.6 
40.3 

NEHINGTON  2  NE 

MAX 
MIN 

74 

56 

60 
34 

70 
30 

61 
53 

56 
40 

55 
42 

46 

30 

62 
39 

67 
55 

65 
55 

69 
61 

76 
57 

67 
38 

45 

27 

55 
27 

55 
33 

63 
36 

57 
38 

66 
44 

67 
52 

58 
38 

52 
40 

51 
48 

64 

47 

69 
46 

68 
45 

72 
38 

78 
48 

80 
49 

83 
56 

83 
56 

64  .3 
43.8 

SHRINSBORO 

MRX 
MIN 

76 
45 

70 
34 

68 
35 

65 
50 

56 
30 

59 
31 

53 
31 

59 
41 

65 
42 

79 
60 

75 
59 

64 

55 

61 
35 

43 

23 

57 

63 
28 

59 
39 

6S 
41 

68 
43 

65 
41 

53 
39 

50 
44 

54 

45 

64 

68 

S3 

65 

47 

74 

37 

43 

78 
49 

83 
55 

80 
54 

64.6 
42.4 

HfiRRiMON 

MRX 
MIN 

75 
50 

72 
31 

55 
28 

65 
39 

54 

28 

59 
29 

45 

30 

49 

31 

49 
4  1 

55 
49 

66 
53 

67 
46 

64 

36 

42 
21 

43 

23 

56 
24 

62 
31 

63 
35 

60 
36 

65 
40 

se 

36 

52 
37 

S3 
38 

48 
43 

61 
44 

65 
46 

63 
34 

71 
35 

72 
45 

72 
46 

81 
57 

60.1 
37.5 

HRTNESBORO  2  NE 

MRX 
MIN 

75 

7S 

SS 

69 

56 

68 

70 

65 

45 

46 

52 

65 

56 

62 

67 

62 

57 

S3 

52 

63 

67 
49 

67 
35 

72 
35 

76 

83 
49 

83 
54 

63  .9 
38.9 

SOUTmhESI 

07 

BLBRNr  3  SE 

MRX 
MIN 

77 
SI 

76 
34 

57 
35 

69 
38 

55 
31 

se 

39 

63 
34 

66 
'5 

64 
42 

77 
59 

76 
58 

69 
58 

70 
34 

44 

25 

45 
23 

S9 
24 

65 
30 

62 
38 

65 
40 

64 
47 

54 

28 

50 
30 

S3 
43 

54 
48 

66 
47 

67 
41 

69 
41 

73 
42 

77 
46 

79 
49 

82 
50 

64  .7 
40.0 

RnCRICuS  4  ENE 

MRX 
MIN 

73 
55 

69 
32 

67 
3S 

63 
48 

55 
30 

62 
41 

65 
37 

59 
46 

72 
51 

74 

59 

71 
53 

66 
51 

64 

31 

44 

22 

57 
28 

64 

35 

60 
37 

65 
36 

62 
45 

58 
39 

48 

28 

54 

37 

50 
46 

51 
44 

SI 
48 

5R 
44 

70 
41 

75 
48 

79 
S3 

80 
56 

78 
53 

63.6 
42.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


7 


DAILY  TEMPERnTURES 


STPTION 

DRY  OF  MONTH 

o 
tr 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

BRINBRtDCE 

MAX 

niN 

76 
SI 

71 
38 

70 
37 

68 
52 

SB 
32 

64 
43 

70 
33 

66 
50 

79 
60 

77 
60 

71 
54 

73 
S4 

67 
34 

47 
27 

58 
25 

65 
29 

66 
34 

67 
41 

67 
44 

65 
44 

56 
28 

56 
41 

56 
48 

67 
53 

68 
55 

68 
49 

74 
49 

80 
41 

82 
50 

80 
53 

62 
50 

68.2 
43.8 

BLPRELr 

MAX 

niN 

73 
S4 

76 
36 

60 
36 

68 
3B 

54 

29 

57 
29 

65 
36 

67 
36 

63 
51 

79 
59 

77 
53 

67 
51 

69 
33 

45 

25 

47 
24 

60 
27 

66 
31 

64 

39 

65 
41 

62 
44 

47 
26 

56 
27 

54 
41 

53 
49 

66 
49 

67 
47 

69 
43 

75 
46 

76 
50 

80 
SI 

80 
52 

64.7 
40.4 

cnniLLO 

MAX 
MIN 

75 
SO 

71 
36 

70 
40 

64 

SO 

55 
30 

62 
44 

64 

35 

62 
SO 

75 
54 

76 
60 

71 
55 

69 
SI 

67 
33 

56 
26 

55 
27 

63 
30 

62 
35 

67 
40 

64 
44 

63 
40 

51 
28 

50 
40 

54 
49 

65 
SO 

68 
55 

65 
46 

73 
42 

74 
43 

80 

51 

76 
52 

78 

51 

66.0 
43.2 

coLOuirr  2  e 

MAX 
MIN 

75 
55 

78 
37 

S9 
37 

60 
35 

55 
27 

58 
40 

65 
33 

67 
41 

65 
49 

77 
52 

76 
54 

72 
54 

70 
33 

70 
24 

47 

2S 

58 
30 

67 
37 

69 
38 

65 
39 

62 
40 

47 

28 

55 
35 

53 
43 

55 
50 

67 
51 

68 
50 

69 
43 

74 
46 

77 
53 

61 
54 

80 
50 

65.8 
41  .4 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

75 
55 

69 
31 

6S 
3S 

65 
41 

53 
28 

63 
37 

66 
34 

63 
47 

75 
52 

76 
51 

70 
51 

66 
46 

49 

28 

45 

21 

61 
25 

65 
30 

63 
38 

66 
38 

67 
43 

61 

37 

S3 
25 

SS 
36 

55 
47 

54 
44 

67 
51 

67 
46 

74 
39 

77 
49 

77 
50 

81 
54 

79 
49 

65.2 
40.6 

FORT  CHINES 

MAX 
MIN 

75 
SB 

67 
32 

64 

36 

63 
48 

52 
27 

62 
39 

64 

35 

58 
51 

74 

53 

76 
54 

72 
53 

64 
45 

46 
31 

44 

25 

58 
28 

64 
34 

61 
35 

63 
40 

62 
44 

61 
39 

53 
25 

54 
39 

52 
49 

65 
48 

62 
49 

66 
46 

74 
43 

74 
53 

79 
53 

78 
50 

79 
52 

64.1 
42.3 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

69 
50 

70 
38 

62 
35 

56 
34 

58 
28 

64 
34 

66 
33 

59 
45 

76 
50 

74 

SB 

70 
54 

69 
51 

61 
31 

46 
24 

61 
19 

65 
23 

61 
37 

67 
39 

64 

40 

68 
34 

54 

31 

66 
32 

56 
45 

53 
42 

55 
47 

50 
45 

75 
41 

77 
41 

80 
52 

76 
55 

82 
44 

65.2 
39.7 

tlORGRN  1  H 

MAX 
MIN 

60 
40 

70 
35 

68 
47 

S3 
30 

39 

35 

49 

55 

50 

S4 

SI 

30 

24 

22 

30 

38 

41 

42 

40 

27 

62 
38 

55 
48 

56 
47 

66 
55 

47 

40 

46 

49 

55 

50 

63.2 
41  .8 

PLAINS  SH  GB  EXP  Slfl 

MAX 
MIN 

75 

73 

57 

65 

53 

55 

61 

65 

61 

74 

75 

66 

66 

41 

44 

59 

63 
34 

59 
36 

66 
40 

63 
46 

46 
28 

50 
29 

56 
4  1 

SO 
45 

68 
47 

62 
37 

66 
40 

72 
42 

75 
52 

79 
55 

80 
55 

62.8 
39.4 

rMOMflSVILLE  4  SE 

MAX 
MIN 

76 
34 

64 
44 

62 
45 

56 
30 

58 
41 

55 
50 

66 
54 

68 
SB 

70 
43 

69 
4  4 

78 
53 

80 
54 

80 
52 

SOUTH  CENTRAL  08 

BLflPflHB  EXP  STHTION 

MAX 
MIN 

aSHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

73 
55 

73 
34 

58 
3S 

68 
35 

59 
31 

56 
37 

60 
36 

64 
41 

65 
42 

73 
60 

75 
52 

74 
54 

70 
34 

44 

25 

46 

25 

55 
29 

60 
37 

69 
38 

63 
42 

63 
48 

55 
29 

48 
30 

50 
36 

52 
36 

68 
36 

68 
36 

65 
43 

70 
43 

74 
44 

78 
53 

79 
57 

63.4 
39  .6 

COROELE 

MAX 
MIN 

75 
SO 

70 
32 

69 
34 

64 

33 

58 
27 

68 
40 

65 
31 

63 
45 

74 
49 

76 
57 

74 
53 

69 
50 

66 
31 

43 
22 

56 
24 

63 
2B 

62 
32 

65 
32 

67 
39 

64 
39 

43 
26 

S3 
34 

53 
46 

65 
43 

68 
52 

68 
45 

71 
37 

73 
42 

79 
46 

30 
SI 

79 
50 

66.0 
39  .4 

00UGLB5  2  ESE 

MAX 
MIN 

79 
51 

73 
36 

56 
34 

71 
34 

61 
31 

58 
33 

62 
33 

65 
33 

66 
48 

77 
55 

76 
58 

72 
52 

74 

38 

42 
26 

46 
25 

57 
25 

64 
30 

62 
38 

61 
41 

66 
43 

62 
29 

52 
29 

51 
43 

54 
48 

67 
48 

71 
49 

70 
40 

75 
40 

76 
42 

80 
51 

83 

51 

65.5 
39  .8 

FIT2GERBL0 

MAX 
MIN 

74 

SI 

72 
35 

70 
36 

67 
49 

58 
32 

62 
43 

67 
37 

63 
46 

76 
52 

76 
61 

75 
56 

71 
57 

63 
34 

45 

25 

58 
29 

65 
38 

62 
39 

64 
40 

64 
46 

64 
44 

46 
30 

50 
36 

52 
48 

62 
46 

69 
55 

66 
SO 

74 
44 

76 
48 

80 
51 

82 
59 

81 
56 

66.4 
44.4 

nOMERVILLE  3  HSH 

MAX 
MIN 

75 
49 

67 
38 

70 
37 

65 
50 

60 
33 

64 
48 

65 
33 

61 
SO 

77 
59 

77 
59 

74 
58 

76 
60 

75 
37 

48 
28 

58 
26 

65 
30 

65 
35 

67 
44 

64 

51 

64 
47 

59 
32 

57 
45 

55 
49 

74 

51 

72 
55 

70 
50 

75 
43 

75 
43 

80 
52 

81 

52 

61 
52 

68.3 
45  .0 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

79 
49 

76 
32 

S7 
31 

72 
33 

57 
30 

SB 
33 

64 
35 

64 

36 

64 
46 

77 
55 

79 
59 

71 
55 

72 
41 

44 

26 

41 
26 

59 
26 

66 
3D 

60 
32 

61 
41 

65 
42 

64 
29 

46 
29 

52 
44 

50 
47 

65 
45 

71 
50 

69 
39 

77 
38 

79 
40 

82 
39 

89 
50 

65  .5 
39  .0 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

72 
46 

72 
35 

70 
35 

65 
49 

58 
30 

62 
45 

64 

33 

60 
49 

75 
54 

73 
60 

70 
55 

70 
51 

68 
32 

43 

25 

55 
27 

61 
32 

59 
38 

65 
42 

60 
44 

61 
40 

49 
28 

53 
38 

54 
46 

58 
49 

70 
51 

70 
48 

72 
4  1 

76 
42 

83 
48 

34 
54 

82 
47 

65  .9 
42.5 

NBSHVILLE  S  SSE 

MAX 
MIN 

75 
49 

71 
36 

69 
34 

70 
35 

60 
29 

65 
45 

66 
32 

60 
49 

75 
52 

78 
SO 

78 
52 

75 
53 

67 
34 

48 

26 

57 
27 

64 
30 

65 
34 

65 
43 

65 
44 

64 
43 

64 

30 

52 
40 

55 
47 

72 
49 

71 
55 

69 
49 

73 
42 

75 
42 

79 
48 

82 
51 

80 
5  1 

68.0 
42  .0 

QUITMBN  2  NH 

MBX 
MIN 

TIFTON  EXP  STATION 

MBX 
MIN 

76 

74 

58 

69 

56 

58 

62 

66 

65 

75 

76 

71 

72 

43 

45 

56 

64 

35 

61 

65 
37 

64 
4  8 

60 
30 

48 
3 1 

50 
4  2 

53 
48 

67 
49 

68 

50 

68 

72 
45 

75 
47 

78 
54 

80 
55 

64  .4 

41.9 

VRLOOSTB  3  E 
■ 

MBX 
MIN 

75 
50 

70 
39 

69 
38 

68 
S3 

57 
32 

71 
39 

67 
34 

62 
52 

78 
59 

76 
62 

76 
56 

76 
60 

73 
38 

48 

27 

60 
27 

66 
31 

65 
37 

67 
46 

64 

51 

64 
46 

61 
31 

56 
42 

56 
50 

75 
54 

71 
55 

72 
52 

76 
47 

76 
45 

81 
52 

31 

53 

81 
52 

69.1 
45.5 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

MBX 
MIN 

73 
52 

66 
36 

70 
38 

60 
SO 

58 
33 

63 
48 

65 
34 

61 
50 

78 
57 

77 
59 

70 
58 

75 
58 

65 
38 

47 
27 

58 
26 

65 
32 

62 
41 

63 
43 

65 
46 

64 
42 

53 
32 

52 
44 

53 

50 

64 
48 

70 
56 

70 
52 

75 
41 

76 
44 

60 
56 

83 
57 

80 
57 

66.5 
45.4 

BLACtlBEARD  ISLAND 

MBX 
MIN 

BRUNSHICK 

MBX 
MIN 

79 
55 

74 
42 

71 
42 

66 
43 

59 
35 

63 
35 

47 

77 

75 
57 

75 
57 

75 
62 

74 
43 

50 
30 

59 
29 

66 
35 

68 
41 

59 
52 

67 
54 

56 
36 

57 
45 

66 
51 

69 
49 

73 
56 

72 
50 

72 
45 

76 
47 

82 

83 

81 

69.5 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MBX 
MIN 

78 
57 

63 
44 

65 
47 

66 
47 

57 
36 

60 
42 

58 
39 

65 
SI 

74 

61 

71 
59 

68 
62 

69 
61 

67 
38 

50 
29 

57 
28 

67 
35 

58 
41 

63 
50 

67 
54 

67 
4  1 

54 

37 

55 
46 

55 
52 

64 

50 

70 
53 

73 
51 

67 
45 

73 

80 

82 

78 

65.8 

FLEMING 

MBX 
MIN 

75 
S3 

70 
38 

70 
34 

64 
48 

56 
31 

55 
45 

60 
31 

63 
42 

75 
59 

76 
55 

73 
61 

76 
56 

72 
40 

60 
23 

57 
24 

64 
28 

57 
33 

68 
44 

70 
43 

67 
52 

55 
36 

56 
42 

55 
42 

65 
47 

71 
52 

68 
50 

72 
37 

78 

80 

83 

81 

67.5 

FOLKSTON  9  SH 

MBX 
MIN 

78 
SI 

74 

38 

74 

39 

70 
SO 

51 
33 

65 
48 

6S 
36 

64 

48 

77 
60 

79 
58 

77 
50 

79 
60 

76 
40 

28 

58 
26 

68 
30 

66 
35 

70 
45 

69 
55 

65 
44 

61 
33 

58 
33 

57 
50 

67 
51 

74 

56 

74 
51 

76 
44 

80 
4  3 

61 

5  3 

83 

84 

71  .  1 

FORT  STEWART 

MAX 
MIN 

75 
54 

72 
38 

71 
38 

64 

52 

57 
34 

56 
34 

61 
32 

62 
44 

70 
42 

77 
56 

73 
61 

77 
57 

72 
39 

48 

28 

57 
26 

62 
32 

62 
38 

67 
43 

70 
47 

65 
51 

55 
37 

56 
43 

53 
42 

67 
46 

72 
55 

70 
50 

73 
40 

79 

85 

82 

82 

67. S 

glennville 

MAX 
MIN 

73 
36 

70 
39 

74 
51 

SB 
34 

60 
43 

63 
33 

63 
45 

75 
51 

78 
58 

71 
59 

76 
56 

74 

38 

46 
26 

57 
26 

65 
32 

62 
39 

61 
43 

68 
46 

61 
51 

55 
36 

54 
40 

51 
49 

68 
46 

73 
52 

70 
50 

75 
46 

80 
43 

80 
54 

93 
56 

80 

55 

67.5 
44  .4 

JESUP  6  S 

MAX 
MIN 

76 
51 

65 
40 

72 
35 

64 

51 

53 
30 

59 
44 

63 
32 

61 
44 

76 
57 

79 
56 

78 
59 

77 
58 

74 

36 

46 

27 

56 
25 

65 
29 

63 
33 

66 
44 

70 
47 

65 
51 

55 
33 

54 
42 

54 
49 

68 
47 

72 
SS 

69 
48 

75 
40 

78 

81 

83 

82 

67.9 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

sapelo  island 

MAX 
MIN 

77 
54 

69 
42 

65 

44 

55 
45 

59 
35 

61 
48 

SS 
35 

64 

45 

76 
56 

76 
55 

69 
66 

69 
54 

63 
41 

50 
27 

56 
26 

67 
35 

59 
39 

69 
46 

67 
48 

66 
47 

57 
38 

56 
44 

55 
44 

62 
43 

72 
49 

75 
51 

67 
43 

72 
46 

80 
51 

32 

55 

78 
54 

66.4 
45  .0 

SRVBNNBh  USDA  PL  GRDN 

MAX 
MIN 

75 
53 

71 
39 

70 
31 

66 
43 

57 
35 

55 
48 

56 
35 

62 
2 

75 
59 

74 

56 

71 
57 

76 
57 

72 
36 

58 
29 

58 
22 

66 
26 

51 
33 

68 
45 

7| 
44 

68 
43 

62 
4  1 

56 
45 

53 
48 

63 
46 

71 
55 

69 
48 

71 
39 

60 
39 

82 
47 

31 
49 

82 
56 

67.8 
43.4 

SAVANNAH  HSO  AP 

MAX 
MIN 

74 

56 

56 
37 

70 
37 

61 
44 

57 
35 

53 
35 

57 
31 

64 
44 

75 
59 

76 
55 

69 
58 

76 
57 

68 
33 

4B 

27 

57 
28 

64 

33 

57 
38 

68 
44 

70 
46 

57 
43 

51 
41 

56 
42 

51 
46 

64 
47 

73 
53 

69 
49 

72 
42 

78 
46 

81 
54 

83 
59 

82 
59 

66.0 
44.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DniLY  TEMPERniURES 


OEDROIB 

JBNUBRt  1915 


STflT ION 


SnvRNNRH  BEACH 
SURRENCr  2  HNH 
MRTCROSS  4  NE 


DRY  OF  MONTH 


75  71  71 
46     32  30 


77  75  60 
49     40  36 


65  59  61 
47     29  42 


72  63  60 
36     25  25 


63  62 
29  42 


64  66 

31  33 


10    11  12 


80  60 
Se  61 


13    14  15 


45  55 
28  29 


72  47  57 
34     23  22 


77     45  49 

42    25  22 


16    17  18 


63  57 
38  44 


63  62  62 
26     34  38 


58  65 
25  27 


19   20  21 


62  58 
46  41 


68  64 
40  45 


68  64 

55  30 


22    23  24 


53  52  65 
40     46  43 


59  55  56 
30     43  46 


25   26  27 


71  69  72 
53     51  42 


69  73 
48  37 


75  73 
46  55 


28   29   30  31 


71  74 
49  53 


77  80  81  80 
41     61     52  50 


78  79  81  88 
40     45     51  51 


66.9 
40.8 


67.9 
40  .4 


SEE  REfERENCE  NOTES 


FOLLOHINO  SIBIION  INDEX 

9 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


OEOROIR 

JUNUBRT  1975 


CdLHOUN  EXP  STATION 


EXPERInENT 


HflHKINSVILLE 


HOMERVILLE  3  HSH 


MIDVILLE  EXP.  STfinON 


PLfilNS  SW  GR  EXP  STfl 


TiproN  EXP  srnnoN 


Dflr  OF  MONTH 


57  60 
43  42 


67  65 
62  65 


60 
43 


59 
50 


54  49 
43  48 


SB  55 
50  53 


62 
56 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

1  0 


EVflPORnilON  AND  WIND 


OEOROin 
JBNUURl'  1975 


DAY  OF  MONTH 


STATION 


10    11    12    13    14    IS    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   26   27   28   29   30  31 


NORIMMEST  01 
CBLHOUN  EXP  STSriON 


NORTH  CENIRflL  02 
U  OF  GH  PUT  SCIENCE  fn 


HEST  CENrRDL  04 
EXPERIMENT 


UING 
nnx 
niN 


EVSP 
HIND 

HBX 
niN 


EVflP 
MING 

tiflx 
niN 


.26   .05  .05 


59  SO 
37  4C 


61 
50|  39 


63  49 
36  35 


CENIRBL 
RILEr 


SOUTH  CENTRAL  OB 
TIFTON  EXP  STATION 


SOUTHEBST 
SfivflNNRH  HSO  RP 


EVHP 
HI  NO 


EVRP 
HI  NO 
MBX 
H[N 


EVflP 
HIND 
MRX 
HIN 


.06 
19 


.06 
12 


101 
63 
36 


•  01 

70 
59 
51 


96 
50 
42 


2.38e 
166S 
56.4 
43.3 


2864 
55.9 
42.2 


2200 
55.4 
40.9 


1  .B6B 
S8SB 


2.03 
2133 
64.0 
44. S 


2.57B 
2267 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfillON  INOEX 
1  1 


SNOWFRLL  AND  SNOW  ON  GROUND 


OEOROIS 

JBNUflRf  1975 


STqi ION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■       ■  ■ 

NORTMHESr  01 

ROHE  MSO  np 

NORTH  CENTRflL  02 
fiTLHNTR  HSO  flP 

HESr  CENTRAL  04 
SUNNVSIDE 

SNOHFflLL 
SN  ON  CNO 
HTR  EOUIV 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 
HTR  EQUIV 

SNOHFflLL 
SN  ON  CNO 

T 

T 

T 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOHING  STATION 


12 


INDEX 


STATION  INDEX 


CEOROIR 
JflNUPRY 


1975 


STATION 


COUNTY 


OBSERVfiTION 
TIME  AND 
TPBLES 


OBSERVER 


RBBEVILLE 
flDfllRSVILLE 
RDEL  ?  S 
fllLEY 

RLflPRHfl  EXP  STRTION 
RLBRNY   3  SE 
RLLRTOONR  DRM  2 
RLMR  Fflfl  flP 
RLPHRRETTR  5  SSW 
RLPHRRETTR  2  NNW 

RMERICUS  4  ENE 
RMERICUS  EXP  STR  NRSY 
flPPLIND  1  NW 
flSHBURN  3  ENE 
RTHENS  WSO  RP 
RTK INSON 
RTLRNTR  BOLTON 
RTLRNTR  WSO  RP 
RUGUSTR  WSO  RP 
BRINBRIOGE 

BALL  GROUND 

BEflVERDRLE 

BELLVILLE 

BLRCKBERRD  ISLRND 

BLRIRSVILLE  EXP  STR 

BLRKELY 

BLUE  RIOGE 

BOWnflN 

BROOKLET    1  H 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FRR  RP 
BURTON  Dflfl 
BUTLER 

CRLHOUN  EXP  STRTION 

CRMILLR 

CANTON 

CARNESVILLE   3  N 
CARROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 

CRRTERSVILLE  3  SW 
CRVE  SPGS  4  SSW 
CEDRRTOWN 
CHRTSWORTH 
CHICKAMRUGR  PARK 
CISCO  7  ENE 
CLAYTON   1  SSW 
CLERMONT   3  WSW 
CLEVELAND 
COLQUITT  2  E 

COLUMBUS  WSO  AP 
COMMERCE  4  NNW 
CONCORD 
COOL IDGE 
CORDELE 
CORNEL  lA 
COV INGTON 
CUMMING  2  NNE 
CURRYVILLE  2  W 
CUTHBERT 


DAMLONEGR 
DflHLONEGfl  3 
DRLLRS  7  NE 
DPLTON 
DRNV ILLE 
DAWSON 
OflWSONVlLLE 
DOCTORTOWN  1 
DOLES 


NNW 


WSW 


0010 
0041 
0053 
0090 
0131 
0140 
0181 
021  1 
0219 
0221 

0253 
0258 
031  1 
0406 
0435 
0441 
0444 
0451 
0495 
0581 

0603 
0746 
0787 
0946 
0969 
0979 
1  024 
1  1  32 
1266 
1340 

1345 
14  13 
1425 
1474 
1500 
1585 
1619 
1640 
1657 
1665 

1670 
1715 
1732 
1856 
1906 
1944 
1982 
1998 
2006 
2153 

2166 
2180 
2198 
2238 
2266 
2283 
2318 
2408 
2429 
2450 

2475 
2479 
2485 
2493 
2532 
2570 
2578 
2716 
2728 


WILCOX 
BRRTOW 
COOKE 

MONTGOMERY 

BERRIEN 

DOUGHERTY 

BARTOW 

BACON 

FULTON 

FULTON 

SUMTER 

SUMTER 

COLUMBIA 

TURNER 

CLARKE 

BRANTLEY 

FULTON 

FULTON 

RICHMOND 

DECRTUR 

CHEROKEE 

WHITFIELD 

EVRNS 

MC  INTOSH 

UNION 

EARLY 

FANN  I  N 

ELBERT 

BULLOCH 

GLYNN 

GLYNN 

RRBUN 

TAYLOR 

GORDON 

MI  TCHELL 

CHEROKEE 

FRANKL  IN 

CARROLL 

MURRAY 

BARTOW 

BRRTOW 

POLK 

POLK 

MURRAY 

WRLKER 

MURRAY 

RABUN 

HALL 

WHITE 

MILLER 

MUSCOGEE 

JACKSON 

PIKE 

THOMAS 

CRISP 

HABERSHAM 

NEWTON 

FORSYTH 

FLOYD 

RANDOLPH 

LUMPKIN 

LUMPKIN 

PAULDING 

WHI  TEF  lELD 

TWIGGS 

TERRELL 

DAWSON 

WAYNE 

WORTH 


32  00 

34  22 

31  07 

32  1  1 
31  21 
31  32 
34  10 

31  32 
34  DO 
34  07 

32  06 

32  06 

33  33 
31  43 
33  57 

31  14 
33  49 
33  39 

33  22 

30  55 

34  20 
34  55 

32  09 

31  29 
34  51 

31  23 
34  52 
34  12 

32  23 
31  10 

31  09 
34  47 

32  33 
34  29 
31  14 
34  14 
34  26 

33  36 

34  36 
34  10 

34  09 

34  03 

34  01 

34  46 

34  55 

34  58 

34  52 

34  27 

34  35 

31  10 

32  31 
34  15 

33  06 

31  01 

32  00 

34  31 

33  36 

34  13 
34  27 

31  46 

34  32 
34  35 

33  59 

34  46 

32  36 
31  46 
34  25 
31  39 
31  42 


83  18 

84  56 
83  25 

82  34 

83  13 

84  08 
84  44 
82  31 
84  18 
84  1  8 

84  10 

84  16 

82  20 

83  37 

83  19 
81  49 

84  29 
84  26 
81  58 
84  34 

84  23 

84  51 

81  58 

81  13 

83  56 

84  57 
84  19 
83  02 
81  41 
81  30 

81  23 

83  33 

84  1  4 
84  58 
84  13 

84  30 

83  14 

85  05 

84  42 
84  48 

84  51 

85  21 
85  15 

84  47 

85  17 
84  39 
83  24 
83  49 

83  46 

84  46 

84  56 

83  29 

84  26 
83  52 
83  47 
83  32 

83  52 

84  08 

85  07 
84  47 

83  59 

84  00 
84  45 
84  57 

83  15 

84  26 
84  07 
81  51 
83  53 


240 
710 
240 
233 
290 
180 
975 
198 
1040 
1  10 

476 
450 
360 
435 
802 
70 
880 
1010 
148 
120 

1  100 
724 
185 
10 

1917 
300 

1760 
785 
190 
1  3 

20 
1770 
625 
655 
175 
870 
910 
985 
695 
752 

700 
800 
785 
765 
760 
980 
1880 
1  346 
1570 
153 

385 
750 
830 
250 
308 

1470 
770 

1  300 
650 
461 

1430 
1  390 
1  100 
720 
450 
355 
1  370 
80 
255 


5P 

8R 
8R 
MID 


MID 
MID 
7P 


7A 
8A 
7fl 

7P 

6P 
5P 

MID 


6P 


5P 


6P 


5P 


8A 

MID 
7A 


5P 


7fi 


7A 

8A 
8A 
MID 
7A 
7A 
MID 
MID 
7A 

7A 
8R 

7A 
8A 
7fl 
7P 
7R 
6P 
5P 

MID 

7R 
6P 
7fl 
8A 
7A 
6P 
8A 
5P 

7A 

BR 
7R 
7R 

5P 

BR 
8R 

MID 
7R 
8R 

5P 
7R 
8R 
8R 
8A 
5P 

7A 

7R 
8R 
5P 
7R 
7R 
7A 


C 
C 

5P  H 
H 
H 

SRC  H 
H 
H 


H 

C 

H 
H 

C  HJ 


C  HJ 
C  HJ 
C  H 


H 
H 
H 
H 

H 

C  H 


6P 


H 


C 
C 

C  H 
H 

C 

H 

c 
c 


C  HJ 
H 


H 
H 

c 

C  H 
H 

c 
c 


MRS.   MARY  E.  CAMPBELL 
JACK  W  BIRD 

COOKE  CO.   FORESTRY  UNIT 
HAYWOOD  E.  BOYD 
ROY  E.  HOLLAND 
TOMMIE  BRANTLEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.   flVIRTION  AGENCY 
SCOTT  C.  CHRMBLEE 
TEDDY  R.   WALKER,  SR. 

BLANCHE  S.  RHYNE 
U.OF  GR. EXP. STR.  NRSY. 
ROY  D.  TRNKERSLEY 
BILLY  J.  WILLIAMS 
NRTL  WEATHER  SERVICE 
ARVIN  TANNER 
CHARLIE  H  KEELING 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS.   MRRY  E.   H.  MULLEN 

MRS.   ESTELLE  GROGAN 
MRS.   H.   £.  WRRMACK 
MRS  GRACE  F  HERRN 
U.S.   FISH  4  WLDLF  .  SVC 
GEORGIA  MTN.  EXP.  STR. 
LOWREY  S.  STONE 
P.   B.  CRRRUTH 
GARNETT  H.  BARTON 
W.   C.   CROMLEY  JR. 
CITY  OF  BRUNSWICK 

FED.  RVIRTION  AGENCY 
GEORGIA  POWER  CO. 
THOMAS  F .  MATHEWS 
NW  GR.   EXP.  STRTION 
CHRRLES  L  .  KELLY 
JOHN  T.  HOLBROOK 
MRS  JRNICE  E.  VOYLES 
CITY  OF  CARROLLTON 
RUFUS  P.  DONALDSON 
RADIO  STATION  WKRW 

GRRNVEL  P.  TATUM 
MRS.  GRADY  DEMPSEY 
RRLPH  H.  AYERS 
MRS.  LOIS  J.  COLE 
TVA-566 

CHARLIE  L.  SILVER 
CARROLL  LEE 

MRS.   FANNIE  M.   0  KELLEY 
MISS  MARY  LOU  SUTTON 
GEORGIA  FORESTRY  COMM 

NATL  WEATHER  SERVICE 
JOE  NEISLER 
GEORGE  D.  WHITING 
C   W.   ELLINGTON.  JR. 
CRISP  CO.  POWER  COMM. 
MRS.   BOBBIE  C  FOSTER 
JACK   L.  CHAPMAN 
MILES  M.  WOLFE 
MRS.  RZLEE  B.  DAVIS 
CITY  OF  CUTHBERT 

MRS.   JOE  W.  WOODWARD 
JAMES  E  .  FORTNER 
L  DOUGLAS  GRIFFITH 
MRS  RNNR  G  ANDREWS 
EARL   T.  SMITH 
GEORGE  H.  CHRRTIER 
MRS.    THELMR  F.  COX 
R.   C  THOMPSON 
MRS.   SRRR  L.  HILL 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STOTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


GEORCIO 

JflNUflRY  1975 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

z 
cr 

LATITUDE 

LONGITUOF 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

> 

UJ 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

DONRLSONVILLE   1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

135 

8A 

DOUGLAS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

30 

82 

49 

212 

7fl 

7A 

H 

DOUGLRSV ILLE 

2791 

04 

DOUGLRS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8A 

□  OVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  1 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

niiRi  r N  s 

2839 

05 

L  n  U  r\  L  IN  0 

I  L 

32 

30 

82 

54 

215 

8R 

8fi 

H 

DUBLIN  2 

OfiA  A 
CO  4  4 

n  c: 

uo 

LAURENS 

10 

"3  O 

3d. 

54 

1  90 

r 
L 

EASTMAN   1  M 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

8A 

8fi 

H 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

c 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7R 

ELL  I  JAY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

41 

84 

29 

1300 

7R 

EMBRY 

3147 

01 

PRULDING 

17 

33 

52 

84 

59 

1200 

8R 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

lOA 

lOfl 

lOfl 

GH 

FAIRMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

FARGO 

3312 

08 

CLINCH 

16 

30 

41 

82 

34 

1  15 

C 

F  I  TZGERALD 

3386 

08 

RFM  HIM 

1  D 

31 

43 

83 

15 

371 

5P 

5P 

H 

FLEMING 

A  no 

09 

L IBERTY 

2 

3 1 

53 

8  1 

25 

20 

4  P 

4  P 

C  H 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8R 

C 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

FORSYTH   I  S 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

01 

83 

57 

650 

6P 

6P 

H 

FORT  GAINES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

FORT  STEWART 

3538 

09 

LIBERTY 

1  1 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

83 

52 

490 

5P 

H 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8R 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1  170 

7A 

7A 

H 

n  T  RSON 

3695 

06 

P.I  D^<^rnrK 

1  1 

33 

1  4 

82 

36 

540 

7A 

GLENNVILLE 

3  "7  C  >l 

09 

TATTNALL 

1 

3  1 

56 

8  I 

55 

1  70 

5P 

6P 

H 

GODFREY   3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MER  IWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

HAMILTON   4  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

C 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

14 

84 

34 

840 

C 

HARTWELL 

4133 

03 

HART 

1  4 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

HAWK  INSV [LLE 

4170 

05 

PULflSK I 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

8A 

8A 

GH 

HAZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  OfiVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

C 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHI  TE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

08 

CLINCH 

1  R 
i  D 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

IRWINTON  4  WNW 

4  594 

Uo 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

1  4 

5  1  5 

5P 

5P 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

C 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1  465 

6P 

8fl 

H 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

C 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

81 

53 

100 

c 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

SP 

H 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DflWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

C 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

8R 

JUL  lETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

KENSINGTON 

4802 

01 

uQi  K  F  R 
rl  L  r\  c 

1  Q 

1  U 

34 

47 

85 

22 

850 

7fl 

K [NGSTON 

A  OC  A 

0  1 

BARTOW 

5 

34 

1  4 

84 

56 

730 

7R 

LA  FAYETTE 

494  1 

0! 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8fl 

8fl 

C  H 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

5P 

7R 

C  H 

LEXINGTON   I  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

1  4 

33 

53 

83 

08 

760 

8A 

c 

L  INCOLNTON 

5204 

03 

L INCOLN 

14 

33 

47 

82 

28 

5  1  0 

8A 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

AP 

C  H 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFRIR 

9 

31 

55 

82 

41 

1  20 

7A 

7R 

H 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

5P 

5P 

C  H 

MACON  WSO  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

MARSHALLV I LLE 

5550 

04 

M  n  u  u 

C 

o 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JRCKSON 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

7A 

METTER 

58  1  1 

06 

CRNDLER 

1 1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

MIOVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1 1 

32 

50 

82 

1  4 

180 

8A 

MIDVILLE  EXP  STA 

5863 

05 

BURKE 

1 1 

32 

53 

82 

12 

280 

5P 

6P 

GH 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7R 

7R 

H 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENK INS 

1 1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

MILLHAVEN-WRDE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

81 

30 

100 

8A 

MONROE 

5971 

02 

WRLTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

MONTEZUMR 

5979 

04 

MflCON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

MONTICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

41 

655 

7A 

7R 

H 

nUnLiHri     1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7fl 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUITT 

15 

31 

10 

83 

45 

340 

5P 

6P 

H 

MOUNT   VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

OBSERVER 


ROBERT  P.  ARMSTRONG 
JOHNNY  5  PHILLIPS 
LEONR  B.  THOMPSON 
WRRREN  W.  WYRNT 
WILIFORD  P.  NRLLEY 
CITY  OF  DUBLIN 
OA.  FORESTRY  COMM. 
JESSE  L.  NEWTON 
fl  .  D  .   MC  CLRIN 
RLFORO  G.  DOVER 

MISS  JANET  ALLGOOD 

U.   OF  GA.   EXP.  STATION 

MRS  ONEGA  F.  VINCENT 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

CITY  FIRE  DEPT . 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

LOTT  W.  TURNER 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

CITY  OF  FORSYTH 

MRS.   MRYME  R.  HRYES 

POST  ENGINEERS 
MRS  JEANER  M  DAVIS 
ROBERT  L  WILSON 
WILLIRM  A.  SELLERS 
MRS.   SUSAN  G.  BRADDY 
DON  P.  COBB 
ROBERT   H.  BROWN 
MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 
BLUE  SPRINGS  FARM 
MRS.   RUTH   T.  GABLE 

RRLPH  D.  SCOTT 
MRS.   CLIFFORD  MCLENDON 
K.   BYRON  SRNDERS 
COMER  L.  VANDIVER 
UNION  BAG-CAMP  CORP. 
GEORGIA  FORESTRY  COMM. 
Gfl.  POWER  COMPANY 
HOWARD  L  .  DILBECK 
AMICRLOLR  EL  MSHP  CORP 
CITY  OF  JESUP 

BRUNS.  PULP  4  PAPER  CO. 

MRS.   LAVERN  C.  KINCRID 

CICERO  W.  SWINT 

MRS  DOROTHY    I  MERCER 

TVA-722 

MRS.   ELIZABETH  D.  BROWN 
CHRRLES  M.  LOWRY 
RRY  J.  RELIHRN 
JOSEPH  A.  CAREY 
JRMES  C .  BLRCKWELL 

GLflSCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

W  STEVE  HEATH 

PERRY  T.  USHER 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CITY  OF  MARSHALLV ILLE 

MRS  FLORENCE   Y  SAILERS 

CITY  OF  METTER 

SPENCER  A.  JONES 

SE  GR.  BRRNCH  EXP.  SIR. 

MRS  WILLETTE  8  HORNE 

KERMIT   J.  CHANCE 
MILTON  R.  REODICK 
CITY  FIRE  DEPT 
GEORGE  FOWLER 
POSTMASTER 

CALHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 
CLARENCE  W.  CHENEY 
RADIO  STATION  WMTM 
GRRLRND  L  .   GILL  I S 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


CEORGIfl 
JRNURRY 


1975 


STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

LU 

o 
cr 
z 

CI 
QC 
O 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVflT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

Q- 

SPECIRL 
I  SEE  NOTES  1 

NRHUNTR 

6219 

09 

BRANTLEY 

1  3 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

1  6 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

GA .  FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MARY  A  .  POLK 

NEWNRN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES  0.   HARDIN.  JR. 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

7R 

MRS  MILDRED  H  DEMFSEY 

PATTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

13 

3 1 

23 

82 

08 

1  05 

8A 

GA.   FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

08 

ATK I NSON 

1  3 

31 

18 

82 

51 

205 

C 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  5W  GA  EXP  STA 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8A 

8A 

GH 

SW  OA  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7fl 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMAN  2  NW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

35 

185 

8A 

8R 

H 

W  I  LL  I  AM  0  LEY 

RESRCA 

7430 

01 

GORDON 

1  2 

34 

34 

84 

57 

650 

8R 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

R INGGOLD 

7489 

01 

CATOOSA 

1  8 

34 

55 

85 

07 

820 

8A 

TVA-72 1 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

09 

620 

6P 

8A 

H 

JOHN  W  MRDDOX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34 

10 

85 

16 

700 

c 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  AP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34 

21 

85 

10 

637 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRNDERSVILLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

1  1 

32 

58 

82 

4  9 

4  35 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

SRPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

U.  GA .  MARINE  BIO.  LAB. 

SAVANNAH  USDR  PL  GRON 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

81 

16 

22 

4P 

4P 

H 

USDA  PLANT    INTRODUCT  ST 

SAVANNAH  WSO  RP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

2 

32 

08 

81 

12 

46 

MID 

MID 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

80 

51 

10 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

S ILOAM 

8064 

05 

GREENE 

I  0 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7A 

H 

MRS.   MABEL  C.  CRUMPTON 

SPARTA  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

1  1 

33 

19 

83 

01 

530 

8A 

c 

MR.  HOWARD  R.  GARRETT 

ST ILLMORE 

8351 

06 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82 

1  3 

255 

7A 

JESSE  W.  RRUTON 

SUMMERVILLE   1  SSW 

8436 

01 

CHAT  TOOGA 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7A 

EVAN  D.  BOWMAN 

SUNNYS I DE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33 

20 

84 

17 

930 

6P 

8A 

H 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

SURRENCY  2  WNW 

8475 

09 

APPLING 

1 

3  1 

4  4 

82 

1  4 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWA  INSBORO 

8496 

06 

EMANUEL 

I  I 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

r ANN  I  N 

7 

34 

58 

84 

1  3 

1800 

c 

T  VA- 1 29 

SYLVAN  I  A 

8517 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

45 

81 

39 

254 

c 

LLOYD  H.  BAZEMORE 

TALBOTTON   1  NE 

8535 

04 

TALBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

710 

6P 

8A 

H 

LAWRENCE  R  MINOR 

TALLAPOOSA  2  N 

8547 

04 

HARALSON 

1  7 

33 

45 

85 

18 

960 

6P 

6P 

H 

JACK  CROCKER 

TAYLORSV ILLE 

8600 

01 

BARTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

710 

7A 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

14 

800 

c 

CECIL  HARRIS 

THOMRSTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMRSVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIPTON  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

16 

3  1 

29 

8  3 

32 

37  1 

8  A 

8A 

8A 

GH 

GA  .CSTL  .PLAIN  EXP.  STA. 

TOCCOR 

8740 

03 

STEPHENS 

1  4 

34 

35 

83 

19 

1019 

6P 

7A 

H 

HENRY  0.  MCDONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

c 

TVA- 1 54 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

1  0 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GA  COL  OF  AGRI 

VALDOSTA  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

16 

30 

51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJEM 

VALDOSTA  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

1  6 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

RADIO  STATION  WGAF 

WALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

19 

84 

33 

1110 

7A 

DOYLE  B.  SMITH 

WARRENTON 

914  1 

06 

WARREN 

1  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7A 

7A 

H 

HENRY  C.  WHEELER.  JR. 

WASH  iNGTON 

9157 

03 

W I LKES 

1  4 

33 

44 

82 

44 

630 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  T.  THORNTON 

WATKINSVILLE  RRS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

26 

750 

c 

AGR.  RESEARCH  SVC 

WAYCROSS  4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

1  3 

31 

15 

82 

19 

145 

7A 

7A 

H 

ERNEST  L.  SWEAT 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

1  4 

33 

07 

81 

59 

270 

6A 

6A 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

1  1 

575 

8A 

8A 

H 

CAM  B.   LANIER.  JR. 

WINDER   1  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7A 

c 

H 

CECIL  H.  GRIDER 

WOODBURY 

9505 

04 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

8A 

ALLEN  C  LONGING 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

SA 

WILLIAM  G  BOOTH 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INDEX 
15 


REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  reeardinK  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
MsJi    Sr  tfany^ea^lleriervlcl  Office  Sla?  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

ntllFNSTONAI   UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  »lnd 
So^menHn  ^"s :     Mo^thty  degree  day  totals  kre  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"r      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  «lnd  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Na  lonal  Weather  Service 
Slices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes  ■table,     Daily  Precipitation 
table,   "Dally  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground     table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES;     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

DAILI  auiL  iCKfCKTLiunca  inoia..      ^  c  ^^^^  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tha-mo- 

meters  unknown. 

Homervillc  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,  bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-lnch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-lnch  depth  -  Frlez  air  and  dis- 
tance thermograph.  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication, 

IB  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE^THE  FOLLOWING; 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++  Highest  observed  one  minute  windspeed.  This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 


//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

0    "Soil  Temperature"  table. 


H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Onlsslon  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 


0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:     1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC    3-CHATTAHOOCHEE    4-COOSA     5-ETOWAH    6-FLINT    7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE    9-OCMULGEE     lO-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     IB-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMJIARV  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;  30<?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


JulIJ"'center!'"ilhe?il?e?"orth'cI^Sun:"2S8S^.''''  """""'^  """"'"^  ""-"'"''^  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
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2 

25 

8 

255 

0 

0 

2 

0 

1  6 

1  .50 

16 

.0 

0 

6 

2 

2 

CUTHBERT 

67.9 

42.9 

55 

4 

79 

23 

2 1 

8 

275 

0 

0 

2 

0 

8 

26 

0 

FORT  GfllNES 

67.8 

45.0 

56 

4 

3.8 

79 

2» 

26 

8 

249 

0 

0 

1 

0 

6 

74 

1  .93 

1  .60 

3 

.0 

0 

8 

5 

4 

L  UflPK  I N  2  SE 

67. 6H 

40  .4M 

54 

OM 

79 

2 

29 

8 

0 

0 

4 

0 

9 

62 

5.50 

17 

.0 

^ 

8 

4 

3 

nORGRN  1  M 

PLAINS  SH  GO  EXP  STfl 

64  . BM 

41.7 

53 

OM 

78 

24  ♦ 

22 

8 

325 

0 

0 

3 

0 

8 

37 

2  . 95 

0 

" 

7 1  .  OM 

47  .  7M 

59 

4M 

5  .2 

80 

2 

26 

8 

1  72 

0 

0 

I 

0 

.  0 

0 

n  T  U I ^ I nw 

55 

9 

2.6 

5 

65 

1  .36 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

flLflPflHfl  EXP  STATION 

flSHBURN   3  ENE 

66. 4M 

44  .6 

55 

5M 

79 

24 

27 

8 

270 

0 

0 

2 

0 

3 

08 

.92 

17 

.0 

0 

7 

2 

0 

rnpnp  1  f 

68.2 

42  .0 

55 

1 

3.2 

83 

23 

22 

8 

280 

0 

0 

5 

0 

6 

14 

2.16 

1  .99 

19 

.0 

0 

7 

4 

2 

OOUGLSS  2  ESE 

68  .4 

42  .6 

55 

5 

3  -2 

83 

24 

24 

9* 

274 

0 

0 

3 

0 

1 

33 

-  2.78 

.54 

3 

.  0 

0 

F 1 TZCERflLD 

68.9 

46.8 

57 

9 

4  .5 

81 

24. 

27 

8 

213 

0 

0 

1 

0 

1 

83 

-   1  .89 

.55 

17 

.0 

0 

5 

1 

0 

HOrlERVILLE   3  HSH 

71  .4 

46.5 

59 

0 

81 

24. 

26 

8 

194 

0 

0 

2 

0 

2 

70 

.84 

17 

.0 

0 

6 

2 

0 

LUMBER  CITT 

67.7 

41.9 

54 

8 

85 

24 

24 

9* 

29 1 

0 

0 

3 

0 

2 

65 

-  1.15 

3 

.  0 

0 

MOULIRIE  2  ESE 

71  .0 

45. S 

58 

3 

3.8 

82 

1 

24 

8 

196 

0 

0 

1 

0 

1 

82 

-  2  .39 

.53 

24 

.0 

0 

5 

1 

0 

70.9 

44  .2 

57 

6 

82 

23 

24 

8 

219 

0 

0 

2 

0 

2 

05 

.62 

25 

.0 

0 

7 

1 

0 

QUiTflflN  2  NH 

.0 

0 

TIFTON  EXP  STATION 

65  .6 

4  4.1 

55 

0 

3 .  1 

79 

24  ♦ 

27 

8 

278 

0 

0 

2 

0 

2 

63 

-  1.18 

.  96 

1  7 

.0 

0 

S 

2 

0 

uQi  nn<% TO  ^  p 

71.6 

46  .5 

59 

1 

82 

24  ♦ 

26 

8 

1  86 

0 

0 

3 

0 

3 

01 

1.31 

1  7 

.0 

0 

6 

2 

1 

56 

8 

3.7 

2 

72 

-   1  .22 

.0 

... 

SOUTHEfiST  09 

flUMP  FRfl  AP 

68  . 9 

47.0 

58 

0 

5  . 5 

80 

23* 

26 

8 

2  1 5 

0 

0 

2 

0 

1 

37 

-  2.21 

.27 

24 

.0 

0 

^ 

0 

0 

6RUNSH I CK 

72  .6 

47  .7M 

60 

2M 

4.3 

85 

18 

28 

8 

171 

0 

0 

0 

3 

35 

.22 

.88 

24 

.0 

0 

7 

3 

0 

BRUNSHICK   FRR  RP 

67.1 

50.0 

58 

6 

79 

2 

30 

8 

189 

0 

0 

0 

3 

85 

I  .08 

19 

.0 

0 

6 

3 

1 

FLEnlNO 

70 . 2 

44.9 

57 

6 

82 

2  3  * 

25 

8 

230 

0 

0 

2 

0 

2 

56 

.  90 

24 

.  0 

0 

^ 

3 

FOLKSrON  9  SH 

73.2 

47.9 

60 

6 

85 

1  6 

26 

8 

1  60 

0 

0 

0 

3 

77 

1.21 

24 

.0 

0 

3 

I 

FORT  STEHRRT 

70  .2 

46  .5 

58 

4 

4  . 8 

82 

1  8* 

26 

8 

2  1  5 

0 

0 

0 

2 

45 

.64 

1.03 

24 

.0 

0 

S 

3 

1 

71  .2 

46.1 

58 

7 

5.4 

83 

23 

26 

8 

201 

0 

0 

0 

2 

22 

-   1  .09 

.82 

4 

.0 

0 

5 

2 

0 

71  .0 

45. IM 

58 

IM 

83 

23. 

26 

8 

208 

0 

0 

0 

2 

36 

.93 

24 

.0 

0 

9 

1 

0 

NRHUNTR 

71  .6 

46.8 

59 

2 

83 

18 

27 

8 

186 

0 

0 

0 

2 

95 

.90 

24 

.0 

0 

7 

1 

0 

SRPELO  ISLRNO 

67. IM 

47  .0 

57 

IM 

77 

IB* 

28 

8 

224 

0 

0 

0 

3 

01 

.90 

24 

.0 

0 

7 

1 

0 

SHVHNNRH  USDH  PL  GRDN 

70.8 

45.7 

58 

3 

5.6 

83 

IB 

27 

8 

214 

0 

0 

0 

3 

33 

.27 

1  .25 

24 

.0 

0 

8 

3 

1 

SRVRNNRH  H50  RP  R 

68.4 

47.0 

57 

7 

5.6 

83 

18 

29 

8 

232 

0 

0 

0 

3 

01 

.15 

•  84 

24 

.0 

0 

6 

3 

0 

SfiVRNNRH  BERCm 

SURRENCT  2  HNH 

70.3 

42.1 

56 

2 

83 

23 

22 

8 

254 

0 

0 

3 

0 

2 

70 

.62 

3 

.0 

0 

8 

2 

0 

HRTCROSS  4  NE 

69  .7 

44  .0 

56 

9 

3.2 

82 

24. 

25 

9» 

243 

0 

0 

3 

0 

1 

38 

-  2.06 

.25 

25 

.0 

0 

7 

0 

0 

DIVISION 

58 

3 

4.8 

74 

-  .48 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMlNO  STRIION  INOEJ 
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DRILY  PRECIPIinTION 


STflT ION 


NOSTXUCST  I 

AOAlQSVILLt 
ALLATOOHA  OAM  2 
BCAvCROAiC    1  e 
CALHOUn  CXP  STATION 
CA«TCRS 

CAQTCRSvlLLC 
CABTCBIVILLC  3  SW 
CEOARTOiM 
CMAT'SUODTH 
CHICKAmUGA  PAIIK 

CURArviLLC  2  M 
DALLAS  T  « 
OALTW 

FfllSMOUMT 

iicnsincTOii 

K  INGSTQN 
LA  TAYtTTt 
RESACA 
RINCOOLO 

Rare 

ROrC  WSO  AP 
Sur»«RvJLLC    1  SSU 
TATLORSVILLE 


nORTH  CCHTRAL 

ALPHARCTTA  %  SSU 
ATHENS  USO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  MSO  AP 
BALL  OROUNO 

6LAIRSVILLC  EXP  STi 
BLUE  RtDSE 
CANTON 
CLCvtLAND 
COWCRCe  4  NNU 

CumiNC  2  NNE 
OAHLONCGA 
DAW50NVIH.E 
CLL IJAT 
GAINESVILLE 


ESC 


HELEN 
JASPER 
mrSvILLE 
nONROE 

NORCROSS  3  NH 

U  or  CA  PLT  51 
UAIESKA 
MINDCR  1  SSE 
UOOD STOCK 


NORTHEAST 

OOMiAN 

CRRNESvlLLE 
CLATTOH  1  SS 
CORNEL lA 
EL6ERT0H  a  N 

HABTbCLL 
LEXINGTON  1 
L  INCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


k«:ST  CENTRAL 

6UTLE0 
CARROLL  TON 
COLUt«US  WSO  AP 
CONCORO 
OOUGLA^vlLLE 

CXPCHirCNT 
rRANKLlN  2 
GREENVILLE  2  NNU 
HAMILTON  U 
J0NCS60S0 

LA  GRANGE 

f*«SHALLvlLLE 
r«NTE  ZUrtA 
N£  hMAN 

SuNNrsiDE 

TALBOTTON    1  NE 
THOMAS TON  2  S 
tCST  POINT 
WOOOftURY 


CENTRAL 

AILET 
COVINGTON 
DANVILLE 
OUBL  II 
EASTMAN 


3  S 


roflSTTH  1  s 

rORT   VALLEY  2  C 
GOOrREy  3  NC 
HAMINSvlLLC 
IBMINTON  4  I^U 

JUL  ICTTE 

iw:on  kiso  AP 

nJLLCOOCvlLLE 

MONTICCLLO 

FOUNT  VERNON   3  M 


SANDERS 
SILOAM 
SPARTn  3 


ULE 


DRY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6  7 


9     10  1112  13 


1  4 


15 


16 


3.  10 
.61  3. OS 
1.00  2. OS 
.53  2.07 
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20 
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DRILY  PRECIPITnilON 


srnT ION 


EAST  CCNTRAL 

APPL inc  I  NU 

AUGUSTA  lAO  AP 
ftSOOKLCT  t  u 

CI6S0N 

LOUISVILLE  3  S 

tCTTW 

niOviLLC 

nlOvlLLC  exP  STA 
HILL  EH  4  N 

MULMAVtN-wAOt   :  St 
NCWINCTOn  2  NC 
STULMOS£ 
SUAINSeOQO 
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ALOANr   3  se 
ArCQICUS  4  Enc 

AAiNeaiDGC 

SLAftELT 
CAMILLA 

COLQUITT  3  C 
CUTHBEBT 

DAwsan 

OONAlSQMvIllE  1 
rOfiT  GAINES 

LUfVKIN  2  SC 

ronoAit  1  u 
noacAN  s  Nu 

PLAINS  SU  GA  Ex 
PRESTON 

TMOMASvILLE   4  S. 


SOUTi 


CENTRAL 


ABBEVILLE 
ADEL   2  S 

ALAPAHR   £XP  STATION 
ASH6URN   3  CNE 
COflOELE 

DOUGLAS  2  ESC 
riTZGERALO 
HOtCRviLLE   3  USU 
LUt«CS  CITY 
MOULTRIE  2  E5E 

NASHVILLE  S  SSe 
OUITmN  2  NU 
TirTON  EXP  STATION 
vALDOSTA  3  E 


AT* INSON 
BRUNSWICK 
BRunSMICK  ri 
OOCTOQTObn 


FOL»STON  3  SW 
FOL^STON  0  SH 
rORT  STEWART 
OLENNVILLC 


PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USOA  Pi  CRDN 

SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 

SURRENCr  2  k#*w 
WATCQOSS  4  nC 


6.  37 
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3.36 

s.2e 

6. 68 

7.75 
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DAILY  TEMPERniURES 


GEORCIB 

FEBRUflRT  I9T5 


STRT [ON 

DRY  OF  MONTH 

o 
tr 
cr 

1 

2 

g 

7 

g 

g 

1  0 

\  \ 

1  2 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NORTHHEST 

01 

RLLRrOONR  ORM  2 

MAX 
HIN 

74 

39 

41 
34 

37 
33 

46 

36 

46 

26 

51 
1 8 

49 

70 

62 

55 

73 

56 
47 

S2 
32 

54 

29 

69 
30 

46 

32 

58 
3  1 

62 
32 

57 
33 

55.7 
32  ■  1 

CflUHOUN  EXP  srniiON 

MAX 
fllN 

70 
5 1 

66 
56 

58 
42 

43 

37 

49 

37 

48 

34 

41 

28 

52 
1 8 

46 

33 

SI 

70 

60 

55 

62 

65 

64 

74 

57 

70 
47 

55 
45 

53 
32 

66 
27 

63 
42 

70 
50 

68 

3S 

60 
31 

60 
29 

59 
36 

62 
32 

59.3 
37  .6 

CBRIERSVILLE 

MAX 
MIN 

72 
50 

65 
50 

SO 
40 

42 

35 

49 

36 

49 

3 1 

42 

28 

52 
1 5 

48 

SO 

69 

61 

62 

64 

67 

69 
50 

75 
56 

72 
4  7 

55 
46 

53 
32 

66 
27 

64 
46 

70 
46 

69 
35 

58 
38 

62 
26 

61 
38 

59 
35 

59.8 
37.9 

CEORRTOMN 

MAX 
MIN 

70 
47 

72 
53 

S3 
40 

42 

35 

55 
35 

53 
35 

38 
27 

S3 
I  7 

45 

SI 

69 

62 

58 

68 

69 

68 

77 
56 

67 
46 

60 
46 

52 
32 

70 
28 

65 
40 

71 
49 

55 
35 

60 
32 

63 
29 

60 

61 
31 

60.5 
37  .0 

ORLLflS  7  NE 

MAX 
MIN 

7S 
46 

66 
48 

64 

39 

41 

33 

36 
33 

52 
35 

48 

28 

37 

54 

42 

SO 

68 

62 

64 

63 

66 
43 

65 
52 

71 
48 

59 
47 

51 
3 1 

52 
27 

65 
32 

55 
45 

70 
37 

47 
34 

59 
31 

61 

57 
32 

57  .2 
34.3 

DflL  TON 

MIN 

66 
SI 

64 

S3 

68 
42 

SO 
37 

40 

37 

48 

36 

49 

27 

46 

18 

50 
15 

39 
19 

S3 
16 

68 
47 

S7 
30 

54 

29 

62 
28 

64 
42 

63 
51 

72 
46 

57 
44 

51 
31 

53 
27 

66 
27 

66 
39 

45 

35 

59 
30 

58 

S3 
32 

56.5 
34  . 1 

LR  FRTEirE 

MAX 
M  I  N 

67 
44 

60 
43 

59 
42 

46 

37 

40 

37 

50 
38 

49 

27 

39 
15 

42 
19 

41 

IS 

SI 
20 

68 
48 

60 
27 

51 
26 

63 
28 

67 
32 

64 

52 

74 
44 

57 
44 

51 
28 

54 

25 

67 
28 

S3 
47 

68 
37 

45 
34 

61 
27 

60 
27 

62 
30 

56.0 
32.9 

ROnE 

MAX 
MIN 

71 
44 

66 
48 

S4 

36 

43 

31 

S2 
31 

49 

30 

40 

23 

52 
12 

49 

26 

52 
12 

70 
40 

64 
44 

59 
25 

64 

22 

66 
33 

65 
44 

76 
51 

65 
4  1 

58 
41 

55 
25 

66 
22 

65 
41 

72 
43 

65 
30 

60 
27 

64 
24 

61 
32 

64 

27 

60.3 
32.4 

ROME  HSO  RP 

MAX 
MIN 

70 
5 1 

65 
46 

46 

36 

38 

49 

47 

40 

52 

43 

52 

71 

61 

56 

64 

68 

66 

75 
48 

58 
4  7 

58 
36 

SS 
32 

69 
28 

53 
49 

72 
5 1 

54 

30 

61 
35 

62 
26 

58 
34 

63 
33 

58. 1 

35  .8 

NORTH  CENTRAL 

02 

RLPHflRETTfl  5  SSH 

MAX 
MIN 

74 

60 

64 

35 

46 

52 

37 

53 

45 

50 

71 

63 
29 

58 
27 

62 
27 

67 
42 

66 
5 1 

69 
47 

58 
48 

52 
32 

52 
22 

62 
22 

SI 
42 

70 
45 

47 

33 

50 
30 

62 
29 

58 
28 

56.9 

ATHENS  HSO  RP 

MAX 
MIN 

68 

59 

40 

35 

46 

58 

44 

53 

55 

52 

72 

70 

65 

62 
35 

69 
38 

66 
52 

70 
58 

62 
54 

61 
42 

51 
36 

63 
33 

49 
4  I 

75 
49 

57 
37 

60 
35 

67 
36 

61 

62 
35 

59  .4 

RTlRNTR  HSO  RP 

MAX 
MIN 

71 

65 

41 

35 

51 

53 

37 

52 

48 

52 

70 

64 

58 

62 

69 
37 

65 
52 

70 
55 

68 
5  1 

62 
39 

48 
34 

65 
32 

46 
42 

71 
48 

52 
35 

68 
32 

63 
33 

59 
36 

62 
35 

57.8 

eiRIRSVILLE  EXP  STR 

MAX 
MIN 

70 
46 

66 

55 

42 

42 

54 

47 

31 

52 

37 

S2 

64 

55 

SI 

59 

61 

55 

65 

60 

47 

53 

53 

57 

63 

SO 
30 

54 
29 

57 
30 

51 
23 

54  .  1 
32  . 3 

BLUE  RIOGE 

MRX 
MIN 

COnnERCE  4  NNH 

MAX 

niN 

78 

64 

56 

44 

40 

46 

SS 

39 

50 

55 

60 

70 

68 

63 

58 

64 

57 

70 

56 

57 

52 

61 

SO 

65 

49 

57 

65 

64 

58.0 

DRHLONECR 

MAX 
MIN 

71 

62 

51 

39 

37 

45 

49 

37 

51 

48 

49 

65 

61 

57 

56 

63 

52 

66 

54 

54 

SS 

60 

52 

62 

46 
3 1 

55 
34 

62 
35 

55 
30 

54  .5 
34  .4 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

69 

63 

49 

40 

38 

47 

50 

36 

52 

49 

52 

69 

65 

60 

60 

62 

65 

68 

66 

54 

47 

63 

56 

64 

48 

57 
34 

64 

35 

60 
31 

56.3 
36 . 3 

HELEN  \  ESE 

MIN 

66 
4S 

60 
42 

44 

37 

40 

32 

46 

35 

63 
33 

41 

27 

52 
15 

46 

23 

47 

20 

66 
39 

62 
49 

57 
32 

56 
25 

60 
29 

61 
44 

65 
53 

64 
43 

54 
45 

54 

30 

60 
24 

57 
39 

67 
47 

53 
39 

50 
29 

63 
37 

59 
39 

59 
26 

56-6 
34  .9 

JASPER  1  NNH 

MRX 

65 
51 

60 
47 

47 

36 

39 
34 

45 

3S 

46 

37 

37 
25 

53 
16 

43 
34 

48 

19 

67 
43 

61 
47 

56 
28 

59 
30 

65 
44 

62 
50 

70 
55 

59 
45 

60 
43 

54 

28 

63 
26 

54 

40 

63 

50 

62 
38 

57 
32 

61 
35 

55 
39 

59 
3  3 

56.1 
37.2 

U  OF  OR  PLT  SCIENCE 

FH 

MAX 
MIN 

71 
46 

66 
41 

43 

33 

39 
32 

46 

32 

55 
36 

51 

29 

52 
20 

53 
34 

51 
24 

70 
37 

68 

55 

61 
32 

50 
32 

68 
39 

67 
49 

69 
55 

65 
50 

57 
50 

51 
34 

62 
31 

52 
40 

74 
45 

72 
34 

59 
30 

65 
33 

66 
35 

60 
33 

60.1 
37.2 

HINDER  1  SSE 
. 

MAX 
MIN 

70 

64 

43 

38 

44 

55 

49 

52 

53 

50 

70 

66 

63 

60 

66 

65 

69 

67 

55 

51 

51 

60 

72 

71 

SB 

65 

64 

33 

60 
32 

59.4 
36.3 

NORTHERST 

03 

CLRTTON  1  SSH 

MAX 
MIN 

76 

61 

49 

38 

54 

54 

44 

51 

SO 

47 

63 

62 

57 

56 

61 

60 

64 

63 

52 

53 

60 

60 

58 

56 

57 

61 

60 
35 

62 
23 

56.8 
34  . 4 

CORNEL  IR 

MAX 
MIN 

63 

59 

36 

34 

44 

51 

44 

51 

49 
29 

48 

69 

63 

59 

59 

52 

65 

67 

61 

57 

S3 

60 

58 

61 

63 

58 
28 

64 
3G 

64 
39 

59 
28 

56.5 
34  .6 

ElBERTON  2  N 

MIN 

72 
44 

67 
40 

41 

36 

36 
31 

43 

30 

58 
38 

53 
28 

50 
16 

56 
28 

SS 
22 

72 
35 

70 
3S 

64 

27 

60 
25 

67 
29 

67 
41 

71 
S3 

66 
54 

6S 
S2 

55 
35 

63 
28 

60 
30 

45 

47 

50 
31 

67 
27 

62 
29 

62 
27 

50  .  1 
34  .4 

MRRTHELL 

MAX 

72 
SO 

65 
44 

4S 

36 

40 

33 

4S 

32 

60 
38 

53 
29 

44 

23 

58 

27 

58 

26 

71 
35 

68 
37 

65 
35 

64 
34 

65 
38 

68 

SO 

72 
55 

70 
55 

65 
50 

56 
36 

60 
30 

60 
38 

60 
38 

65 
38 

59 
33 

68 
35 

67 
42 

64 
34 

61  .0 
37  .5 

TOCCOfl 

MAX 
MIN 

68 
S2 

63 
40 

40 
34 

35 
33 

44 

33 

55 
39 

43 

30 

52 
23 

54 

23 

49 

23 

69 
42 

68 
54 

63 
33 

59 
32 

64 

32 

63 
48 

69 
51 

65 
52 

59 
50 

55 
37 

61 
30 

51 
39 

57 
34 

57 
40 

58 
34 

68 
30 

65 
35 

63 
32 

57  .8 
37  .0 

hRShINCTON 

MAX 
MIN 

79 

71 
S4 

S5 

39 

35 

42 

60 

47 

54 

53 

54 

72 

70 

55 

71 

63 

66 

64 

63 

52 

64 

29 

52 
3S 

76 
5 1 

52 
35 

60 
30 

68 
35 

51 
35 

58.9 
35.6 

hest  central 

04 

CARROLL  TON 

MAX 
MIN 

75 
46 

67 
45 

50 
32 

41 

35 

55 
34 

54 

32 

41 

25 

55 
17 

50 
26 

SI 
19 

68 
42 

63 
SO 

64 

28 

64 

26 

65 
30 

68 
46 

68 
56 

68 
43 

63 
45 

52 
33 

70 
28 

62 

70 
48 

60.2 
35.7 

COLUHBuS  HSO  RP 

MAX 
MIN 

74 

SI 

72 
SO 

50 
43 

43 

38 

59 
40 

53 
40 

43 

30 

55 
23 

52 
35 

50 
29 

72 
38 

74 
48 

68 
36 

70 
32 

73 
37 

64 

57 

74 

55 

76 
54 

68 
49 

55 
40 

68 
35 

57 
51 

76 
55 

55 
40 

61 
38 

69 
36 

67 

70 
41 

63.5 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

75 
51 

73 
57 

69 
36 

42 

33 

3R 
33 

53 
34 

57 
29 

39 
20 

57 
36 

46 

23 

55 
28 

70 
50 

67 
32 

61 
31 

56 
39 

70 
53 

65 
57 

68 
S4 

71 
54 

58 
35 

52 
33 

65 
40 

54 
45 

77 
42 

48 

33 

60 
32 

66 
37 

62 
37 

60.1 
38.9 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 
MIN 

72 
48 

72 
48 

70 
39 

43 

36 

57 
34 

57 
33 

49 

29 

55 
17 

56 
30 

51 
23 

71 
34 

68 
58 

65 
28 

66 
26 

70 
30 

65 

70 
56 

72 
48 

70 
52 

55 
33 

65 
29 

56 

74 

69 
31 

60 
33 

66 
31 

68 
32 

67 
34 

63.5 
35.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERniURES 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 

QC 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

a 

LR  CRRNGE 

tIBX 
HIN 

71 
42 

68 
54 

6S 
40 

43 

35 

56 
32 

56 
33 

48 

29 

55 
20 

52 
39 

52 
23 

71 
34 

69 
58 

71 
34 

67 
27 

68 
29 

71 
56 

69 
57 

72 
58 

68 
53 

59 
35 

67 
28 

64 
42 

75 
50 

71 
37 

69 
35 

65 
31 

62 
34 

70 
34 

64.1 
36  'S 

HnRSHflllVILLE 

nBX 

niN 

76 
48 

74 
48 

70 
40 

43 

35 

51 
35 

64 
42 

61 
3 1 

53 
2 1 

53 
25 

S2 
30 

73 
37 

74 

56 

71 
35 

57 
36 

72 
40 

70 
55 

65 
56 

76 
51 

75 
60 

60 
40 

64 

35 

65 
45 

80 
52 

69 
40 

61 
35 

68 
35 

68 
4  1 

71 
42 

65.9 
40.9 

NEMNAN 

HRX 
HIN 

72 
46 

67 
50 

54 

37 

39 
32 

52 
32 

SO 
36 

43 

27 

54 

1 7 

47 
34 

SS 
21 

68 
39 

67 
55 

59 
31 

67 
33 

71 
37 

66 
52 

70 
50 

72 
49 

67 
49 

51 
33 

67 
29 

59 
44 

74 
47 

69 
34 

60 
30 

67 
32 

64 

35 

66 
35 

61  .3 
37.4 

SUNNrSlOE 

liRX 
fllN 

74 

SO 

66 
48 

55 
38 

40 

33 

52 
33 

55 
39 

47 

29 

54 

20 

46 

38 

SS 
23 

70 
39 

68 
57 

61 
32 

65 
32 

70 
38 

65 
S3 

68 
57 

70 
53 

64 

50 

52 
35 

65 
32 

55 
43 

76 
49 

64 

38 

61 
33 

66 
35 

61 
36 

65 
36 

61  .1 

39  •  3 

rnLBOTroN  i  ne 

MAX 
MIN 

76 
4S 

74 
54 

68 
41 

SO 
34 

54 

36 

63 
34 

56 
30 

57 
17 

SS 
32 

S2 
25 

74 
31 

73 
58 

66 
31 

70 
27 

74 
29 

70 
S3 

72 
57 

73 
49 

66 
54 

57 
37 

57 
29 

65 
47 

80 
52 

69 
38 

62 
34 

68 
30 

71 
30 

68 
36 

66.1 
38.2 

rMOMflsroN  2  S 

HAX 
nIN 

77 
4S 

75 
52 

57 
40 

40 
34 

55 
37 

62 
36 

52 
31 

60 
33 

58 
19 

53 
26 

72 
33 

75 
SS 

70 
34 

70 
29 

73 
33 

62 
52 

68 
57 

73 
49 

65 
S3 

55 
37 

71 
3  1 

66 
47 

80 
52 

76 
41 

62 
34 

71 
32 

68 
36 

68 
36 

65.5 
39.1 

HEST  POINT 

MAX 
MIN 

77 
52 

75 
52 

70 
40 

48 

37 

42 

37 

60 
40 

60 
30 

50 
22 

56 
22 

48 

26 

50 
26 

72 
32 

70 
35 

60 
31 

70 
31 

72 
40 

65 
55 

75 
50 

75 
58 

58 
38 

52 
32 

68 
32 

64 
48 

72 
40 

51 
35 

60 
32 

70 
32 

65 
33 

62.7 
37.1 

cenirbl 

OS 

BILEr 

MAX 
M  I  N 

78 
51 

76 
56 

64 
4  I 

42 

38 

54 
38 

65 
42 

55 

57 
23 

62 
30 

60 
32 

72 
42 

74 

56 

70 
4  I 

70 
36 

76 
49 

72 
57 

68 
60 

74 

60 

70 
58 

58 
47 

67 
4  1 

66 
5  1 

83 
54 

77 
49 

61 
40 

69 
35 

72 
40 

72 
39 

67.3 
44.7 

COVINGTON 

MAX 
M  I  N 

74 
48 

63 
43 

43 

39 

39 
33 

47 

33 

55 
37 

47 

3 1 

55 
1 9 

50 
34 

56 
26 

72 
40 

67 
50 

61 
33 

66 
32 

72 
42 

65 
53 

66 
56 

60 
53 

62 
46 

51 
36 

65 
36 

60 
44 

76 
47 

70 
43 

60 
35 

67 
33 

60 
34 

65 
33 

60.5 
36  . 9 

DUBLIN  3  S 

MAX 
MIN 

81 
46 

78 
48 

71 
39 

42 
34 

40 

35 

52 
36 

65 
30 

46 
20 

56 
21 

55 
27 

60 
29 

74 
39 

75 
35 

69 
31 

70 
32 

78 
42 

70 
55 

66 
58 

75 
60 

65 
42 

60 
35 

66 
36 

68 
45 

79 
50 

55 
36 

62 
33 

70 
34 

69 
37 

54  .8 
38  . 1 

EnsmciN  1  H 

MBX 
MIN 

79 
52 

76 
57 

71 
4  I 

43 

36 

42 

36 

55 
40 

66 
34 

51 
25 

59 
33 

56 
30 

59 
31 

71 
42 

74 

40 

67 
35 

71 
40 

74 
45 

69 
59 

SB 
60 

75 
60 

63 
44 

59 
4  1 

67 
42 

62 
45 

82 
42 

53 
40 

60 
38 

69 
39 

70 
40 

64.7 
4  1.7 

FQRSTTM  1  S 

MBX 
M  IN 

76 
50 

72 
50 

55 
40 

40 

33 

52 
34 

62 
40 

52 
31 

55 
1 9 

50 
34 

60 
25 

72 
28 

71 
37 

65 
34 

66 
33 

72 
40 

68 
53 

68 
54 

72 
53 

67 
54 

60 
37 

67 
3 1 

62 
45 

79 
46 

71 
46 

60 
30 

68 
34 

67 
35 

55 
35 

64.1 
38 . 7 

HBHKINSVILLE 

MBX 
MIN 

81 
46 

81 
51 

73 
4  1 

44 

37 

•  1 
j7 

54 
40 

69 
34 

58 
22 

59 
34 

56 
29 

55 
29 

72 
42 

77 
38 

71 
33 

72 
40 

75 

69 
59 

74 
62 

63 
44 

62 
39 

58 
39 

70 
52 

82 
5! 

SS 
39 

63 
34 

72 
34 

72 
38 

66.2 
40.2 

IRHINTON  4  HNH 

MBX 
MIN 

80 
46 

59 
45 

54 

39 

45 
36 

44 

35 

49 
38 

52 
36 

44 

28 

49 

35 

60 
24 

65 
36 

74 
4  1 

76 
44 

73 
4  1 

72 
39 

69 
5 1 

74 
55 

69 

52 

68 
56 

55 
46 

58 
42 

69 
40 

73 
52 

79 
45 

62 
36 

71 
38 

70 
44 

69 
45 

64  . 4 
4  1.7 

HBCON  HSO  BP 

MBX 
MIN 

75 
47 

73 
43 

46 
40 

4  1 
38 

50 
39 

66 
43 

47 

30 

55 
23 

55 
38 

54 

29 

73 
38 

74 
48 

69 
36 

69 
32 

74 
4  3 

62 
55 

66 
57 

74 

60 

59 
49 

56 
43 

67 
35 

56 
49 

80 
55 

69 
44 

52 
40 

68 
36 

65 
4  1 

70 
39 

63.8 
4  1.9 

niLLEOGEVILLE 

MBX 

M  I  N 

79 
44 

76 
46 

68 
40 

43 

34 

43 
34 

48 

35 

65 
34 

46 

20 

55 
20 

53 
28 

58 
28 

73 
36 

73 
35 

67 
31 

67 
32 

73 
39 

62 
57 

65 
58 

71 
59 

64 

39 

56 
30 

66 
30 

60 
45 

78 
51 

54 
38 

63 
34 

70 
33 

55 
34 

62.9 
37  .3 

nONTICELLO 

MAX 
MIN 

78 
51 

76 
SO 

66 
40 

42 

35 

37 
36 

49 
36 

57 
34 

40 
24 

58 
25 

52 
28 

58 
29 

70 
42 

70 
35 

65 
36 

65 
37 

74 
42 

66 
SO 

65 
57 

72 
59 

61 
37 

54 

36 

57 
38 

68 
40 

70 
46 

52 
38 

62 
38 

69 
40 

63 
42 

62.0 
39.3 

SBNOERSVILLE 

MAX 
MIN 

75 
48 

69 
45 

45 
38 

38 
34 

46 

35 

63 
45 

56 
32 

54 

21 

52 
33 

57 
29 

72 
36 

73 
S3 

66 
38 

64 
34 

72 
40 

64 
47 

62 
59 

68 
60 

66 
56 

56 
42 

63 
34 

57 
46 

79 
56 

75 
50 

60 
39 

68 
36 

65 
36 

68 
37 

62.6 

41  .4 

SaOBM 

MAX 
MIN 

72 
5 1 

65 
4  t 

42 

37 

38 
33 

57 
35 

54 
38 

54 
3 1 

55 
19 

53 
35 

57 
27 

71 
39 

70 
56 

65 
33 

64 

36 

67 
36 

71 

50 

66 
57 

67 
57 

65 
50 

53 
35 

66 
3 1 

60 
4  t 

76 
49 

75 
44 

50 
33 

69 
33 

62 
35 

68 
35 

62.2 
39.2 

EAST  CENTRAL 

06 

BPPLING   1  N« 

MAX 
M  I  N 

79 
49 

72 
5 1 

57 
37 

40 

33 

37 
32 

47 

35 

63 
3 1 

48 

1  9 

56 
24 

54 

29 

56 
32 

73 
38 

72 
32 

67 
30 

64 

3 1 

72 
36 

64 
56 

68 
54 

67 
60 

64 
40 

56 
30 

65 
34 

63 
46 

66 
52 

55 
37 

60 
35 

59 
34 

62 
33 

61  .3 
37.5 

BUGUSTB  MSG  BP 

MAX 
M  I  N 

74 

45 

55 
39 

39 
34 

35 
33 

44 

34 

62 
4  I 

47 

29 

52 
20 

58 
30 

56 
28 

72 
34 

73 
48 

68 
34 

64 

32 

73 
37 

66 
48 

67 
56 

68 
55 

67 
SO 

57 
40 

85 
34 

58 
4  1 

78 
58 

68 
40 

50 
36 

69 
32 

65 
33 

68 
33 

61  .7 
38  .4 

BROOKLET    1  H 

MAX 
M  IN 

60 
SO 

79 
54 

71 
39 

47 

36 

53 
37 

63 
48 

57 
34 

55 
25 

62 
31 

61 
34 

71 
44 

72 
54 

67 
42 

67 
39 

75 
44 

77 
56 

72 
58 

75 
62 

74 
6 1 

63 
48 

65 
42 

64 
48 

81 
50 

75 
49 

50 
40 

68 
37 

72 
38 

70 
38 

67.7 
44.6 

LOUISVILLE  3  S 

MBX 
MIN 

79 
4  9 

74 
40 

46 

38 

40 

34 

48 

35 

64 
4  3 

62 
32 

55 
33 

58 
3  3 

58 
35 

73 
38 

72 
54 

71 
38 

65 
37 

74 
40 

70 
53 

66 
57 

71 
58 

70 
58 

63 

62 

67 

76 

74 

50 

69 

69 

70 
39 

65.2 
42  .5 

HETTER 

MBX 
MIN 

MIDVILLE  E«P  STB 

MAX 
MIN 

59 
39 

34 

35 

63 

62 
32 

72 
37 

72 
SO 

71 
39 

70 
38 

73 
45 

71 
59 

70 
59 

67 
4  4 

64 

38 

59 
46 

62 
39 

70 
36 

69 
38 

65 
31 

niLLEN   4  N 

nox 

MIN 

NEMINGTON   2  NE 

MBX 
MIN 

82 
56 

79 
57 

68 
40 

40 

35 

52 
38 

63 
44 

55 
35 

56 
26 

66 
36 

62 
38 

73 
45 

71 
56 

64 

39 

65 
40 

76 
51 

61 

63 

63 

60 

51 

44 

45 

50 

42 

38 

42 

41 

42 

45.6 

ShBINSBORO 

MAX 
MIN 

76 
SO 

71 
41 

53 
33 

51 
35 

47 
34 

62 
42 

SO 
33 

51 
21 

58 
30 

60 
31 

72 
42 

74 
48 

70 
39 

59 
39 

73 
42 

75 
53 

69 
57 

71 
51 

68 
59 

59 
45 

69 
43 

64 
42 

82 
59 

71 
39 

61 
39 

61 
33 

69 
36 

73 

65.3 
41  .2 

hBRRENTON 

MBX 
MIN 

78 
49 

74 
48 

64 

39 

40 
33 

37 
33 

48 

35 

62 
31 

42 

23 

55 
23 

53 
29 

57 
30 

72 
40 

72 
36 

66 
35 

64 
36 

67 
37 

72 
58 

65 
59 

67 
60 

64 
40 

55 
34 

66 
35 

65 
46 

78 
52 

55 
38 

62 
37 

69 
38 

65 
37 

61  .9 
39.0 

hByNcSBORO  2  NE 

MBX 
MIN 

82 
49 

52 
49 

68 
42 

42 

33 

41 

33 

48 

37 

63 
33 

40 
23 

55 

24 

60 
33 

61 
33 

62 
35 

73 
38 

68 
38 

62 
30 

78 
40 

68 

57 

75 
57 

73 
62 

76 
47 

64 

37 

63 
3 1 

69 
4  7 

ai 

59 

59 
39 

69 
36 

67 
36 

68 
38 

64  .2 

39.9 

SOUTnMEST 

Ol 

BlBRNt  3  SE 

MBX 
M  1  N 

81 
49 

80 
50 

80 
47 

48 
40 

45 

39 

63 
43 

68 
34 

45 
23 

56 
25 

62 
38 

59 
38 

74 
40 

74 
40 

62 
33 

70 
33 

72 
40 

74 

51 

73 
60 

80 
62 

63 
49 

64 
46 

64 
43 

70 
50 

80 
49 

54 

36 

62 
36 

70 
37 

70 
42 

66.5 

BNERICUS  4  ENE 

MBX 
MIN 

77 
57 

72 
52 

68 
40 

41 

36 

58 
39 

64 

46 

54 

33 

53 
23 

57 
38 

53 
29 

76 
41 

74 

57 

70 
37 

68 
36 

73 
44 

73 
56 

71 
57 

73 
63 

70 
57 

SB 
43 

65 
38 

SB 
SO 

78 
56 

68 
43 

61 
36 

69 
38 

67 
42 

69 
44 

6S.6 
44.0 

BBINBRIOCE 

MBX 

niN 

B2 

S3 

80 
52 

74 
48 

SI 
46 

70 
48 

66 
S3 

65 
36 

64 
24 

33 

41 

75 
46 

75 
52 

75 

41 

74 
44 

78 
76 

75 
48 

72 
59 

75 
58 

77 
58 

53 
50 

66 
46 

74 

57 

82 

55 

75 
45 

63 
40 

72 
35 

73 
44 

75 
42 

72.0 
46.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOMiNC  STBTlON  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


GEOROin 

FEBRUKRT  1975 


STRT ION 


BLSKELT 
CfinlLLB 


DRY  OF  MONTH 


eo  82 
52  53 


79  77 
S3  53 


49  46 
43  43 


49  66 
43  44 


47  57 

25  25 


52  63 
24  33 


64  59 
40  40 


60  71 
44  40 


14  IS 


68  71 
39  39 


70  77 
34  39 


16    17  I 


71  78 
58  56 


19  20 


80  52 
62  47 


73  62 
57  SO 


23  24 


67  80 
53  46 


83  72 
65  45 


COLQUITI  2  E 

MBX 
MIN 

81 
52 

82 

SS 

76 
44 

46 
44 

SO 
44 

68 
48 

70 
35 

49 

25 

62 
33 

65 
43 

60 
40 

73 
48 

77 
41 

67 
37 

73 
38 

76 
46 

68 
SB 

73 
62 

80 
62 

63 
49 

fil 
46 

66 
50 

70 
65 

79 
45 

56 
36 

62 
32 

69 
42 

68 
45 

CUTHBERT 

fIRX 

niN 

78 
49 

77 
S8 

73 
41 

44 

37 

55 
39 

66 
44 

61 
30 

56 
21 

59 
35 

54 
34 

74 

39 

74 

57 

71 
36 

70 
35 

74 

38 

72 
56 

72 
56 

78 
62 

76 
55 

59 
43 

66 
38 

65 
49 

79 
57 

73 
39 

62 
35 

71 
35 

70 
43 

73 
4  1 

FORT  GRINES 

MBX 

rilN 

79 
SI 

79 
58 

73 
44 

45 
40 

61 
43 

65 
48 

55 
33 

53 
26 

60 
38 

55 
36 

73 
39 

74 

58 

73 
39 

69 
3S 

73 
38 

71 
56 

73 
57 

78 
63 

74 

55 

57 
46 

65 
40 

66 
51 

78 
63 

71 
40 

64 

35 

70 
39 

71 
44 

72 
43 

LUtlPKIN  2  SE 

MBX 
MIN 

74 
49 

79 
SS 

40 

44 

35 

59 
37 

68 
42 

54 

30 

51 
29 

59 
31 

56 
33 

74 

74 

51 

70 
34 

69 
32 

74 
40 

73 
55 

75 
55 

76 

77 

58 

69 
41 

66 

76 

72 
45 

63 
33 

72 

70 

73 

nORGCIN  1  H 

MBX 

niN 

PLfilNS  SH  Gfl  EXP  Sin 

MBX 

niN 

78 
SO 

78 
SO 

71 
43 

44 

37 

42 

37 

56 
42 

64 

33 

22 

54 

32 

56 
29 

52 
40 

72 
42 

72 
36 

67 
37 

69 
40 

73 
45 

64 

60 

71 
59 

77 
59 

60 
44 

58 
39 

66 
40 

66 
51 

78 
45 

52 
36 

60 
37 

68 
40 

68 
42 

rHOtlBSVILLE  4  SE 
. 

MBX 
MIN 

79 
S6 

80 
58 

78 
48 

58 
46 

69 
48 

70 
58 

63 
38 

58 
26 

65 
38 

63 
48 

74 

46 

73 
55 

74 
44 

72 
40 

75 
42 

74 
54 

73 
60 

72 
60 

74 

62 

68 

55 

48 

78 

76 
48 

64 

39 

72 
36 

73 
40 

SOUTH  CENIRBL  08 

BLflPBHH  EXP  SIBTION 

MBX 
MIN 

BSHBURN  3  ENE 

MBX 
MIN 

77 
54 

75 
60 

75 
43 

43 

47 

39 

59 
43 

64 

35 

55 
27 

53 
31 

60 
35 

SS 
35 

70 
41 

71 
41 

65 
39 

68 
40 

74 
49 

69 
63 

70 
50 

74 
61 

72 
52 

64 
43 

64 
44 

72 
48 

79 
51 

60 
40 

65 
40 

67 
41 

68 

50 

COROELE 

MBX 
MIN 

77 
48 

76 
S4 

71 
39 

44 

3S 

56 
37 

65 
52 

64 

32 

54 

22 

59 
32 

59 
29 

73 
36 

75 
55 

73 
37 

69 
31 

75 
39 

73 
52 

73 
52 

77 
60 

75 
56 

60 
43 

67 
40 

67 
49 

83 

56 

78 
42 

60 
38 

68 
34 

68 
37 

71 
39 

DOUGLBS  2  ESE 

MBX 
MIN 

82 
51 

79 
51 

81 
44 

51 
39 

52 
39 

63 
42 

66 
35 

48 
24 

53 
24 

64 

32 

61 
38 

74 
45 

72 
42 

69 
35 

72 
35 

71 
48 

78 
60 

75 
59 

79 
62 

76 
48 

64 
44 

65 
44 

70 
55 

83 
S3 

56 
37 

64 

35 

74 

35 

73 
38 

FITZGERBLO 

MAX 
MIN 

78 
56 

77 
58 

72 
42 

44 

38 

62 
39 

64 
54 

62 
34 

56 
27 

62 
37 

58 
34 

72 
42 

74 

57 

73 
42 

71 
39 

76 
46 

74 

SB 

72 
59 

74 
60 

73 
58 

61 
48 

64 
44 

73 
59 

81 
51 

81 
48 

61 
40 

69 
4  1 

71 
44 

73 
44 

MOMERVILLE  3  HSH 

MBX 
MIN 

80 
SI 

81 

S3 

77 
43 

49 
43 

67 
44 

66 
56 

63 
37 

56 
26 

68 
31 

61 
41 

76 
43 

72 
51 

68 
45 

71 
37 

76 
44 

BO 
58 

75 
59 

80 
58 

80 
64 

66 
53 

66 
46 

77 
55 

81 
63 

81 
49 

63 
36 

72 
35 

72 
40 

74 
40 

LUnBER  CITY 

MBX 
MIN 

60 
50 

80 
SO 

80 
43 

45 

39 

44 

39 

60 
4  I 

65 
35 

49 
24 

59 
24 

64 

33 

59 
33 

75 
45 

75 
40 

70 
33 

72 
33 

78 
46 

75 
60 

69 

57 

78 

59 

71 
50 

61 
40 

68 
40 

69 
53 

85 
55 

57 
40 

63 
32 

72 
38 

72 
40 

nOULTRIE  2  ESE 

MBX 
M  I  N 

82 
53 

77 
S5 

78 
43 

52 
4  1 

68 
42 

72 
55 

66 
33 

54 
24 

60 
33 

66 
40 

74 
40 

73 
54 

72 
41 

74 

37 

77 
42 

73 
53 

76 
57 

77 
56 

74 

57 

63 
49 

70 
45 

75 
54 

80 
64 

71 
45 

68 
37 

71 
38 

72 
43 

72 
42 

NBSMVILLE  5  S5E 

MBX 
MIN 

80 
SI 

81 
51 

74 
42 

50 
40 

66 
40 

67 
55 

64 
34 

56 
24 

66 
29 

63 
40 

74 

40 

73 
51 

71 
41 

73 
33 

77 
41 

75 
54 

74 
58 

77 
SS 

77 
60 

65 
49 

67 
43 

76 
52 

82 
61 

79 
46 

62 
36 

72 
35 

72 
36 

73 
40 

QUITHBN  2  NH 

MBX 
MIN 

TIFTON  EXP  STBTION 

MBX 
MIN 

78 
52 

79 
51 

76 
45 

46 
40 

45 
40 

64 
44 

65 
35 

46 

27 

55 
28 

61 
38 

60 
38 

71 
43 

73 
42 

65 
39 

70 
41 

75 
48 

70 
58 

72 
59 

74 
61 

69 
49 

62 
45 

62 
46 

71 
53 

79 
51 

53 
40 

60 
39 

69 
40 

70 
44 

VBLOOSTB  3  E 

MBX 
MIN 

81 

53 

80 

52 

79 
46 

52 
44 

67 
46 

67 
60 

67 
35 

57 
26 

67 
31 

63 
32 

74 
43 

72 
55 

72 
35 

71 
41 

76 
41 

77 
56 

77 
60 

79 
61 

77 
53 

63 
SO 

67 
47 

78 
55 

82 
64 

82 
49 

62 
39 

70 
36 

73 
41 

74 
44 

SOuTmEBSI  09 

blhb  fbb  bp 

MAX 
MIN 

78 
53 

80 
54 

69 
43 

46 
41 

63 
42 

64 
54 

56 
34 

58 
26 

65 
31 

60 
38 

73 
48 

70 
54 

67 
44 

71 
42 

75 
51 

75 
58 

74 

62 

78 
61 

76 
60 

63 
51 

65 
46 

72 

55 

80 
65 

75 
47 

62 
39 

70 
35 

72 
40 

72 
40 

BRUNSWICK 

MBX 
MIN 

82 
S6 

82 

57 

81 
45 

60 
35 

65 
45 

73 
48 

62 
41 

58 
28 

68 
39 

69 
43 

73 
52 

70 
55 

71 
49 

70 
43 

76 
50 

83 

79 

85 

84 

66 

71 
52 

71 
49 

69 
S7 

77 
62 

75 
50 

62 
42 

70 
40 

74 
45 

74 
44 

BRUNSMICK  FBB  BP 

MBX 
MIN 

77 
60 

79 
SS 

55 
47 

53 
47 

64 
46 

72 
57 

57 
39 

57 
30 

57 
37 

61 
44 

67 
SI 

70 
SS 

65 
46 

66 
45 

74 
49 

72 
60 

69 
62 

76 
60 

74 

60 

60 
53 

62 
51 

67 
59 

72 
62 

66 
47 

64 
45 

65 
44 

74 
43 

73 
45 

FLEMING 

MBX 
MIN 

81 
SO 

81 
54 

79 
41 

46 
40 

SB 
40 

63 
52 

60 
35 

SB 
25 

66 

62 
35 

72 
47 

72 
52 

70 
40 

67 
33 

76 
43 

82 
52 

79 
61 

82 
56 

78 
62 

67 
50 

66 
50 

65 
52 

82 
61 

77 
49 

62 
38 

69 
33 

72 
36 

73 
38 

FOLKSTON  9  SH 

MBX 
MIN 

83 
S3 

83 
55 

78 
45 

54 
45 

68 
46 

73 
SB 

61 
38 

60 
26 

69 
34 

69 
41 

79 
48 

76 
52 

70 
48 

73 
37 

77 
47 

82 
58 

80 
61 

85 
60 

80 
66 

69 
51 

66 
49 

69 
56 

83 
62 

78 
47 

64 

39 

72 
37 

75 
41 

74 

41 

FORT  STEHBRT 

MAX 
MIN 

82 
S3 

81 
55 

69 
41 

45 

39 

60 
44 

65 
50 

62 
36 

SB 
26 

68 
35 

63 
38 

73 
47 

70 
54 

69 
45 

68 
40 

76 
48 

80 
56 

75 
61 

82 

60 

80 
64 

55 
49 

67 
42 

66 
53 

81 
63 

78 
49 

64 
40 

70 
33 

74 
40 

74 
40 

GlENNVILLE 

MBX 
MIN 

81 
54 

82 
52 

68 
41 

59 
38 

59 
40 

68 
S3 

64 

35 

59 
26 

64 
34 

66 
36 

73 
46 

72 
56 

68 
44 

71 
41 

77 
42 

79 
56 

78 
60 

80 
61 

78 
60 

66 
49 

68 
43 

68 
45 

83 
63 

81 
50 

64 

40 

71 
40 

74 
43 

73 
41 

JESUP  8  S 

MAX 
MIN 

80 
51 

81 
51 

77 
42 

48 
40 

62 
41 

65 
51 

62 
34 

59 
26 

66 
30 

61 

74 

46 

72 
SO 

68 
44 

71 
34 

76 
41 

80 
51 

76 
60 

83 
56 

80 
65 

65 
50 

68 
42 

71 
54 

83 
60 

81 
49 

63 
39 

71 
35 

73 
38 

73 
39 

NfinuNTfi 

MBX 
MIN 

78 
5S 

81 

52 

78 
44 

50 
43 

65 
44 

68 

55 

62 
37 

50 
27 

SB 
32 

66 
32 

75 
50 

75 
54 

71 
47 

70 
39 

77 
39 

80 
51 

77 
62 

83 
59 

80 
66 

67 
52 

68 
46 

71 
56 

82 
63 

80 
48 

63 
40 

73 
36 

74 

39 

73 
41 

5RPEL0  ISLAND 

MBX 
MIN 

77 
S4 

75 
52 

66 
42 

50 
42 

59 
42 

62 
S3 

58 
36 

56 
28 

66 
37 

60 
42 

64 
49 

70 
52 

70 
46 

63 
41 

70 
51 

72 
52 

69 
59 

77 
52 

75 
62 

69 
49 

66 
45 

66 
56 

73 
59 

49 

64 
42 

56 
40 

74 
43 

74 
42 

SBVBNNBn  USDB  PL  GRON 

MBX 
MIN 

82 
51 

80 
58 

76 
42 

47 
41 

58 
41 

64 

51 

61 
36 

59 
27 

69 
34 

65 
37 

74 
44 

71 
51 

73 
44 

67 
34 

75 
48 

81 
SB 

78 
58 

83 

57 

81 
61 

64 

4  1 

66 
41 

67 
SB 

82 
63 

79 
50 

63 
41 

71 
36 

73 
38 

73 
39 

SBVBNNBn  HSO  BP 

MBX 
MIN 

82 
56 

79 
47 

47 
41 

45 
40 

57 
40 

65 
52 

53 
35 

57 
29 

66 
36 

62 
38 

73 
45 

71 
SS 

73 
43 

65 
40 

76 
51 

82 
61 

75 
63 

83 
63 

78 
58 

65 
SO 

55 
44 

67 
55 

80 
64 

69 
45 

62 
42 

71 
40 

74 
42 

73 
42 

SBVBNNRh  BEBCM 

MBX 
MIN 

SuRRENCr  2  MNH 

MBX 
MIN 

80 
49 

80 
49 

70 
39 

46 

36 

62 
36 

65 
50 

64 

32 

66 
22 

67 
25 

62 
33 

73 
43 

71 
51 

70 
40 

71 
33 

76 
41 

73 
52 

77 
57 

79 
55 

77 
SB 

64 
46 

55 
38 

68 
51 

83 
58 

78 
46 

63 
35 

71 
33 

72 
36 

74 

36 

25   26   27    28    29    30  31 


63  72 
38  39 


69  70 
35  40 


SEE  REFERENCE  NOTES  fqilOHING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STflr  ION 


HdrCROSS  4  NE 


finx  81  82  81  I 
HIN I  51 


48  48 
40  40 


DAY  OF  MONTH 


CEORGIR 

FE8RUSRY  197S 


67  54 
38     25  25 


69  55 
30  43 


14 


IS 


70     70  75 


16 


17 


48     43     43     50     58     58     58     49  47 


78     81  75 


20 


82     81  65 


22 


23 


68  77 
47  54 


25 


26 


58  65 
36  34 


28 


30 


69.7 
44.0 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STOTION  INDEl 
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DfllLY  SOIL  TEMPERATURES 


OEORCin 

FEBRUBRr  1975 


DRY  OF  HONTH 


CdLHOUN  EXP  STBIION 


EXPERIHENT 


HBHKINSVILLE 


HOMERVILLE  3  HSM 


fllOVlLLE  EXP.  STflTlOK 


PLfilNS  SH  Ofi  EXP  STf! 


rifrON  EXP  STATION 


59  66 
54  54 


64 

56  54 


64  63 
60 


68 
58 


67  67 
62  61 


61 
57 


60 
41 


56  58 
40  46 


65 
55 


58 
48 


REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
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EVRPORflTION  RND  WIND 


SrflT ION 

DAY  OF  MONTH 

2  K  0 
°  °  5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

I  1 

12 

1  3 

1  4 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWESt 

□  1 

HLLBTooNfl  onn  2 

EVAP 

■  09 

.06 

.03 

. 

.21 

- 

. 

.26 

.17 

.06 

.15 

. 

.12 

.04 

.  1  J 

1  .488 

WIND 

• 

S9 

146 

94 

0 

2 

" 

■ 

1  I 

29 

0 

7 

2 

■ 

■ 

• 

49 

2 

3 

0 

■ 

■ 

147 

0 

2 

1 

2 

SS6 

CHLMOUN  EXP  5tnriON 

EVAP 

ni 

06 

0' 

1  3 

.  1 2 

.06 

.0^ 

.02 

1 5 

.06 

HIND 

"  J  ^ 

32 

56 

1  4  1 

38 

21 

27 

6^ 

65 

28 

24 

S3 

1 6 

5' 

1  g 

9C 

1 06 

6C 

3g 

56 

2 

1492 

nnx 

7C 

65 

58 

54 

47 

46 

46 

50 

49 

4E 

6< 

62 

60 

62 

65 

64 

72 

71 

60 

60 

65 

6S 

66 

67 

62 

65 

65 

6; 

60  .5 

S6 

57 

47 

38 

39 

39 

35 

35 

40 

34 

48 

55 

37 

39 

43 

S3 

58 

S2 

GO 

39 

39 

46 

SI 

4S 

38 

40 

44 

43 

44.4 

NORTH  CENFRHL 

02 

U  OF  Gfl  PLT  SCIENCI 

Ffl 

EVAP 

OS 

n  1 

1  9 

03 

nq 

.  c 

?n 

9n 

1 8 

10 

27 

.06 

05 

05 

•  1 6 

.  1 6 

.05 

HI  NO 

82 

1  79 

IS8 

197 

52 

10" 

8^ 

131 

124 

77 

83 

91 

1 0 1 

63 

96 

7c 

1 0^ 

1 06 

1 6' 

1 S4 

gc 

S 1 

2869 

HAX 

73 

65 

SE 

4G 

44 

55 

52 

49 

52 

5^ 

67 

69 

66 

62 

64 

64 

68 

68 

62 

56 

6i 

62 

68 

67 

59 

6S 

65 

60 

60  .5 

S3 

<7 

39 

33 

34 

40 

32 

32 

39 

34 

42 

56 

39 

39 

40 

52 

55 

56 

SS 

39 

38 

42 

47 

46 

36 

39 

41 

40 

42.4 

HESr  CENTRAL 

04 

EXPER [ HENT 

EVAP 

.13 

.10 

.10 

.12 

.13 

.23 

.19 

.07 

.20 

.12 

.10 

- 

.19 

.06 

- 

- 

.14 

.15 

.  1  1 

60 

85 

65 

140 

95 

30 

1  15 

72 

33 

20 

6C 

120 

75 

35 

85 

105 

85 

60 

75 

55 

25 

90 

1  18 

127 

173 

100 

32 

25 

2160 

MAX 

58  .6 

t1  IN 

56 

58 

42 

42 

34 

34 

33 

33 

38 

33 

33 

44 

39 

37 

42 

50 

31 

56 

56 

39 

37 

43 

45 

49 

32 

32 

4C 

44 

41  .1 

CENFRRL 

OS 

BILET 

EVAP 

.09 

.02 

.05 

.02 

.05 

.15 

.08 

.02 

.01 

.08 

.13 

.13 

.14 

.05 

.04 

.02 

.07 

.1  1 

.03 

.05 

.30 

.15 

.10 

.14 

.11 

2.228 

9 

U 

23 

21 

17 

9 

■ 

4  1 

1  1 

9 

8 

23 

20 

14 

27 

30 

18 

20 

35 

7 

6 

16 

5 

102 

49 

1  1 

16 

28 

591 

SOUTH  CENTRAL 

08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

07 

n 

nn 

nn 

n 

08 

n7 

07 

nfi 

n«; 

m 

n«; 

n 

79 

2 . 37 

NINO 

28 

20 

131 

68 

'oc 

22 

■ 

73 

67 

54 

'  38 

'53 

67 

75 

136 

4  I 

'  ^. 

56 

17^ 

i  34 

66 

2C 

"  3^ 

1645 

MAX 

76 

75 

48 

47 

si 

65 

54 

58 

56 

58 

71 

72 

68 

70 

73 

66 

88 

71 

66 

65 

6C 

65 

7; 

59 

64 

72 

73 

66.0 

HIN 

56 

56 

48 

4  1 

40 

42 

37 

34 

33 

38 

40 

43 

44 

40 

40 

47 

57 

59 

59 

51 

46 
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JACK  W  BIRD 

flOEL  2  S 

0053 

08 

COOKE 

16 

31 

07 

83 

25 

240 

5P 

COOKE  CO.   FORESTRY  UNIT 

flILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

1  I 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HRYWOOD  E.  BOYD 

flLflPflHfl  EXP  STATION 

0131 

08 

RF  RR I  FN 

I  6 

31 

21 

83 

1  3 

290 

5P 

5P 

H 

ROY  E  .  HOLLRND 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

3  1 

32 

84 

08 

1 80 

7  A 

7A 

[-l 

TOMMIE  BRANTLEY 

ALLflTOONfl  DRM  2 

0181 

01 
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021  I 

09 

BRCON 

13 

31 

32 

82 

31 
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7P 

7P 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

RLPHRRETTR  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7A 

7R 

H 

SCOTT  C.  CHAMBLEE 

RLPHRRETTR  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

1  10 

c 

TEDDY  R.   WALKER.  SR. 

RMERiCUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7R 

H 

BLANCHE  S.  RHYNE 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 
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82 
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81 

49 

7R 
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84 

29 

880 

7R 

CHARLIE  H  KEELING 
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02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 
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HJ 
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06 
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22 

81 

58 
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c 

HJ 
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0581 

07 
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30 

55 

84 

34 
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7A 
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H 
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BROOKLET    1  W 

1266 

06 

BULLOCH 

1  1 

32 

23 

81 

4  1 

190 

6P 

6P 

H 

W.    C    CROMLEY  JR. 
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34 

47 
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33 
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c 
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BUTLER 

1425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

14 
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04 
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85 
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48 
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02 
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83 

29 
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7R 

H 

JOE  NEISLER 

CONCORD 

2198 

04 

PIKE 
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33 

05 

84 

26 

830 
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GEORGE  0.  WHITING 

COOL IDGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

31 

01 

83 

52 
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c 

C   W.   ELLINGTON.  JR. 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

32 

00 
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5P 

H 
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03 
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14 

34 

31 

83 

32 
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H 
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COV  INGTON 

2318 

05 

NEWTON 
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36 

83 

52 

770 

6P 

8R 

H 
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CUMMING  2  NNE 

2408 

02 

FORSYTH 
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08 
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8R 
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2429 

01 
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27 

85 

07 
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07 

RANDOLPH 
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46 

84 

47 
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5P 

BP 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 
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2475 

02 
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34 

32 

83 

59 
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7R 

H 

MRS.  JOE  W.  WOODWARD 
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02 
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35 

84 

00 
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c 
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01 
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15 
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34 
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03 
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34 

08 

82 

52 
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02 
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34 

41 

84 

29 
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7A 

EMBRY 

3147 

01 

PRULOING 
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33 

52 

84 

59 
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8R 
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04 

SPALDING 
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33 

16 

84 

17 
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53 

8 1 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 
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30 

48 
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30 

BA 

C 
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3465 

09 

CHARLTON 
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82 

08 
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5P 

H 
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3506 

05 

MONROE 
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33 

01 

83 

57 

650 

6P 

6P 

H 
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3516 

07 

CLAY 

3 
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35 

85 

03 
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6P 

H 

FORT  STEWART 

3538 

09 
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1  1 
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52 
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37 

92 

7P 

7P 
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3544 

05 
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34 

83 

52 

490 

5P 

H 
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3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 
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02 
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3 
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7R 
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09 
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05 
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17 
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28 
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GH 
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08 
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02 
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83 

43 
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08 
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02 
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48 
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GH 
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05 
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5P 
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05 
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27 
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22 
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8R 
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85 
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7R 
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03 
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08 
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8R 
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03 
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47 
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8R 
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06 
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32 

56 

82 

24 
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4P 

4P 
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LUMBER  CITY 
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08 
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9 

3  1 

55 
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570 

5P 

6P 

C  H 

MACON  WSO  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

M  I  D 

MID 

C  HJ 

marshpi  I  v  r  I  I  f 

5550 

04 

M  Q  r  n  M 
nHL  U  N 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JRCKSON 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

7A 

METTER 

581  1 

06 

CRNDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

50 

82 

I  4 

180 

8fl 

MIDVILLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWI N 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7R 

7R 

H 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENK INS 

1  I 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

5P 

H 

MILLHRVEN-WRDE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

81 

30 

100 

8R 

MONROE 

5971 

02 

WRL  TON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7R 

MONTEZUMR 

5979 

04 

MRCON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8R 

MONT  ICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

4  1 

655 

7R 

7A 

H 

M  n  D  P  Q  M      1  II 

nUKuHN    1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

MORGRN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7R 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUI TT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

MOUNT    VERNON   3  WNW 

6126 

OS 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

OBSERVER 


ROBERT  P.  RRMSTRONG 
JOHNNY  S  PHILLIPS 
LEONR  B.  THOMPSON 
WARREN  W.  WYANT 
WILIFORD  P.  NALLEY 
CITY  OF  DUBLIN 
GA.   FORESTRY  COMM. 
JESSE  L.  NEWTON 
A .   D .   MC  CLflIN 
RLFORD  G.  DOVER 

MISS  JANET  RLLGOOD 

U.   OF  GR.   EXP.  STRTION 

MRS  ONEDR  F  .  VINCENT 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

CITY  FIRE  OEPT  . 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

LOTT  W.  TURNER 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

CITY  OF  FORSYTH 

MRS.   MRYME  R.  HRYES 

POST  ENGINEERS 
MRS  JEANER  M  DAVIS 
ROBERT  L  WILSON 
WILLIAM  A.  SELLERS 
MRS.   SUSAN  G.  BRAODY 
DON  P.  COBB 
ROBERT  H.  BROWN 
MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 
BLUE  SPRINGS  FARM 
MRS.  RUTH  T.  GRBLE 

RRLPH  D.  SCOTT 
MRS.   CLIFFORD  MCLENDON 
K.   BYRON  SRNOERS 
COMER  L  .   VANOI VER ' 
UNION  BAG-CRMP  CORP. 
GEORGIR  FORESTRY  COMM. 
GR.   POWER  COMPRNY 
HOWRRD  L.  DILBECK 
RMICRLOLA  EL   MSHP  CORP 
CI^Y  OF  JESUP 

BRUNS.  PULP  S  PAPER  CO. 

MRS.   LAVERN  C  KINCAID 

CICERO  W.  SWINT 

MRS  DOROTHY    I  MERCER 

TVA-722 

MRS.   ELIZABETH  D.  BROWN 
CHARLES  M.  LOWRY 
RAY  J.  RELIHAN 
JOSEPH  A.  CAREY 
JRMES  C  BLflCKWELL 

GLASCOCK- JEFF  UNIT  GFC 

W  STEVE  HEATH 

PERRY   T.  USHER 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

CITY  OF  MRRSHALLVILLE 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

CITY  OF  METTER 

SPENCER  A.  JONES 

SE  GA.   BRANCH  EXP.  SIR. 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

KERMIT  J.  CHRNCE 
MILTON  R.  REDDICK 
CITY  F IRE  DEPT 
GEORGE  FOWLER 
POSTMRSTER 

CRLHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 
CLARENCE  W.  CHENEY 
RADIO  STATION  WMTM 
GARLAND  L  .   GILL  IS 
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STATION  INDEX 


GEORGIO 
FEBRURRY 


1975 


STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRRINRGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

a 

> 

SPECIAL 
(SEE  notes;  I 

NflHUNTR 

6219 

09 

BRANTLEY 

1  3 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

1  3 

238 

5P 

5P 

H 

GR.   FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MARY  fl.  POLK 

NEWNflN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES  0.  HRRDIN.  JR. 

NORCROSS   3  NW 

6407 

02 

GW I NNET 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

7R 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

PRTTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

1  3 

3  1 

2  3 

82 

08 

1 05 

8fl 

GA.   FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

08 

ATKINSON 

1  3 

31 

18 

82 

51 

205 

C 

COUNTY  AGENT 

PLRINS  SW  GR  EXP  STR 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8R 

8fl 

GH 

SW  GA  BRANCH  EXP  STfl 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7fl 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMRN  2  NW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

35 

185 

8R 

8R 

H 

WILLIAM  0  LEY 

RESflCR 

7430 

01 

GORDON 

12 

34 

34 

84 

57 

650 

8fl 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

01 

CATOOSA 

18 

34 

55 

85 

07 

820 

8R 

TVA-72  1 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

09 

620 

6P 

8A 

H 

JOHN  W  MADDOX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34 

10 

85 

16 

700 

c 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  RP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34 

21 

85 

10 

637 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRNDERSVILLE 

77  77 

05 

WASHINGTON 

1  1 
1  1 

o  O 

R9 
o  c 

4  35 

6P 

D  r 

}-| 

RADIO  STATION  WSNT 

SRPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

U.   GR.   MRRINE  BIO.   LRB . 

SAVANNAH  USOA  PL  GRON 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

81 

16 

22 

4P 

4P 

H 

USDR  PLRNT    INTRODUCT  ST 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

2 

32 

08 

81 

12 

46 

MID 

MID 

6P 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SflVANNRH  BEflCH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

80 

51 

10 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

SILORM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83 

06 

690 

5P 

7A 

H 

MRS.   MABEL  C  CRUMPTON 

SPRRTR  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

1  1 

33 

19 

83 

01 

530 

8A 

C 

MR.   HOWARD  R.  GARRETT 

ST  ILLMORE 

8351 

06 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82 

13 

255 

7A 

JESSE  W.  RAUTON 

SUMMERVILLE   1  SSW 

8436 

01 

CHATTOOGA 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7R 

EVAN  0.  BOWMAN 

SUNNYS I DE 

8460 

04 

SPALD  I  NG 

9 

33 

20 

84 

17 

930 

6P 

8R 

H 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

SURRENCY  2  WNW 

ft  4  7  K 

APPL  ING 

1 

^  1 
O  1 

4  4 

fi9 

1  A. 

9nn 
t  u  u 

D  r 

p 
o  r 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWR  INSBORO 

8496 

06 

EMANUEL 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STATION  WJRT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FANNIN 

7 

34 

58 

84 

13 

1800 

C 

TVA- 1 29 

SYLVRNIR 

8517 

06 

SCREVEN 

14 

32 

45 

81 

39 

254 

C 

LLOYD  H.  BAZEMQRE 

TALBOTTON   I  NE 

8535 

04 

TALBOT 

5 

32 

42 

84 

32 

710 

6P 

8R 

H 

LAWRENCE  R  MINOR 

TALLAPOOSA  2  N 

8547 

04 

HARALSON 

17 

33 

46 

85 

18 

980 

6P 

6P 

H 
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TAYLORSVILLE 

8600 

01 

BARTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

710 

7R 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

5 

32 

58 

84 

1  4 

800 

C 

CECIL  HARRIS 

THOMRSTON  2  5 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMRSVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTON  EXP  STRTION 

R  7  n 

Oft 

u  o 

TIFT 

i  D 

O  J 

9 

1 

J  /  i 

RQ 
OH 

R  Q 
0  H 

8A 

un 

GA.CSTL  .PLAIN  EXP.  STA. 

TOCCOR 

8740 

03 

STEPHENS 

14 

34 

35 

83 

19 

1019 

6P 

7A 

H 

HENRY  0.  MCDONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

C 

TVR-154 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

RQc;  n 
oy  o  u 

n  9 

OCONEE 

1  n 
i  u 

0  J 

9 

R  ^  n 

C3  'UJ 

or 

p 

5P 

H 

UNIV  OF  GA  COL  OF  AGRI 

VALDOSTA  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

16 

30 

51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJEM 

VRLOOSTR   4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30 

52 

83 

20 

265 

C 

RADIO  STATION  WGAF 

WRLESKR 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

19 

84 

33 

1110 

7A 

DOYLE  B.  SMITH 

WRRRENTON 

9141 

06 

WRRREN 

1  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7A 

7A 

H 

HENRY  C.  WHEELER.  JR. 

WASHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

14 

33 

44 

82 

44 

630 

7A 

7A 

H 

WILLIAM   T.  THORNTON 

WA  TK  I  NSV I LLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

26 

750 

c 

AGR  .  RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS  4  NE 

9  1  86 

09 

PIERCE 

13 

31 

15 

82 

19 

145 

7R 

7A 

H 

ERNEST  L.  SWEAT 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

1  4 

33 

07 

81 

59 

270 

6R 

6A 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

1  1 

575 

8fl 

8A 

H 

CRM  B.   LRNIER.  JR. 

WINDER   1  SSE 

9465 

02 

BARROW 

10 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7A 

c 

H 

CECIL  H.  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MER  IWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

8A 

ALLEN  C  LONGINO 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

3  1 

1055 

8A 

WILLIAM  G  BOOTH 

CLOSED  STATIONS 

BLRCKBERRO  ISLAND 

0946 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

29 

81 

1  3 

10 

7A 

7A 

H 

CLOSED  1/1/75 

TRLLRPOOSH  2  N 

8547 

04 

HRRRLSON 

17 

33 

45 

85 

18 

980 

5P 

6P 

H 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  reearding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801     Sr  to  any^eatheri^^^        Office  near  you.     Additional  precipi tation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA'  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles!     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data'  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


ly  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  tame,  ana  snowiaii  in  me     onuwiiiii  auu  oi.^w  wi.  „.  ^  the 

24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

DAILY  auii.  innt^.  ^^^^  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thwmo- 

meters  unknown. 

Homervllle  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,   Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  TOE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


•f-f    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 


•     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 


//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  i*:  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,     emission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  gro 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


*   DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE  S-OCHLOCKONEE 
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2 
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DniLY  PRECIPITnilON 
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ALLATOOHA  DAM  3 
BEAVCQDALC   1  C 
CALHOUH  eXP  STATION 
CAATCQS 

CARTEOSVILLC 
CASTCQSVILLE  3  SU 
CCDARTOkM 

chats hortm 
chickamauca  park 

CURRrviLLE  2  U 
DALLAS  7  NE 
OAL  TOM 
EWOr 

TAIRMOUNT 

i(ENSINGTON 
KjnGSTON 
LA  TAVCTTE 
RCSACA 
RINOQOLO 

ROrC 

ROrC  USO  AP 
SUr»tBVILLE   )  SSW 
TATLORSVILLE 


nORTH  CENTRAL  I 

ALPHARETTA  &  SSM 
ATHEHS  USO  AP 
ATLANTA  BOLTOM 
ATLANTA  USD  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVtLLC  EXP  STA 

BLUE  RfOGC 

CANTON 

CLEVELAND 

C1f»CRCE  4  NNU 

CurviINC  2  NNE 
DAhl ONEGA 
DAWSONVILLE 
ELLIJAY 
GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNU 
MArSVILLE 
MONROE 

NORCQOSS  3  NW 

U  Of  GA  PLT  SCIENCE  I 
UALESKA 
UINOCR  1  SSE 
MOODSTSCK 


NORTHEAST 

CAHNESVILLE  3  I 
CLAYTON    1  SSH 
CORNEL lA 
CLeCRTON  2  H 

HARnCLL 
LEXINGTON   I  n\* 
L  INCOLNTON 
T0CCOA 
uAShINGTON 


KST  CENTRAL 

BUTLER 
CARROLL  TON 
COLUf«US  USO  AP 
CONCORD 
OOUGLASVILLE 

EXPERIPtNT 
FRANKL IN  2 

GREENVILLE  2  NNU 
HAMILTON  A  M 
JONESBOfiO 


LA  GRANGE 
MARSHAL LV 
^«NTE2UITA 
nEI^AN 
SUNN YS IDE 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN   1  U 

roOSTTH  1  5 
rORT  vALLEt  2  E 
GODFREY  3  NE 
HAi«  INSvlLLE 
IRMINTON  a  IMii* 

JUL  ICTTE 
mCON  WSO  AP 
MILLCDCCVIILE 
WNTICELLO 
MOUNT  vCRnON  3  U 

SANDEBSVILLE 
SUOAM 
SPAATA  3  NM 


2  3 


DRY  OF  MONTH 


10 


1 1 


13 


14 


15 


.03  - 
.76  1.41 
.60  1.74 


.52  2.1 
.08  3. 
•-SO  2.1 


.93  2.' 
.50  2.1 
10  2.1 
.60  2.: 


.12  2.12 
-35  2.02 
2.05 


16 


17 


1 .40 
1  .35 
1  .07 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


.57  2.49 

.22  3.^ 
.05  1.' 
.04  2 .  ■ 


.90 

.04  2. 

1  .1 
T  3.1 

.56  3.1 

2.54 

.38  3, 
.1 

T  2.1 

.43  s.y 

.25  2.1 
T  2.1 
.25  3.1 

1.63  J. 
1.99 

1  .1 


.08  2. 
99 

2.1 
12  2. 


.02  2. 
2.1 
12  2. 


SEE  REFERENCE  Nl 


lOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 

4 


DRILY  PRECIPITnilON 
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DAILY  TEMPERRTURES 
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CORNEL  IB 
ELBERTON  2  N 
MBRTHELL 

roccon 

HBSHINGTON 

HEST  CENTRBL  04 
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60 

31 

39 

.5 

BUGUSTR  hSO  RP 

MBX 

68 

46 

48 

4  3 

58 

68 

75 

SB 

S 1 

48 

69 

7  3 

83 

68 

65 

5 1 

66 

S3 

60 

76 

80 

76 

82 

78 

7 ) 

63 

67 

75 

78 

7  1 

63 

65 

.5 

MIN 

39 

28 

20 

20 

27 

29 

38 

36 

25 

38 

48 

51 

61 

38 

31 

47 

47 

45 

49 

44 

41 

50 

46 

58 

45 

36 

35 

S3 

54 

46 

34 

40 

.6 

BROOKLET   1  H 

MBX 

72 

70 

47 

47 

58 

66 

76 

74 

57 

78 

78 

83 

84 

79 

64 

64 

63 

64 

64 

74 

80 

78 

82 

64 

72 

72 

70 

75 

80 

77 

66 

70 

.9 

MIN 

38 

33 

24 

27 

34 

32 

41 

41 

29 

38 

SB 

60 

63 

57 

34 

47 

47 

46 

49 

46 

46 

53 

62 

61 

SI 

42 

42 

45 

56 

57 

40 

45 

.1 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 

68 

65 

47 

47 

59 

66 

76 

74 

57 

63 

60 

63 

73 

64 

64 

75 

65 

53 

76 

8 1 

80 

82 

83 

80 

72 

70 

77 

80 

80 

70 

.7 

MIN 

42 

31 

24 

25 

29 

31 

44 

41 

27 

39 

55 

67 

51 

34 

48 

47 

46 

47 

46 

47 

57 

57 

60 

39 

39 

43 

S4 

62 

36 

43 

.7 

ME  T  TER 

MAX 

MIN 

nlOVILLE  EXP  STR 

MAX 

6S 

76 

64 

74 

76 

64 

63 

63 

72 

79 

72 

72 

70 

77 

78 

MIN 

38 

42 

28 

47 

SS 

6S 

54 

35 

47 

44 

45 

44 

57 

47 

41 

40 

52 

36 

nlLLEN   4  N 

MAX 

69 

72 

60 

67 

79 

75 

56 

60 

80 

82 

85 

75 

57 

64 

64 

66 

6 ) 

78 

76 

81 

85 

82 

74 

72 

7 1 

79 

8 1 

8? 

7  1 

72 

.9 

MIN 

36 

40 

IB 

IB 

26 

27 

36 

40 

23 

36 

48 

58 

65 

56 

34 

46 

50 

46 

49 

46 

49 

54 

'  50 

62 

42 

35 

35 

52 

56 

56 

34 

42 

.7 

NEmINGTON  2  NE 

MAX 

72 

65 

54 

45 

59 

69 

78 

62 

55 

63 

79 

81 

85 

78 

69 

63 

70 

61 

61 

77 

82 

75 

84 

82 

75 

70 

72 

76 

79 

81 

71 

70 

.7 

MIN 

47 

35 

25 

26 

35 

35 

48 

41 

34 

44 

56 

61 

66 

59 

35 

52 

51 

45 

49 

47 

48 

S6 

63 

60 

SS 

58 

60 

36 

47 

.4 

SHSINSBORO 

MAX 

71 

58 

45 

48 

59 

69 

78 

78 

59 

71 

73 

84 

83 

80 

69 

65 

72 

61 

61 

80 

81 

81 

85 

83 

84 

64 

72 

80 

81 

71 

71 

7 1 

MIN 

38 

32 

24 

25 

29 

33 

40 

41 

27 

34 

42 

52 

66 

35 

45 

49 

45 

45 

42 

44 

44 

61 

56 

46 

37 

40 

50 

S9 

60 

36 

42 

■  I 

HBRRENTQN 

MAX 

67 

69 

45 

45 

43 

62 

70 

75 

57 

55 

52 

69 

78 

72 

67 

67 

51 

68 

54 

60 

77 

83 

80 

83 

76 

72 

68 

72 

78 

78 

67 

66 

.5 

MIN 

38 

27 

23 

23 

24 

32 

32 

29 

25 

26 

39 

49 

SB 

66 

31 

32 

45 

45 

46 

44 

46 

47 

51 

52 

45 

40 

40 

41 

54 

61 

36 

40 

.2 

HBTNESeORO  7  NE 

MAX 

70 

48 

48 

59 

69 

78 

51 

59 

76 

76 

74 

72 

65 

S3 

64 

59 

62 

76 

8 1 

74 

63 

82 

72 

63 

63 

78 

82 

72 

67 

■  6 

■          ■  ■ 

MIN 

35 

32 

28 

23 

23 

31 

31 

33 

28 

30 

41 

49 

61 

67 

37 

37 

47 

48 

48 

48 

42 

34 

52 

52 

48 

46 

40 

40 

39 

59 

42 

41 

.0 

souThnest 

07 

Ql  RRMY  ^ 

72 

71 

56 

48 

45 

SB 

65 

77 

59 

60 

79 

78 

81 

78 

57 

67 

63 

64 

S8 

67 

75 

78 

76 

82 

81 

74 

70 

75 

79 

78 

81 

69 

.4 

MIN 

42 

40 

30 

31 

32 

33 

33 

35 

31 

33 

41 

57 

63 

S6 

36 

36 

42 

53 

50 

42 

43 

46 

SI 

S3 

53 

48 

43 

44 

53 

56 

45 

43 

■  6 

nnERICUS  4  ENE 

MAX 

68 

65 

46 

44 

56 

64 

72 

68 

55 

73 

77 

81 

77 

71 

64 

61 

65 

61 

65 

75 

76 

75 

82 

78 

72 

69 

71 

72 

80 

77 

63 

68 

.S 

MIN 

41 

32 

25 

30 

30 

36 

49 

38 

27 

40 

61 

59 

66 

46 

33 

41 

48 

SO 

49 

43 

44 

52 

64 

60 

46 

40 

45 

54 

60 

54 

37 

4S 

.2 

BBINeRIOGE 

MAX 

76 

70 

55 

50 

60 

70 

80 

74 

62 

81 

85 

86 

80 

77 

67 

68 

66 

6S 

70 

74 

83 

80 

87 

84 

76 

73 

80 

79 

86 

80 

60 

73 

.7 

MIN 

40 

40 

31 

32 

34 

32 

43 

44 

32 

42 

63 

62 

67 

48 

33 

51 

SO 

SI 

52 

42 

42 

57 

67 

66 

SO 

43 

47 

S6 

59 

55 

45 

47 

.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DPY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

BLRKEL  T 

MIN 

73 
43 

72 
37 

55 
29 

49 

30 

44 

32 

60 
32 

70 
35 

74 
43 

61 
31 

S6 
31 

77 
45 

82 
61 

84 

61 

79 
52 

54 

35 

67 
35 

63 
51 

68 
S3 

56 
50 

70 
43 

76 
43 

79 
45 

58 

67 

46 

76 
42 

73 
42 

78 
47 

79 
55 

82 
59 

42 

70.0 
44.4 

C  Rfl  I L  LR 

MIN 

73 
40 

68 
38 

51 
30 

46 

32 

57 
33 

68 
33 

78 
43 

71 
43 

65 
32 

81 
41 

85 
62 

85 
59 

79 
64 

72 
49 

66 
34 

65 
50 

65 
50 

61 
SO 

68 
50 

43 

44 

55 

66 

64 

50 

72 
43 

79 
48 

80 
55 

86 
60 

75 
51 

68 
45 

72.5 
47.0 

LULUU  III    £  t. 

MIN 

70 
45 

73 
39 

56 
30 

50 
32 

44 

33 

59 
34 

69 
38 

78 
43 

62 
32 

58 
43 

78 
43 

83 
61 

85 
64 

80 
47 

57 
35 

66 
50 

65 
50 

65 
50 

S7 
SO 

7 1 
43 

76 
45 

80 

51 

S3 

49 

46 

77 
45 

77 
49 

77 
52 

79 
59 

83 
57 

80 
44 

70 . 8 
45. S 

rilTHRPRT 
I.  U  1  riDCn  1 

MIN 

71 
40 

71 
33 

49 

27 

49 

33 

69 
29 

69 
32 

73 
41 

72 
38 

S9 
27 

76 
41 

77 
62 

83 
59 

83 
65 

83 
41 

66 
32 

73 
47 

69 
49 

67 
48 

66 
49 

76 
42 

79 
43 

78 
58 

83 
65 

83 
SB 

45 

73 
40 

75 
44 

76 
53 

82 

57 

6 1 
47 

64 

35 

72  .6 
44.5 

FORT  GfllNES 

MAX 
MIN 

72 
43 

72 
37 

52 
28 

50 
35 

59 
30 

69 
3S 

7S 
48 

69 
42 

56 
28 

76 
43 

80 
63 

84 

62 

84 

67 

78 
42 

67 
34 

68 

50 

70 
50 

65 
SO 

68 
50 

75 
45 

79 
45 

78 
57 

66 

61 

51 

73 
4  1 

77 
48 

77 
56 

82 
60 

79 
48 

64 

37 

72  -0 
46.8 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

70 
31 

68 
33 

58 
28 

49 

25 

61 
31 

68 
28 

65 
39 

64 

40 

69 
31 

78 
33 

75 

77 
56 

78 
62 

71 
39 

69 

63 
49 

68 
44 

77 

79 

78 

SO 
61 

74 
58 

73 

7  1 

74 

75 

7  1 

70  .5 

nORGRN  1  H 

MAX 
MIN 

68 
48 

-67 
55 

80 
45 

78 
60 

79 
62 

83 
68 

80 

60 

75 
60 

75 
45 

80 
55 

75 
50 

82 
53 

79 
45 

PLR[NS  SH  GR  EXP  STR 

MAX 
MIN 

70 
40 

59 
32 

49 

26 

48 

27 

42 

29 

58 
29 

67 
35 

74 

39 

57 
26 

52 
29 

75 
42 

78 
59 

82 
61 

74 
46 

47 
33 

64 
34 

55 
47 

66 
49 

56 
51 

64 
44 

75 
44 

77 
47 

76 
54 

82 
66 

74 
46 

70 
40 

67 
41 

72 
45 

65.7 
41  .5 

THOHflSVILLE  4  SE 

MAX 
MIN 

74 
44 

74 
42 

31 

30 

60 
35 

70 
36 

74 
49 

74 

38 

68 
32 

36 

78 
49 

83 

52 

80 
65 

80 
54 

70 
35 

7 1 
50 

66 
53 

65 
52 

52 

48 

78 
45 

80 
49 

80 
56 

82 

65 

83 
60 

47 

75.5 
46.3 

SOUTH  CENTRRL  08 

PSHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

71 
42 

71 
36 

58 
28 

45 

28 

44 

28 

58 
35 

65 
40 

76 
41 

68 
30 

53 
36 

68 
40 

79 
60 

80 
60 

80 
60 

70 
35 

66 
40 

60 
48 

66 
52 

64 
48 

63 
46 

72 
47 

78 
SO 

62 

80 
69 

82 
56 

7  1 
45 

64 
44 

74 
45 

76 
56 

82 
56 

72 
43 

68  .8 
45  .4 

CORDELE 

MAX 
MIN 

71 
39 

70 
34 

50 
26 

43 
29 

59 
29 

65 
30 

76 
44 

74 
41 

28 

76 
32 

8 1 
61 

82 
53 

8  1 
65 

79 
45 

67 
33 

68 
45 

66 
47 

66 
46 

64 
47 

39 

41 

51 

51 

59 

57 

4  1 

4  1 

52 

60 

52 

37 

44.0 

DOUGLAS  2  ESE 

MAX 
MIN 

70 
38 

71 
38 

58 
27 

59 

27 

48 

34 

60 
32 

71 
32 

78 
39 

59 
33 

56 
33 

79 
39 

83 
60 

86 
60 

84 
64 

69 
35 

68 
35 

64 
49 

63 
49 

63 
48 

64 
45 

75 
42 

83 
42 

75 
56 

85 
59 

84 

57 

74 
42 

70 
42 

75 
44 

79 
58 

84 

59 

79 
45 

71.5 
44  .0 

f I TZGERRLD 

MAX 
MIN 

71 
46 

70 
36 

50 
27 

47 

33 

60 
34 

68 
39 

76 
46 

75 
42 

59 
30 

77 
39 

80 
63 

62 
59 

82 
66 

80 
51 

66 
35 

67 
47 

62 
49 

61 
48 

63 
49 

74 
47 

62 
49 

79 
56 

83 
66 

83 
55 

53 

73 
45 

74 
44 

76 
55 

83 
61 

82 
54 

62 
43 

71  .6 
47.3 

HOMERV[LLE  3  HSH 

MAX 
MIN 

72 
45 

63 
40 

S3 
29 

48 

29 

59 
35 

71 
33 

77 
39 

75 
46 

60 
32 

79 
40 

82 
59 

85 
57 

84 

63 

81 

62 

68 
32 

66 
50 

65 
53 

64 
54 

65 
53 

76 
43 

62 
44 

80 
51 

85 
63 

65 
60 

79 
59 

75 
43 

77 
44 

77 
57 

83 

57 

82 
68 

70 
49 

73.2 
46.0 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

70 
43 

67 
37 

56 
27 

45 

32 

57 
31 

75 
34 

79 
44 

73 
42 

60 
30 

80 
37 

82 
62 

6 1 

57 

8 1 
63 

76 
50 

65 
33 

65 
47 

67 
SO 

63 
49 

68 
51 

74 
45 

78 
47 

76 
53 

6 1 
65 

84 
54 

78 
55 

76 
44 

79 
43 

80 
52 

85 
59 

83 
52 

64 
44 

72.5 
46.5 

NASHVILLE  S  SSE 

MAX 
MIN 

79 
48 

77 
40 

54 

27 

48 

28 

58 
33 

69 
32 

78 
32 

70 
43 

60 
30 

78 
38 

81 

77 

83 
59 

85 
54 

59 
33 

75 
54 

66 
48 

65 
50 

66 
51 

75 
43 

80 
44 

80 
55 

83 

84 

55 

83 

78 
45 

78 
43 

78 
54 

84 

60 

82 

62 

64 
46 

73. B 
44.7 

QUITMRN  2  NN 

MAX 
MIN 

65 

48 

49 

54 

62 

67 

80 

79 

80 

81 

78 

80 

79 

79 

78 

76 

80 

79 

80 

81 

80 

79 

73.4 

riFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

72 
43 

71 
39 

50 
29 

46 

'9 

45 
34 

58 
35 

67 
40 

76 
42 

58 
30 

55 
32 

76 
40 

79 
61 

80 
61 

60 
63 

35 

66 
34 

64 
49 

62 
49 

60 
SO 

64 
46 

73 
46 

77 
48 

74 
59 

82 
65 

80 

73 
43 

67 
44 

74 
47 

76 
56 

81 
61 

75 
44 

68.7 
45.1 

VfiLOOSTfi  3  E 

MAX 
MIN 

73 
46 

72 
42 

55 
30 

49 

30 

57 
36 

69 
34 

77 
41 

74 
42 

61 
34 

77 
41 

79 
62 

83 
60 

8 1 
65 

8 1 

59 

67 
32 

65 
50 

68 

53 

68 

51 

68 

S3 

74 
44 

80 
44 

80 
53 

63 
67 

83 

62 

79 
59 

76 
42 

78 
46 

79 

SS 

82 

61 

82 

58 

65 
49 

73.1 
48  .4 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FRA  AP 

MAX 
MIN 

70 
45 

65 
39 

SI 
28 

47 

33 

59 
35 

70 
32 

77 
41 

7  1 
44 

54 

31 

78 
42 

8 1 
70 

65 
61 

84 

66 

73 
54 

57 
35 

65 
50 

66 
52 

61 
50 

62 
55 

76 
44 

61 
45 

73 
54 

83 
63 

83 

6  J 

74 

57 

68 
43 

72 
46 

77 
57 

82 
59 

79 
55 

62 
46 

70.8 
48  .2 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

74 
48 

65 
42 

55 
28 

55 
28 

55 
35 

72 
38 

78 
47 

77 
49 

62 
36 

82 
41 

8 1 
57 

80 

80 
64 

79 
66 

74 
36 

64 
44 

66 
53 

66 
56 

66 
55 

76 
48 

80 
48 

77 
54 

65 
63 

87 
64 

88 
53 

75 
48 

68 
52 

75 
57 

79 
58 

84 

59 

84 

51 

73  .9 
49.3 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 
MIN 

66 
51 

57 
39 

50 
30 

48 
34 

54 
40 

67 
37 

77 
47 

68 
48 

5 1 
38 

7  1 
43 

77 
58 

74 

63 

75 
64 

75 
47 

59 
38 

64 

57 

64 

55 

64 
58 

65 
57 

75 
51 

77 
53 

75 
57 

60 
63 

87 
65 

76 
61 

65 
48 

66 
57 

72 
59 

75 
64 

83 
58 

61 
52 

68.3 
51  .4 

FLEMING 

MAX 
MIN 

72 
45 

66 
38 

49 

27 

50 
25 

59 
36 

69 
30 

77 
39 

76 
43 

61 
32 

79 
37 

80 
59 

85 
60 

85 
63 

77 
64 

65 
31 

62 
43 

68 
SO 

66 
50 

64 

52 

76 
47 

8  1 
44 

77 
52 

83 

,63 

85 
59 

83 
57 

74 
38 

68 
40 

75 
55 

86 
49 

80 
66 

74 
46 

72.6 
46. S 

FOLKSTON  9  SH 

MAX 
MIN 

74 
48 

70 
43 

53 
29 

SO 
29 

58 
38 

72 
33 

78 
43 

75 
49 

57 
3' 

74 
40 

85 

50 

87 
60 

87 
61 

86 
68 

74 

35 

7  1 
50 

65 
54 

66 
52 

67 
53 

77 
44 

es 

48 

84 

52 

87 
66 

87 
71 

85 
61 

80 
48 

77 
44 

82 
51 

85 
59 

82 
53 

68 
52 

75.2 
49.0 

FORT  STEWART 

MAX 
MIN 

72 
48 

69 
38 

52 
27 

SO 
28 

62 
36 

71 
34 

79 
43 

77 
45 

61 
32 

60 
39 

6 1 
61 

86 
59 

86 
62 

83 
62 

66 
32 

64 
47 

68 
50 

68 
49 

65 
52 

78 
49 

82 
47 

78 
53 

86 
64 

85 
62 

83 
58 

76 
42 

69 
46 

76 
52 

83 

57 

81 

66 

71 
46 

73.8 
47.9 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

73 
45 

69 
36 

50 
26 

50 
29 

60 
26 

69 
32 

80 
45 

74 
44 

6 1 
31 

78 
40 

82 
63 

86 
64 

86 
6S 

82 
58 

71 
35 

64 
49 

69 
50 

68 
48 

63 
47 

76 
47 

80 
45 

79 
S3 

84 

62 

81 
62 

75 
51 

71 
41 

76 
45 

64 

60 

81 
67 

80 
54 

64 
45 

73  .2 
47.3 

JESUP  8  S 

MAX 
MIN 

73 
41 

71 
38 

50 
26 

50 
27 

59 
36 

69 
30 

77 
38 

78 
44 

59 
32 

81 
38 

83 
59 

89 
59 

88 
63 

85 
67 

69 
32 

62 
48 

67 
51 

66 
50 

54 

55 

75 
47 

83 
45 

83 
51 

85 
59 

86 
59 

84 

SB 

76 
42 

70 
42 

77 
57 

85 
56 

84 
64 

70 
47 

74  .2 
47.1 

NAHUNTR 

MAX 
MIN 

71 
48 

72 
41 

53 
27 

50 
29 

60 
38 

72 
31 

77 
40 

76 
47 

62 
31 

79 
41 

82 
56 

66 
58 

85 
64 

82 
64 

66 
34 

64 
48 

65 
48 

64 

50 

67 
49 

70 
50 

81 
45 

78 
SI 

84 

60 

85 
61 

86 
60 

75 
47 

72 
45 

77 
58 

83 

60 

82 
59 

82 
49 

73.8 
48.0 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

69 
43 

64 
41 

5 1 
27 

52 
33 

54 

35 

66 
36 

44 

75 
42 

70 
35 

73 
44 

54 

54 

60 

75 
52 

64 

35 

66 
44 

63 
SO 

60 
53 

66 
55 

71 
47 

77 
51 

76 
56 

77 
59 

BS 
59 

76 
SB 

76 
49 

73 
46 

71 
56 

74 
60 

82 

65 

77 
49 

70.4 
48.1 

SAVANNAH  USOA  PL  GRDN 

MAX 
MIN 

SAVANNAH  MSO  AP 

MAX 
MIN 

72 
47 

54 

36 

49 

28 

49 

28 

59 
37 

69 
35 

78 
48 

62 
46 

51 
35 

BI 
43 

81 

59 

81 
61 

82 
66 

78 
44 

64 

37 

63 
50 

70 
SI 

64 
49 

65 
56 

77 
47 

82 
48 

75 
56 

84 

63 

85 
64 

75 
SS 

68 
46 

69 
48 

75 
55 

79 
58 

81 

56 

67 
46 

70.6 
48.3 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

49 

60 

76 
63 

70 
40 

75 
S8 

70 
49 

63 
52 

75 
57 

7S 
59 

77 
58 

69 
43 

SURRENCr  2  WNW 

MAX 
MIN 

73 
40 

70 
34 

52 
25 

50 
25 

52 
34 

71 
29 

77 

78 

68 
29 

79 
38 

80 

85 

85 

82 

68 
31 

66 
46 

69 
47 

69 
46 

64 
47 

77 
4  1 

81 
40 

81 

51 

84 

62 

85 
71 

83 
51 

75 
37 

76 

77 

84 

58 

84 

84 
43 

74.8 
42.0 

MATCROSS  4  NE 

MAX 
MIN 

75 
40 

72 
40 

55 
28 

51 
28 

SO 
33 

61 
30 

72 
30 

79 
39 

62 
30 

59 
30 

ao 

38 

85 
60 

88 

60 

87 
63 

75 
37 

70 
37 

68 
50 

67 
50 

65 
SO 

65 
45 

78 
40 

64 
40 

76 
52 

85 
60 

88 
59 

78 
45 

71 
45 

75 
46 

81 

53 

85 
SB 

83 
4S 

73.2 
43.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERniURES 


OEORBIB 

MBRCM  1976 


OHY  OF  MONTH 


10      11      12      13      M      IS      16      n      18      19     20     21      22     23     it      25     26     27     26     29     30  31 


CBLHOUN   EXP  STfiTlON 


niN 


EXPERlrtENT 


nBX 
MtN 


60 
36 


63 
39 


54 
46 


66 
56 


nBX 


nBX 
niN 


50 

50 


54 

S2 


68 
57 


MBHK INSV ILLE 


HOnERVILLE  3  HSW 


nIOVlLLE  EXP.  STBTION 


PLBINS  SH  GB  EXP  STB 


riFTON  EXP  STATION 


nBX 
niN 


66 
53 


61 
45 


nBX 
n  IN 


72 
57 


62 
50 


76 
60 


nBX 
niN 


65 
59 


nBX 

n[N 


nax 
niN 


MBX 

niN 


63 
51 


nax 
niN 


61 
56 


70 

64 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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EVnPORfiTION  AND  WIND 


STATION 

DfiY  OF  MONTH 

_i 

2  0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 : 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

0  °  5 

NORTHHEST 

01 

CALHOUN  EXP  SinrtON 

EVAP 

.05 

.  1 ' 

.02 

.  1  ( 

.Q( 

.  1 2 

.21 

.01 

•  02 

.  1( 

■  1  4 

•  07 

.  1  4 

.20 

.22 

.09 

- 

.40 

.23 

-20 

-20 

- 1  3 

- 1  1 

4-358 

HIND 

4  1 

7( 

75 

3: 

21 

30 

6i 

128 

8: 

68 

IS 

72 

46 

105 

84 

7( 

24 

134 

106 

35 

41 

87 

34 

95 

8: 

7f 

62 

11' 

7; 

86 

34 

2104 

riAx 

61 

5: 

49 

5! 

63 

65 

67 

s: 

57 

50 

49 

64 

68 

67 

55 

57 

72 

72 

SB 

74 

77 

76 

7' 

73 

76 

66 

70 

69 

69 

67 

62 

64-4 

MIN 

3  ] 

3( 

4( 

5 1 

35 

35 

4 ; 

4f 

5" 

4  1 

45 

4  i 

46 

4f 

45 

45 

51 

5E 

55 

■  61 

47 

3; 

45 

5 1 

62 

49 

4C 

45  -5 

■      ■  « 

NORTH  CENTRAL 

02 

U  OF  on  PLT  SCIENCE  FM 

EVRP 

.2; 

.  1 2 

.  1  7 

.Of 

.05 

.  1  ( 

.04 

.2; 

.2( 

.07 

•  02 

.02 

-06 

.24 

-01 

.24 

.31 

.  1 6 

.  1 6 

.  40 

.28 

-27 

- 1  3 

-06 

.44 

- 1  3 

5-26B 

HI  NO 

13S 

195 

139 

7( 

2f 

52 

81 

18; 

1  18 

84 

38 

88 

73 

194 

lie 

118 

61 

1S6 

157 

148 

86 

12! 

66 

95 

131 

117 

102 

95 

73 

214 

67 

34  I  1 

MAX 

6; 

5t 

4; 

4; 

6: 

6' 

51 

6; 

5! 

5< 

5: 

6f 

5' 

6; 

5! 

6: 

5f 

Sf 

5! 

71 

7E 

73 

76 

7  I 

64 

70 

71 

72 

72 

71 

64 

63-3 

niN 

4 ; 

56 

5i 

5' 

46 

46 

42 

4{ 

5c 

52 

3( 

44  - 1 

NEST  CENTRRL 

04 

EXPERIMENT 

EVRP 

.  1 1 

■  18 

•  28 

.16 

■  13 

•  29 

.21 

.14 

.00 

.05 

.10 

- 14 

.  1  4 

.19 

.31 

.  1  3 

.17 

.41 

- 16 

-23 

-09 

.25 

-  1  3 

4  -968 

HINO 

40 

55 

MS 

110 

20 

60 

1 10 

75 

2750 

HAX 

61 

62 

sc 

61 

64 

64 

et 

55 

46 

6( 

66 

67 

52 

6; 

4! 

6( 

4f 

56 

71 

7i 

72 

77 

66 

66 

59 

7t 

6! 

7; 

62 

62-5 

HIN 

42 

32 

* 

32 

39 

39 

41 

34 

40 

39 

46 

56 

52 

33 

34 

47 

48 

46 

42 

43 

50 

59 

64 

47 

39 

39 

45 

52 

56 

38 

43-9 

CENTRRL 

05 

HILEr 

EVAP 

•  2' 

.oe 

.OE 

.OE 

.H 

.0! 

.2; 

.1: 

.1; 

•  Of 

.11 

.If 

.2£ 

■ 

.1; 

-OE 

.0! 

.1; 

.2; 

.0: 

.07 

.25 

.27 

.1' 

-16 

■ 

■ 

-40 

-18 

4  -24B 

HINO 

23 

29 

56 

21 

124 

995 

SOUTH  CENTRAL 

08 

TIFTON  EXP  STHTION 

EVAP 

.  1 1 

-3C 

.  1 3 

.17 

.06 

.09 

.12 

.  18 

.20 

.17 

•  15 

.  1 1 

.  1  7 

.  1  7 

- 1  9 

•  1  7 

-08 

.  1  1 

.04 

.  1  1 

.  1 6 

.23 

.03 

.  I  c 

.21 

.28 

-2C 

-2C 

.  1 5 

-  1  4 

-0* 

4.71 

HINO 

59 

lis 

128 

56 

37 

31 

37 

125 

1  18 

84 

143 

66 

141 

208 

116 

89 

68 

87 

115 

77 

35 

73 

72 

104 

103 

70 

62 

108 

72 

117 

89 

2805 

HAX 

68 

71 

MIN 

47 

39 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  NSO  AP 

EVAP 

-21 

.21 

.15 

.08 

.13 

.13 

.24 

.27 

.23 

.18 

•  13 

.20 

.24 

.23 

-21 

•  09 

-1  1 

.02 

.08 

.18 

.27 

.14 

.16 

.19 

.27 

-21 

- 18 

.12 

-  17 

-21 

5.416 

HINO 

74 

135 

62 

24 

S3 

23 

75 

121 

1 1  1 

96 

65 

96 

134 

144 

79 

97 

66 

106 

164 

73 

40 

105 

7S 

108 

91 

53 

89 

107 

77 

154 

7S 

2776 

MAX 

67 

6Z 

60 

53 

63 

68 

71 

68 

58 

75 

79 

79 

80 

80 

76 

61 

70 

67 

62 

75 

79 

74 

83 

78 

73 

67 

71 

73 

77 

73 

72 

70.5 

niN 

44 

35 

31 

32 

37 

37 

45 

46 

35 

42 

S6 

69 

61 

62 

36 

48 

49 

49 

S3 

44 

48 

52 

60 

60 

57 

43 

4S 

52 

52 

62 

45 

47  .6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION 


NORIMHESr 
CBRTERSVILLE 

DBLLRS  7  NE 

BOME  HSO  HP 


NORTH  CENTRRL  02 
fiTHENS  HSO  flP 

flTLRNrfl  HSO  «P 

SLfllRSKILLE  EXP  STH 
BLUE  RIDGE 
COtlHERCE  4  mu 
HELEN  1  ESE 

NORTMEflSr  03 
CLBrrON  1  SSH 

■  ■  ■ 

EflSr  CENrRHL  06 

HUCUSm  WSO  BP 

■  ■  ■ 

SOUfHHEST  07 

BBINBRIDOE 
CUThBERT 
THOHBSVILLE  4  SE 

SOUTH  CENTRAL  08 
F I TZOERBLD 

MOULTRIE  2  ESE 

>        ■  a 

SOUTHEAST  09 

FOLKSrON  9  SH 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNOHFBLL 
SN  ON  ONO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 


SNOHFBLL 
SN  ON  ONO 
HTR  EQUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUl 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


10  11 


2 


CEORCin 

MBRCH  1975 


DRY  OF  MONTH 


13 


16 


17 


18 


20 


23 


24 


26 


27 


28 


30 


I      I      I  I 
SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 

1  1 


STATION  INDEX 


GEORGIA 
MARCH 


1975 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRfllNPGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

r  

TEMP. 

1  — 

PRECIP. 

Q. 
(X 
> 
LU 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

OBSERVER 

ABBEVILLE 

0010 

06 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8R 

C 

MRS.   MRRY  E.  CAMPBELL 

ADAIRSVILLE 

0041 

01 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

710 

7A 

C 

JACK  W  BIRD 

flDEL  2  S 

0053 

08 

COOKE 

16 

31 

07 

83 

25 

240 

5P 

COOKE  CO.   FORESTRY  UNIT 

RILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

1  1 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HRYWOOD  E.  BOYD 

ALAPfiHA  EXP  STATION 

0131 

08 

□  C  r\  n  1  c  IN 

16 

31 

21 

83 

13 

290 

5P 

5P 

H 

rincFn  1/1/7^; 

LLUOLU     1/1/ /O 

rlLDnn*!     j  DL 

U  I  4  u 

U  ' 

DOUGHERTY 

b 

J  1 

Q  A 
O  H 

n  Q 

1  oU 

/  H 

/  H 

H 

TOMMIE  BRRNTLEY 

RLLRTOONA  DRM  2 

0181 

01 

BARTOW 

5 

34 

ID 

84 

44 

975 

8A 

8fl 

8fl 

C 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  FRA  AP 

021  1 

09 

BflCON 

13 

31 

32 

82 

31 

198 

7P 

7P 

H 

FED.   flVIRTION  AGENCY 

ALPHRRETTA  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

DO 

84 

18 

1040 

7A 

7fl 

H 

SCOTT  C.  CHRMBLEE 

ALPHRRETTR  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

1  10 

C 

TEDDY  R.   WALKER.  SR. 

RMERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7A 

H 

BLANCHE  S.  RHYNE 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

C 

U  .OF  Gfl  .EXP .STR .   NRSY . 

RPPLING  I  NW 

0311 

06 

COLUMBIA 

14 

33 

33 

82 

20 

360 

8R 

8R 

H 

ROY  0.  TRNKERSLEY 

flSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8R 

8R 

H 

BILLY  J.  WILLIAMS 

ATHENS  WSO  AP 

0435 

02 

ri  PRKF 
L  i_  n  f \  i\  L 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

QTK  J Kmnw 

U  4  4  i 

no 

BRANTLEY 

1  J 

J I 

1  4 

O  1 
0  1 

4  9 

70 

7R 

RRVIN  TANNER 

ATLRNTR  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7R 

CHRRLIE  H  KEELING 

RTLRNTR  WSO  RP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

RUGUSTR  WSO  RP 

R 

0495 

06 

RICHMOND 

14 

33 

22 

81 

58 

148 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

BRINBRIOGE 

0581 

07 

DECATUR 

6 

30 

55 

84 

34 

120 

7P 

7R 

c 

H 

MRS.   MRRY  E.   H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  100 

7R 

MRS.   ESTELLE  GROGRN 

BEflVEROALE   I  E 

0746 

01 

MURRAY 

12 

34 

56 

84 

50 

740 

8R 

J  MILBURN  WHEAT 

BELLV  ILLE 

0787 

09 

EVANS 

1  1 

32 

09 

81 

58 

185 

c 

MRS  GRACE  F  HERRN 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8R 

8A 

H 

GEORGIA  MTN.   EXP.  STR. 

BLAKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7R 

H 

LUWKL I    0 .    o 1 UNt 

□  LUC   r\  t  u  uC 

1 024 

02 

FANNIN 

7 

34 

52 

84 

1  9 

1  760 

7P 

7P 

H 

P.   B.  CRRRUTH 

BOWMAN 

1  1  32 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

12 

83 

02 

785 

7fl 

GRRNETT  H.  BRRTON 

BROOKLET   1  W 

1266 

06 

BULLOCH 

1  1 

32 

23 

81 

4  1 

190 

6P 

6P 

H 

W.  C.  CROMLEY  JR. 

BRUNSWICK 

1  340 

09 

GLYNN 

2 

31 

1  0 

81 

30 

1  3 

5P 

5P 

c 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FRR  AP 

1345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

20 

MID 

MID 

H 

FED.   RVIATION  AGENCY 

BURTON  DRM 

1413 

03 

RABUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

GEORGIA  POWER  CO. 

BUTLER 

1425 

04 

TRYLOR 

6 

32 

33 

84 

1  4 

625 

7R 

THOMAS  F.  MATHEWS 

CALHOUN  EXP  STRTION 

1474 

01 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

G 

NW  GA.   EXP.  STATION 

CAMILLA 

1500 

07 

MI  TCHELL 

6 

31 

14 

84 

13 

175 

6P 

7R 

H 

CHARLES  L  KELLEY 

CANTON 

1585 

02 

ruppnKFF 
un[ir\ur\CQ 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

8fl 

C 

JOHN  T  .  HOLBROOK 

CRRNFSV IMF    ^  N 

1619 

0  3 

FRRNKL  I  N 

1  A 

Ci  "3 

O  D 

1  4 

9  1  0 

7R 

C 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

CRRROLLTON 

1640 

04 

CARROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

C 

H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1657 

01 

MURRAY 

12 

34 

36 

84 

42 

695 

8fl 

RUFU5  P.  DONALDSON 

CRRTERSVILLE 

1665 

01 

BARTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STRTION  WKRW 

CRRTERSVILLE  3  SW 

1670 

01 

BRRTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7fl 

GRRN''FL   P.  TATUM 

GAVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MRS.   GRHDY  DEMPSEY 

CEORRTOWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

6P 

8R 

H 

RRLPH  H.  AYERS 

CHRTSWORTH 

1856 

01 

MURRRY 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7R 

c 

MRS.   LOIS  J.  COLE 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

01 

WALKER 

18 

34 

55 

85 

17 

760 

7A 

TVA-566 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRRY 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

LHHKL 1 L   L .    51  EVER 

CLAYTON   1  SSW 

1  982 

U  J 

RRBUN 

1  4 

52 

8  3 

2  4 

1  880 

5P 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT   3  WSW 

1998 

02 

HRLL 

3 

34 

27 

83 

49 

1  346 

c 

MRS.   FANNIE  M.   0  KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

8A 

MISS  MRRY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

8A 

8A 

H 

GEORGIR  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  AP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

COMMERCE  4  NNW 

2180 

02 

JRCKSON 

10 

34 

15 

83 

29 

750 

7A 

7R 

H 

JOE  NEISLER 

CONCORD 

2198 

04 

PIKE 

6 

33 

06 

84 

26 

830 

8R 

GEORGE  D.  WHITING 

COOLIDGE 

2238 

07 

THOMRS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

C   W.   ELLINGTON.  JR. 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO.   POWER  COMM. 

CORNEL  I  A 

2283 

03 

HABERSHAM 

I  4 

34 

31 

83 

32 

1  470 

6P 

7A 

H 

MRS.   BOBBIE  C.  FOSTER 

COV INGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

5P 

8R 

H 

JACK   L.  CHRPMAN 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

1  3 

84 

08 

1  300 

8R 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

550 

8R 

MRS.  RZLEE  B.  DRVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DRHLONEGR 

2475 

02 

LUMPK IN 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7fi 

H 

MRS.   JOE  W.  WOODWARD 

ORHLONEGH  3  NNW 

2479 

02 

LUMPK  IN 

12 

34 

35 

84 

00 

1  390 

c 

JAMES  E.  FORTNER 

DRLLRS  7  NE 

2485 

01 

PAULDING 

S 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7R 

7R 

c 

H 

L  DOUGLAS  GRIFFITH 

DRLTON 

2493 

01 

WHITEFIELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8R 

8R 

H 

MRS  RNNR  G  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

EARL   T.  SMITH 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEORGE  H.  CHARTIER 

DAWSONVILLE 

2578 

02 

Un  n  O  U 

5 

34 

25 

84 

07 

1  370 

7fl 

c 

MRS.   THELMA  F.  COX 

DOCTORTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7fl 

R.   C  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

MRS  .    SARA  L  .  HILL 

D0NRL50NV  ILLE   1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

1  35 

8R 

ROBERT   P.  ARMSTRONG 
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cr 

2 

cr 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVfiT ION 
TIME  AND 
TABLES 
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PRECIP. 

> 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

r»r*iioi             o  coir 

DOUGLHS  Z  Est 

2783 

08 

COFFEE 

1  3 

3 1 

30 

82 

49 

2  1  2 

7  A 

7  A 

H 

ir^UMKIV     C     DUTI   1  IDC 

JUnNNT    o  rnlLLlrO 

DOUCLflSV I LLE 

279 1 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8A 

LtUfNH  IHUnroUiN 

DOVER 

2799 

06 

bLKt VtN 

1  I 

32 

35 

8 1 

4  3 

1  03 

8A 

I  1  Q  D  D  C  M     I.I        I.I  V  Q  M  T 

DUBL I N  3  S 

2839 

05 

I    A  1  1  D  P  M  C 

LHUKLNb 

1 0 

32 

30 

82 

54 

2  1  5 

8A 

8A 

H 

Mil    ICnon     D  KIQIICV 

WlLirUKU    r.  NHLLtY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

33 

82 

54 

204 

C 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTMAN   1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

8A 

8R 

H 

GA.   FORESTRY  COMM. 

t U I bUN 

3028 

07 

p  n  1  u  n  1 1  kl 
L  HL  nUUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

C 

1  C  C  C  C"     1           M  C  I.I  T  n  M 

Jtbbt    L*  (NtWIUIN 

tLDtKlUN    Z  N 

3060 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7  A 

Q        n        MP     P 1    D  I  M 

H.    U»    DL  LLHIN 

ELL IJfl Y 

3115 

02 

GILMER 

1  2 

34 

4  1 

84 

29 

1  300 

7  A 

HLrUKU    b-  UUVtK 

EMBR  Y 

3  I  47 

0 1 

D  n  1 1 1  n  T  kl  1^ 
rHULU 1 Nb 

1  7 

33 

52 

84 

59 

1  200 

8  A 

n 1 bb    JHNt 1  HLLbUUU 

tXrtKIntNl 

327  1 

04 

c  D  n  1  n  T  kl 
br HLU 1 Nb 

6 

33 

1  6 

84 

1  7 

925 

1  OA 

1  OA 

IDA 

GH 

II        nC"     PQ        CVD  CTDTinM 

U .    Ur    bH  .    tXr.  biHllUN 

r  H I KnUUN 1 

3295 

0 1 

r*  o  D  n  n  kl 
bUKuUN 

1  2 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

riKb    UNtUH    r  .  VlNLtNl 

F  flRGO 

3312 

08 

L  L 1 NL  H 

1 6 

30 

4  1 

82 

34 

1  1 5 

C 

CT      DtrpTC    onocD  pn 
bl  •    Ktblb   rHrtK   LU . 

r  I  1  rut  KHL  U 

3386 

08 

D  C  kl      LJ  T  1  I 

bt N  HILL 

1 6 

3 1 

43 

83 

1 5 

37  1 

5P 

5P 

H 

PtTV     C  J  DC  nCDT 

LIIY    h  1  Kt    Ut  r 1  . 

FLEMING 

3409 

09 

L  IBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

c 

H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

BA 

c 

LOTT  W.  TURNER 

rULKblUN  3  bW 

3465 

09 

CHARL  TON 

1 5 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

r^i/ccckint^cc    mti  ni   tcc  occ 
UKtrtNUKct   WlLULIrt  Ktr 

r  UK b  T  1  M    I  b 

3506 

05 

M  f>  kl  D  n  c 
nUNKU t 

9 

33 

0  1 

83 

57 

650 

6P 

6P 

H 

L 1  1  T    Ur    r  UKb  T  1 H 

r  UK  1     bn 1 N t  b 

35 1  6 

07 

CLAY 

3 

3 1 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

nKb>    nHTnt    K.  HHTtb 

r  UK  1     b 1  tWHK  1 

3538 

09 

1     T  Q  C  D  T  V 

L  1  n  t  K  1  Y 

1  1 

3 1 

52 

8 1 

37 

92 

7P 

7P 

DncT  CMPTklCCDC 

rUbl  tNblNtcKb 

hUKI    VHLLtY   ^  t 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

83 

52 

490 

5P 

H 

MDC      icrnkicD    M  nn\/Tc 
rlKb    JtHNtK    n  UHVlb 

c  o  r\  K\  U  \    I  Kl  o 

rKHNnLlN  d 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

1 6 

85 

05 

790 

8A 

DnDCDT     1       llTI  cnki 

KUdcK 1    L    W I LbUN 

bH 1 NtbV I LLt 

362  I 

02 

HALL 

3 

34 

1  8 

83 

5  1 

1  1  70 

7A 

7A 

H 

lllll     TOM      n  CCIICDC 

WlLLlHn  H.  btLLtKb 

D I BoUN 

3695 

06 

GLHbSLOLK 

1  1 

33 

1  4 

82 

36 

540 

7A 

MRS.   SUSAN  G.  BRADDY 

GLENNV ILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

8 1 

55 

1  70 

6P 

6P 

H 

DON  P.  COBB 

CODFREr  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H.  BROWN 

UKttNvlLLt    c  NNW 

3915 

04 

M t  K I Wt 1 H t K 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MCDIIIPTLJPD      pn      llf>DL/  PPkilD 

ntKIWtlHLK   LU   WUKK  LAMP 

nHnlLlUN    4  W 

4033 

04 

LI  n  D  D  I  c 

HHKK 1 b 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

c 

Dl    lie      CDDIklPC  Cr^DM 

dLUc    brKlNbb  rHRM 

Li  n  D  m  c  n  M 

4070 

04 

LUWt  1  H 

6 

33 

I  4 

84 

34 

840 

c 

MDC          DllTLJ      T  PPDiC 

nKb  .   KU 1 H    1  .  bHaLt 

LJ  n  D  T  1  i  C  1  1 

nHK  i  WtLL 

4  1  33 

03 

HART 

1  4 

34 

2  1 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

DPI    DLJ      n  CPf>TT 

KHLrH   U.  bLUil 

nHWr\  I  Nb  V  I  LLt 

4  1  70 

05 

O  1  1 1    O  C  I 

r UL  HbK  1 

9 

32 

1  7 

83 

28 

245 

8A 

8A 

GH 

MDC       PI   iccr^Dn    MPi  Ckinr*ki 
MKb  .    LLlrrUKU  MLLtNUUN 

Ljn'2l  Cl_lilDCT 

nHZLtnUKb 1 

4204 

08 

J t  r  r    UH V  i  b 

1 

3  1 

52 

82 

36 

250 

c 

K  .    dYKUN  bnNUtKb 

nt  L  t N    1    t bt 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

PPMCD      1  \/PkinTv/CD 

LUMtK   L-  VHNUlVtK 

nUntKVILLt    J  WbW 

4429 

08 

PI   r  kl  p  u 
L  L  I  NL  H 

1  6 

31 

02 

82 

48 

1  87 

6P 

6P 

GH 

llklir^kl      DPP      PPMD  PrtDD 

UNIUN   Dnb-LMnP  LURP. 

IRWINTON   4  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

1  4 

5  I  5 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DflM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

1  9 

83 

51 

430 

c 

GA.   POWER  COMPANY 

JHbrtK    1  NNW 

4648 

02 

D  T  P  ;y  C  kl  C 

r  1  LKtNb 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

6P 

8A 

H 

HOWARD  L ■   D I LBECK 

1  ri  C  D  C  D 

JHbrtK 

465  1 

02 

O  1  P      C  Kl  C 

r 1 LKENb 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

c 

AMICALOLA  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

467  I 

09 

WAYNE 

1 

3  1 

37 

8  1 

53 

I  DO 

c 

CITY  OF  JESUP 

1  C  C  1  1  o     o  c 

JtbUr  o  b 

4676 

09 

WAYNE 

1 

3  1 

29 

8  1 

53 

1  DO 

5P 

5P 

H 

BRUNS .   PULP  4  PAPER  CO. 

JOHN  1 UHN 

4688 

02 

n i  1  c  n  kl 

UHWbUN 

5 

34 

33 

84 

I  5 

1310 

c 

MRS.   LAVERN  C.  KINCAID 

JuNtboUKU 

4700 

04 

PI  p  V  T  kl 
L  L  H  Y 1  UN 

6 

33 

3  1 

84 

2  1 

930 

8A 

CICERO  W  .   SW I  NT 

JUL  I E  T  TE 

4728 

05 

M  r>  kl  o  1^  cr 
MUNKUt 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

K t Nb I Nb 1  UN 

4802 

01 

WAL  KER 

1  8 

34 

47 

85 

22 

850 

7A 

T  Vh-722 

KINGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

1  4 

84 

56 

730 

7A 

MRS.   ELIZABETH  D.  BROWN 

Lfl  FAYETTE 

494  1 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

1  7 

820 

8A 

8A 

c 

H 

CHARLES  M.  LOWRY 

LH  GKHNGfc 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

5P 

7A 

c 

H 

RAY  J .   REL  I  HAN 

Lt X  I  Nb 1  UN    1  NW 

5165 

03 

npi  c  T  LJ n D D c 
UbL  t 1 HUKrt 

1  4 

33 

53 

83 

08 

760 

8A 

c 

JOSEPH  A .  CAREY 

L  1  NLUL  N 1  UN 

5204 

03 

1   T  kl  p    1  kl 

L  1  NLuLN 

1  4 

33 

47 

82 

28 

510 

8A 

JAMES  C  •  BLACKWELL 

LUU I bV 1 LL  t    J  b 

5314 

06 

Jtr  r  tKbUN 

1  1 

32 

55 

82 

24 

325 

4P 

4P 

c 

H 

PI    r\  c     r\  r-           i  c  f  r~     iikitT     r\r~  r" 

GLASCOCK- JEFF   UNIT  GFC 

LUnBtK  LIIY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

82 

4  1 

120 

7A 

7A 

H 

W  STEVE  HEATH 

LUnrr\lN   Z  bt 

5394 

07 

b  1  t  WHK I 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

c 

H 

PERRY  T  .  USHER 

nHLUN    WbU    Hr  K 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

nHKbnHLLVlLLt 

5550 

04 

M  n  P  A  M 

nHLUN 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MRRSHALLV I LLE 

MRYSV ILLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE  Y  SRILERS 

METTER 

581  I 

06 

CANDLER 

1  I 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

M  1  DV I L  LE 

5858 

06 

BURKE 

1  I 

32 

50 

82 

1  4 

1  80 

8A 

SPENCER  R.  JONES 

nlDVILLE   EXP  bTR 

5863 

06 

BURKE 

1  I 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA  .   BRRNCH  EXP.  STA. 

n  1  L  L t UGE V ILLE 

5874 

05 

DPI         1  1  T  L  1 

BHLOW I N 

1  0 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7A 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

M  I  L L  EN  4  N 

5882 

06 

JENK I NS 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERM I T  J .  CHANCE 

M I L L HA VEN -HADE  2  SE 

5896 

06 

P  P  O  P  vy  P  kl 

SCREVEN 

1  4 

32 

56 

81 

30 

100 

8A 

MILTON  R.  REDDICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

1  0 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

CITY  F I  RE  OEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

5 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MONT ICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

41 

655 

7A 

7A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB.  WKS.  CRMP 

6043 

07 

r  Ql  HOI  IN 

g 

31 

36 

84 

38 

273 

7A 

ri  QDrMTF     LI  PUCMCV 

bLHrttlNLt    H.  LntNti 

MOULTRIE    2  ESE 

6087 

08 

COLQUI TT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT    VERNON   3  HNH 

5126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GARLAND  L.  GILLIS 

NAhUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

1  3 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 
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SPECIRL 
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NASHVILLE  5  SSE 

J  / 

np 

RFRR 1  FN 

1  6 

O  1 

UtJ 

Q  O 

o3 

1  3 

238 

5P 

5P 

H 

NEWINGTON  2  NE 

D  J  i  J 

n  c 

OD 

SPRFVFN 

1  4 

32 

37 

8 1 

28 

1  45 

6P 

6P 

H 

NENNAN 

D  J  JO 

U  4 

rnwF  T A 

3 

J  J 

22 

8  4 

49 

990 

6P 

7fl 

' ' 

NORCROSS  3  NW 

D  *♦  U  / 

RW I NNF  T 

3 

Jo 

DO 

84 

1  6 

940 

7R 

PATTERSON 

D  O  J  □ 

n  Q 
u  y 

PIERCE 

13 

o  I 

O  Q 
£.  O 

82 

08 

1  05 

8R 

PEARSON 

6879 

08 

ATK INSON 

13 

31 

18 

82 

51 

205 

C 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7087 

07 

SUMTER 

g 

32 

03 

84 

22 

500 

Bfl 

an 

GH 

PRESTON 

790  1 

n7 

WFRSTFR 

M  l_  LI  O  I  l_  I  \ 

5 

U  4 

8  4 

32 

4  05 

7  A 

QUITMAN  2  NW 

1  c.  1  0 

np 

RRnOKS 

U  l\  O  O  1  >  o 

1 6 

4  8 

8  3 

35 

1  85 

8  A 

8  A 

H 

RESflCA 

/  JU 

U  I 

w  O  I  \  LJ  \J  11 

1  2 

34 

34 

84 

57 

650 

8  A 

RINGGOLD 

7  ^  ft  Q 

n  1 

U  I 

FATnnsA 

1  8 

J  4 

55 

85 

07 

820 

8  A 

ROME 

/  D  U  U 

n  1 

U  I 

FLOYD 

4 

"3  A 

J  4 

1  5 

85 

09 

620 

6P 

Bfl 

H 

ROME  8  SW 

/DUO 

U  I 

FLOYD 

4 

34 

1  0 

85 

1  6 

700 

C 

ROME  WSO  AP  R 

1  n 

/  D  1  U 

n  1 

U  I 

FLOYD 

1  2 

34 

2  1 

85 

1  0 

637 

M  I  D 

M  I  D 

C  H  J 

SANOERSVILLE 

1111 
1  1  1  1 

Do 

WASHINGTON 

1  1 

32 

58 

82 

49 

4  35 

6P 

6P 

H 

SAPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

81 

16 

22 

4P 

4P 

H 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

70  id  7 

U  3 

CHATHAM 

2 

32 

08 

8  1 

1  2 

46 

M  I  D 

M  1  D 

6P 

C   H  J 

SAVANNAH  BEACH 

7fl 

u  y 

PHOTHRM 

9 

c 

32 

00 

80 

5 1 

1  0 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DltfENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dall;'  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  obfiervations . 
OBSERVATION  TIM£:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table, 
llax  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently^   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  nay  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  clinatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19'tl-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAHKS:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

 ~  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsvllle  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermo- 

meters unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,  Model  1120 . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+-f    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

I         SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3 -CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
j  Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
I  General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  

'        Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


rtlfy  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
-itlc  Center,  Ashevllle,  North  Carolina     28801.  .  . 
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Climatological  Data 


EORGIfl 


TEMPERniURE   AND  PREC I P I TflT  I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION; 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST    1   DAY  PRECIPITATION; 


CAMILLA 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 
COLQUITT  2  E 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
COLQUITT  2  E 


93  DATE 
23  DATE 
1  1  .52 
1.12 

6.76  DATE 


27 
13 


10 


SUPPLEMENTRL  DflTn 


MI  NO 

I  SPEED  -  n  .P  .H .  ! 


RELATIVE  HUMIDITY 
RVERBGES- 
PERCENT 


NUMBER  OF  DRTS  WITH 
PRECIPITRTION 


STRNDRRO  OF  TIME 

EASTERN 
01     07     13  19 


ATHENS  WSO  AP 
ATLANTA  WSO  AP 
AUGUSTA  WSO  AP 
COLUMBUS  WSO  AP 
MACON  WSO  AP 
ROME  WSO  AP 
SAVANNAH  WSO  AP 


26 
29 
26 
31 

27 


3.6 
3.5 
2.5 
1  .3 
2.5 


8.0 
9  .  1 
7.8 
7.2 
8  .  1 


29^ 

34 

29^ 

27< 

36 


75 
69 
75 
77 
75 


25 


1  .7 


35 


03 


83i 


81 
78 
81 
85 
83 


86 


52 


53 
53 
57 
55 
55 


64 


13 
1  3 
1  3 
1  1 
1  3 
8 
12 


65 


57 


65 


6.0 
6.0 
6  .  1 
6.3 
6.4 

6.6 


If^QQ    NflTIONflL   OCEHNIC   AND  /  ENV I RONMENTRL   DfllR   /HSHEVILLE.  N.C. 

IVCIM   ATMOSPHERIC  RDM  I  N  I  S  TRflT  I  ON  /    SERVICE  / 


MONTHLY  SUMMfiRIZED  STflTION  AND  DIVISIONAL  DflTfl  Georgia 

BPRIL  1975 


TEMPERHTURE 

PRECIPITATION 

NO 

.  OF  ORTS 

SNOW 

.  SLEET 

NO 

OF 

DAYS 

smT  ION 

MBX  . 

HIN. 

1 

i  i 

i  c 

i 

i  I 

o 

o 

o 

si 

a  ? 

a 

o 

^  i 

*  i 

i  g 

NORTHWEST 

01 

BLLRIOONfi  OflM  2 
CBLMOUN  EXP  STATION 
CflRTERSVILLE 
CEDBRTOHN 
DBLLflS  7  NE 

71  .3M 
72.6 

72  .2 

70.3 

44  .6M 
46  .6 
46.3 

44.4 

58. OM 
59  .6 
59.3 
59.9 
57.4 

-  2.7 

-  2.0 

86 
86 
86 
87 
85 

28 

27. 

27. 

26 

28. 

29 
28 

30 
30 

13 
13 
1  3 
14. 

210 
222 
204 

269 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 
4 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

1  .86 
1  .35 
I  .69 
2.60 
1  .95 

-  2  .90 

-  2.45 

.64 
.42 

.72 
.93 
.61 

10 
14 

2 
3 
10 

.0 
.0 
.0 
.  0 
.0 

0 

0 
0 
0 

4 

2 
0 
1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

OBLTON 

LB  FBTETTE 

ROtlE 

ROME  HSO  BP 

R 

69.6 
70. S 
74.6 
73.4 

44  .2 
41  .9 
41  .7 
45.7 

56.9 
56.2 
58.2 
59.6 

-  3.7 

-  4.2 

-  4  .2 

-  1.1 

86 
86 
67 
89 

28 
28. 

26 
26 

30 
28 
25 
29 

5 
13 
13 
13 

277 
296 
229 
208 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3 
5 
8 

1 

0 
0 
0 
0 

2.01 
1  .75 
1  .95 
1  .55 

-  2.70 

-  2.95 

-  2.93 

-  3.22 

.72 
.61 
.65 
.54 

3 
3 
9 

9 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

I 

1 

1 

2 
1 

0 
0 
0 
0 

0  1 V  1 S I  ON 

58.3 

-  2.9 

1  .86 

-  2  .94 

.0 

NORTH  CENTRRL 

02 

BLPHBRETTB  S  SSH 
BTMENS  HSO  BP 
BTLBNTB  HSO  BP 
BLfllRSVILLE  EXP  STB 
BLUE  RIOGE 

R 

70.5 
73.2 
71  .0 
66.7 
70.3 

41  .7 
49.2 
46. S 
37.3 
44  .3 

56.1 
61  .2 
59.8 
52.0 
57.3 

-  .6 

-  1.3 

-  3.5 

85 
87 
83 
82 
83 

27 
26 
25 
28 
28. 

28 
33 
34 
23 
27 

14. 

6 

4 
13 
12 

291 
162 
192 
392 
252 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
D 
0 
1  2 
6 

0 
0 
0 

0 
0 

1  .77 
2.80 
4  .28 
1.12 
1  .45 

-  1  .57 

-  .33 

-  3.57 

.60 
1  .56 
2.25 
.25 
.45 

15 
2 
2 
3 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

4 

5 
5 

1 

2 
3 

0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 

COHfERCE  *  NNW 
OBHLONEGfl 
GAINESVILLE 
HELEN   1  ESE 
JBSPER   1  NNW 

71  .9 

70.7 
72.5 
71  .2 

43.1 

45.4 
41  .5 
45. 7 

57.5 

58.1 
57.0 
58.5 

-  2.9 

-  2.7 

-  1.4 

87 
65 
85 
86 
85 

27 
27 
27 
28 
26 

29 
29 
31 
25 
29 

S 
1  4  ♦ 
1  3. 
13 
13 

246 

273 
235 
253 
225 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

5 
2 
6 
3 

0 
0 
0 
0 

0 

2  .21 
1  .92 
I  .71 
1  .75 
1  .56 

-  3.49 

-  3  .24 

-  3  .74 

.92 
.81 
.59 
.40 
.44 

3 
3 

10 
3 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
4 

8 
5 

2 
1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

U  OF  OB  PLT  SCIENCE 
WINDER   1  SSE 

FM 

74.2 
74  .  3 

46  .4 
46.0 

60.3 
60.2 

88 
86 

26 
26 

32 
28 

13. 
5 

177 
187 

0 
0 

0 
0 

4 

3 

0 
0 

3  .70 
2.10 

1  .28 
.85 

3 
3 

.0 
.0 

0 
0 

7 
4 

3 
1 

1 

0 

DIVISION 

57  .9 

-  2.5 

2  .20 

-  2  .65 

.0 

NORTHEBST 

03 

CLBrTON   1  SSW 
CORNELIB 
ELBERTON  2  N 
HBRTWELL 
TOCCOB 

7?. 8 
75. 4 

75. 7 
74  .5 

42.9 
44  .4 
47.0 
48.0 

57.4 
59.9 
61  .4 
61  .3 

-  2-2 

-  2  .0 

-  1  .5 

-  .7 

8  3 
85 
89 
89 
88 

28. 

26 

26 

26 

26 

26 
25 
26 
32 
32 

6. 

6 

6 

4 

4 

280 
247 
1  95 
160 
165 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
7 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.51 
1  .26 
1  .64 

2.37 
1  .54 

-  4  .48 

-  4.01 

-  2.15 

-  3  .65 

.50 
.29 
.65 
1  .00 
.46 

3 
15 
1  5 
1  4 
15 

.0 
.0 
.  0 
.0 

.0 

0 
0 

0 
0 
0 

6 
6 

6 
5 

1 

0 

2 
0 

0 
0 

I 

0 

HBSHINGTON 

72.2 

45  .4 

58.8 

-  3.3 

89 

27 

31 

5. 

222 

0 

0 

2 

0 

5.84 

1  .83 

4.18 

3 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

59.1 

-   1  .6 

2  .35 

-  2.45 

.0 

WEST  CENTRAL 

04 

CBRROLLTON 
COLUMBUS  WSO  BP 
EXPERIMENT 
GREENVILLE  2  NNW 
Lfl  GRANGE 

R 

74  .0 

75.6 
71  .7 
74  .5 
75.6 

51  .5 
48  .4 
46.5 
48.4 

n 

63.6 
60.1 
60.5 
62.0 

-  1  .0 

-  2.4 

-  1  .6 

86 
88 
85 
85 
87 

27 
27 
28 
27 
27 

34 
34 
29 
31 

4 

5* 

5 

5 

1  15 
195 
181 
148 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
5 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

5.31 
6.66 
8.13 
1  1  .05 
9  .97 

1  .59 
2.16 
3.63 

4  .82 

1  .35 
4  .07 

4  .80 

5  .00 
4  .55 

15. 
1  4 

3 
3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 
5 
5 
6 

5 
3 
4 

5 
5 

2 
1 
3 
3 
4 

MBRSHBLLVILLE 
NEWNAN 
SUNNYSIDE 
TALBOTTON  1  NE 
THOMASTON  2  S 

75.2 
73.5 
76.4 
75.9 

46.5 
50  .5 
48  .6M 
49.8 

61  .9 
62.0 
62. 5H 
62.9 

-  I  .2 
-1.3 

9  I 
88 
89 
90 
85 

27 
27 
30 
27 
27 

34 

32 
34 
31 
34 

4 

6. 
13 
4 

1 00 
152 
1  5  1 
132 
121 

1 

0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

7  .00 
6.11 

6  .62 
7.67 

7  .68 

1.17 
3.18 

4.10 
2.22 
3 . 68 
2.37 
2  .83 

I  4 

3 
3 

3 
14 

.0 
.0 

.0 

.c 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 

6 
8 

5 
5 

5 
3 

2 
3 

4 

3 

WEST  POINT 

73.9 

45  .8 

59.9 

-  4.0 

88 

28 

34 

5 

195 

0 

0 

0 

0 

8.42 

3.53 

3.90 

3 

.0 

0 

6 

5 

3 

DIVISION 

62.0 

-   I  .6 

7  .80 

3.19 

■  0 

CENTRAL 

05 

BILEr 
COVINGTON 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN   1  W 
FORSYTH  1  S 

75  .4M 
74  .7 
76.4 
75.3 
76.2 

51  .6M 
48.8 
46.7 
51  .3 
50.0 

64  .OH 
61  .8 
61  .6 
63.3 
63.  1 

.7 

-  4.2 

-  3.1 

89 
85 
89 
88 
89 

26 

26 

29. 

27 

28 

34 

31 
32 
36 
35 

5 
13 
6 
4 

6. 

120 
156 
162 
129 
126 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.32 
4  .32 
2.81 
6.98 
7  .76 

.36 
-  .95 
2.81 

3.33 
2  .46 
.73 
2.88 
2.90 

14 

3 
1  4 
15 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.  0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 

7 
9 

4 

2 
2 
4 

1 

0 
2 

HAWK INSV ILLE 
IRHINTON   4  HNW 
MACON  WSO  BP 
M  ILLEOGEV ILLE 
MONTICELLO 

R 

77  .7M 

75.9 
74  .2 

M 

46. in 

51  .4 
45  .4M 
48.3 

62  .9M 

63.7 
59  .8M 
M 

-  2.8 

-  2.1 

-  3.0 

91 
88 
87 
87 

27 
26 
28 
29 

33 
35 
35 
30 
34 

6. 

6 

13. 
1  3  * 
5 

132 
1  37 
112 
1  97 

2 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.11 
5.19 
4  .90 

7.10 

2.19 
1  .35 
3.25 

2.88 
2.51 
2.88 

4.17 

15 
14 
14 

3 
3 

.0 
.0 
.0 
.  0 
.0 

0 

0 
0 
0 

7 
6 
8 
6 
5 

4 

2 
1 

3 
4 

3 
2 

1 

2 
2 

SBNDERSVILLE 
SILOBM 

74  .3 
74  .6 

50.9 
49.4 

62.6 
62.0 

-  1.4 

87 
87 

28 
26 

32 
30 

13. 
6 

137 
146 

0 
0 

0 
0 

2 
1 

0 
0 

7  .36 
6  .74 

2.91 

2.35 
4  .37 

14 

3 

.0 
.0 

0 
0 

8 
6 

4 

3 

2 
1 

DIVISION 

52  .5 

-  2.1 

6  .00 

2.22 

.0 

■        a  ■ 

EBST  CENTRAL 

06 

APPLING  1  NW 
BUGUSTB  HSO  AP 
BROOKLET   1  W 
LOUISVILLE  3  S 
tlETTER 

R 

73.2 
73.6 
75.8 
76.5 
78  .7M 

45  .9 
47.8 
52.5 
52. 4n 
50. 6M 

59.6 
60.7 
64  .2 
64  .SM 
64  .7M 

-  3  -  I 

-  2.9 

-  1  .2 

88 
89 
89 
89 
91 

27 
26 
28 
27 
29 

28 

32 
35 
36 
37 

7 
6 
4 
4 

5 

210 
171 
104 

106 
78 

0 
0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4  .33 
4.43 
5.79 
5.69 
5.90 

1  .05 
2.50 
2.09 

2  .68 
1  .25 
2.84 
2.50 
3.15 

3 
3 
1  4 
1  4 
1  4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 

8 
7 
7 

2 
4 

3 
3 
4 

1 
2 
I 

2 
1 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  oeoroi« 

BPRIL  197S 


TEMPERfiTURE 

PRECIPITPTION 

NO 

.  OF 

ours 

SNOU 

SLEET 

NO. 

OF 

OBTS 

STRTION 

^  i 

nnx . 

niN. 

S  1 

>- 

° 

r  ^ 

1 

o 

— ~ 
1 

a 

r 

3 

1 

5  i 

i 

o  o 

g 

K 
O 

o 

S„ 

_, 

■  o 

UJ 

f 

% 

° 

o 

2 

a  z 

a 

° 

s 

s 

= 

s 

°  ^ 

O  u. 

u 

o 

i:  o 

o 

MIOVILLE  EXP  STfi 

76 

.SM 

SO 

.7M 

63 

6M 

89 

28 

36 

5. 

0 

0 

0 

0 

5.68 

3.64 

14 

.0 

0 

5 

2 

2 

tllLLEN  4  N 

76 

.3 

49 

.3 

62 

6 

-  2.9 

90 

28« 

31 

7 

132 

2 

0 

1 

0 

5.98 

2.56 

3.43 

14 

.0 

0 

6 

2 

2 

NEHINGfON  2  NE 

75 

■  8 

53 

■  0 

64 

90 

26 

36 

7 

1 08 

1 

0 

0 

0 

6  .09 

3.33 

1  4 

.0 

0 

8 

* 

1 

SHfllNSBORO 

77 

.5 

49 

■  8 

63 

7 

90 

29 

34 

6* 

1  1  1 

1 

0 

0 

0 

2.06 

14 

.0 

0 

uoooc u  T  nu 

HHnn  C  rl  1  Url 

75 

.9 

49 

.3 

62 

6 

-   1  .2 

90 

27 

36 

13. 

138 

1 

0 

0 

0 

5.93 

2.19 

3.  OS 

3 

.0 

0 

7 

3 

2 

HflTNESBORO  2  NE 

74 

.7 

49 

.4 

62 

1 

89 

28 

34 

6. 

147 

0 

0 

0 

0 

4  .88 

1  .91 

3 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

63 

0 

-  2.4 

5  .47 

1  .99 

.0 

SOUTHHEST  07 

BLeflNT  3  SE 

75 

.3 

49 

.8 

62 

6 

-  4  .8 

90 

29 

35 

5 

143 

1 

0 

0 

0 

8.49 

4.14 

3.55 

10 

.0 

0 

7 

4 

3 

BNERICUS  <  ENE 

eniNBRIOCE 

80 

.5 

52 

.4 

66 

5 

-   1  .7 

92 

30  • 

33 

5 

74 

3 

0 

0 

0 

9.51 

4  .72 

4  .87 

1  1 

.0 

0 

7 

3 

3 

BLAKEL  Y 

75 

.5 

50 

.9 

63 

2 

-  3.6 

90 

28 

38 

s. 

125 

1 

0 

0 

0 

9.44 

4  .76 

3.67 

10 

.0 

0 

7 

3 

3 

cnniLLfi 

78 

•  6 

53 

•  6 

66 

1 

-  2.2 

93 

27 

34 

5 

77 

1 

0 

0 

0 

1  1  .42 

6.81 

4  .09 

I  1 

.0 

0 

7 

3 

cnt  nil  I  T  T    O  C 

76 

.1 

S3 

.2 

64 

7 

91 

28 

36 

4 

99 

1 

0 

0 

0 

1  1  .52 

6.76 

10 

.0 

0 

8 

4 

3 

CurMBERT 

78 

.  1 

51 

.7 

64 

9 

91 

27 

35 

4 

90 

1 

0 

0 

0 

7.99 

2.89 

10 

.0 

0 

8 

2 

2 

FORT  CHINES 

77 

.5 

54 

.7 

66 

1 

.2 

90 

27 

37 

4 

74 

1 

0 

0 

0 

9.33 

5.00 

4  .85 

10 

.0 

0 

4 

3 

2 

LUMPKIN  2  SE 

78 

.  2M 

49 

.6M 

63 

9M 

90 

27 

30 

4 

1  04 

1 

0 

2 

0 

6  .86 

2  .70 

1  4 

.0 

0 

8 

4 

2 

nORCRN   1  M 

PLSINS  SH  OB  EXP  STB 

73 

.8 

50 

.0 

61 

9 

88 

28 

36 

4 

153 

0 

0 

0 

0 

5.87 

2.22 

IS 

.0 

0 

6 

4 

2 

FMOHBSVILLE  4  SE 

79 

.6 

55 

.3 

67 

5 

-  .1 

91 

27 

40 

4 

44 

2 

0 

0 

0 

6.89 

2  44 

2  .90 

10 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

64 

7 

-  2-5 

8.73 

4.34 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

BSHBURN  3  ENE 

74 

.3 

53 

.0 

53 

7 

88 

29- 

39 

5. 

113 

0 

0 

0 

0 

8.31 

2  .75 

15 

.0 

0 

8 

4 

3 

COROELE 

79 

•  6 

5 1 

.  7 

65 

■  8 

90 

27* 

36 

7  . 

79 

2 

0 

0 

0 

8.14 

4.45 

2.8! 

1  4 

.0 

0 

1  0 

6 

2 

OOUGLHS  2  ESE 

77 

.0 

49 

.7 

63 

4 

-  3.0 

90 

30. 

38 

14. 

123 

3 

0 

0 

0 

7.47 

3.65 

3.10 

1  1 

.0 

0 

9 

3 

3 

c  1  T2PPQOI  n 

77 

•  3 

55 

•  0 

66 

2 

-  1.6 

89 

27 

39 

4 

70 

0 

0 

0 

0 

7  .50 

3  .77 

2  .50 

10 

.0 

0 

8 

4 

3 

HOnERVILLE   3  HSH 

79 

.2 

S3 

.1 

66 

2 

90 

26 

35 

5 

70 

1 

0 

0 

0 

7.70 

3.71 

10 

.0 

0 

5 

3 

3 

LUMBER  CITY 

78 

.DM 

50 

,5M 

64 

3M 

89 

29 

35 

S 

98 

0 

0 

0 

0 

6.38 

2  .65 

2.50 

15 

.0 

0 

6 

4 

3 

MOULTRIE  2  ESE 

79 

.  1 

53 

.2 

66 

2 

-   1  .7 

91 

27 

38 

5 

71 

2 

0 

0 

0 

9.14 

4  .79 

4  .38 

10 

.0 

0 

9 

4 

3 

NASHVILLE  S  SSE 

78 

•  6 

52 

-2 

65 

5 

89 

27* 

34 

5 

72 

0 

0 

0 

0 

8  .52 

5 . 35 

1  0 

.0 

0 

7 

3 

2 

QUITMAN  2  NH 

75 

2 

M 

90 

30. 

2 

0 

0 

.0 

0 

74 

■  0 

52 

.5 

63 

3 

-  3.1 

88 

28 

39 

5 

123 

0 

0 

0 

0 

9.61 

5.62 

2.38 

1 1 

.0 

0 

8 

6 

4 

VBLDOSTB  3  E 

79 

.2 

53 

.8 

66 

5 

88 

30. 

35 

5 

70 

0 

0 

0 

0 

7.58 

2.55 

16. 

.0 

0 

S 

3 

3 

DIVISION 

65 

1 

-    1  . 8 

8  .04 

4.14 

.0 

SOUTHEBST  09 

BLMB  FAB  BP 

77 

.1 

54 

.0 

55 

6 

-  .7 

89 

27 

36 

5 

78 

0 

0 

0 

0 

7.34 

3.88 

3.58 

10 

.0 

0 

9 

2 

2 

BRUNSWICK 

78 

•  2 

56 

•  0 

67 

1 

-  1.7 

9  I 

26 

40 

5. 

56 

3 

0 

0 

0 

4  .69 

1  .68 

2  .68 

1  1 

.0 

0 

5 

2 

2 

BRUNSHICK   FBB  BP 

74 

.5 

57 

.6 

66 

1 

88 

28 

4  1 

4 

68 

0 

0 

0 

0 

S.IO 

2.17 

14 

.0 

0 

4 

3 

2 

F  L  EM  1 NG 

76 

.8 

51 

.6 

64 

2 

89 

29. 

32 

6 

107 

0 

0 

1 

0 

6.14 

2.40 

14 

.0 

0 

7 

3 

3 

FOLKSTON  9  SH 

81 

.7 

54 

.4 

68 

1 

92 

27. 

40 

7. 

42 

4 

0 

0 

0 

9.17 

3.79 

1  1 

.0 

0 

9 

4 

4 

FORT  STEHART 

78 

•  5 

53 

6 

66 

1 

-  .9 

92 

28 

36 

6 

72 

3 

0 

0 

0 

6.49 

3.22 

2.61 

14 

.0 

0 

6 

4 

3 

CLENNVILLE 

77 

-8 

53 

-6 

65 

7 

-  1.4 

92 

28 

38 

4 

74 

3 

0 

0 

0 

3  .70 

.16 

2  .04 

1  4 

.0 

0 

7 

1 

1 

JESUP  8  S 

78 

.5 

51 

.7M 

65 

in 

90 

28. 

33 

5 

84 

2 

0 

0 

0 

9.36 

3.85 

26 

.0 

0 

8 

6 

3 

NflMUN  Tfl 

78 

.8 

53 

.9 

66 

4 

90 

26 

37 

5 

65 

1 

0 

0 

0 

5.20 

1  .98 

10 

.0 

0 

6 

3 

3 

SAPELO  ISLAND 

75 

.2 

54 

.4 

64 

e 

89 

29* 

39 

4 

90 

0 

0 

0 

0 

3.99 

1  .01 

15. 

.0 

0 

7 

4 

2 

SAVBNNBH  USOfl  PL  GRON 

77 

.5 

52 

.9 

65 

2 

.2 

91 

29. 

34 

6 

82 

3 

0 

0 

0 

5. IS 

2.07 

2.04 

15 

.0 

0 

6 

3 

2 

SnvBNNBH  HSO  AP  R 

76 

.9 

53 

.9 

65 

4 

-  .7 

90 

28 

38 

5. 

86 

1 

0 

0 

0 

4  .71 

1  .78 

3.50 

1  4 

.0 

0 

4 

2 

1 

SAVBNNBH  BEBCH 

74 

.9M 

56 

.SM 

65 

7M 

88 

30. 

40 

13. 

76 

0 

0 

0 

0 

4  .59 

2.26 

1  .98 

14 

.0 

0 

4 

2 

2 

SURRENCT  2  HNH 

78 

.6 

50 

.7 

64 

7 

90 

26 

34 

5 

90 

1 

0 

0 

0 

4  .99 

1  .86 

1  4 

.0 

0 

8 

3 

2 

HBtCROSS  4  NE 

78 

.4 

49 

.7 

64 

1 

-  3.0 

92 

27 

34 

8. 

107 

4 

0 

0 

0 

5.97 

2.48 

2.60 

1  1 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

65 

6 

-   1  .2 

5.77 

2  .61 

.0 
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DRILY  PRECIPITnTION 


STHT  ION 


AOAIQSVILLC 
ALLATOONA  OAM  2 

ocnvcnoALC  i  e 

LALMBUM  EXP  STflTlOM 
CARTCRS 

CARTCeSvILLC 
CAQTtRSVILLE  3  SM 
CtDARTOlM 
CMRT5W00TM 
CHICKAmUGA  PACK 

CuaerviLLE  3  U 
DALLAS  7  NC 
OALTON 
EWT 

rAiftnouNT 
KEnsiNGTon 

LA  FAYETTE 

RCSACA 

RINGGOLD 


NORTH  CENTRAL  I 

ALPhARETTA  S  SSU 
ATHENS  WSO  AP 
ATLANTA  OBL TON 
ATLANTA  t/iO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSvILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COrrcHCE  4  nnu 

CumiNC  2  NNE 
dahl onega 
dausonville 

ELL  IJAT 
GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER    1  NNM 
mrSvlLLE 
MONROE 

NOflCROSS  3  NM 

U  or  SA  PLT  SCIENCE  ' 
UAl  ESKA 
UlNOER   1  SSE 

uoeosTocK 


NORTHEAST 

eoi-r«N 

CARNESVtLLE 
CLATTON    I  S' 
CORNEL  lA 
ELBCRTON  3  i 

HARTkCLL 
LEXINGTON  I 
L INC0LNT3N 
TOCCOA 
MASHIPfGTQN 


rfST  CENTRAL 

BUTLER 
CARROLL  TON 
COLUr«US  USO  Al 
CONCORD 
douclasville 

EXPEflltCNT 
TRANKLtN  2 
GREENVILLE  3  Ni 
MAnlLTON  4  M 
JONESBOSO 

LA  GRANGE 

mRSMALLVlLLE 

MONTEIUMA 

nCk«1AN 

SUNN TS IDE 

TAL60TT8N    ]  ME 
TwOmSTOM    2  S 
fcCST  POINT 
UOODBURr 


COvinCTOM 
DANVILLE 
DUBLIN  Z  % 
CASTmN    I  U 

roHsrTM  1  S 
rORT  vallEt  2 
GOOrBEt  3  nt 
HAMtlNSvILLE 
IBWINTON  4  1^1 

JUL IETTE 
mCON  uSO  AP 
MILlEDGE-ILLE 
MONTICELLO 
nOUNT  VERNON 

SANDERS viLLE 
SILOAM 
SPARTA  3  NW 


DRY  OF  MONTH 


10 


1 1 


12 


13 


14 


15 


2  .  00 
2  .03 
1  .60 
1  .46 


16 


17 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHlNG  SinilON  INDEX 

4 


DAILY  PRECIPIinTION 


STflT I  ON 


E*ST  CCNTRAl 
APPL  tno  1  NU 

OOVCB 
GIBSON 

LOUISVILLC  3  S 


MILLCH  A  M 

SMAtHSftOBO 
uABPenTQn 


ALBAftr  3  SC 

fiAinbatDGC 

CAMILLA 

COLQUITT  2  C 
CUTM6CBT 

OAwson 

DOtlALSOnviLLC  1 

roBT  OAines 


3  S£ 


LUr»"iI« 
rQBGAn   ]  u 

mjbcah  s  hh 

Plains  su  ca  exp  st. 

PBESTON 

TMOnnSvILLC  *  sc 


SOUTH  CEhTRAL 

ASOCvILLC 
OOEL  3  S 
ASHOufln  3  EnC 

ceaocLC 

DOUGLAS  2  ESE 


OUITnAN  3  tiU 
TlfTOM  Cxfi  STATION 
VALOOSTA   3  E 


souTMEAST  oa 

ALMA  FAA  AP 
ATK I NSOn 
6BUNSMICR 
eOUHSMICK    TAA  AP 
OeCTORTOUn    1  WSU 

rLCninc 
roLKSTon  3  sw 
roLKSTon  g  sw 
roBT  STEUART 
dCHNVILLC 

jcsup  e  s 

HAKUn TA 
PATTCaSON 
SAPCLO  fSLANO 
SBVAHHAH  USOA  PL  SBDH 

SAVANNAH  USO  AP 
SAVANNAH  6EACW 
SUBSENCT   j  i^u 

uATcaoss  4  ne 


DRY   OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27  28 


4.67 
3.02 
.94  4. OS 


.64 

.43 

.40  2 

.40  3 

.06 
.39  1 

.22  1.70 


.66  2.20 
74  2.22 
73  2.40 


.  10  2.1 
.26  1  . 
.30  2. 


.90  1.70 
.06  .63 
.20  I.S2 


29  30 


31 
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DRILY  TEMPERnTURES 


STAT  ION 

Dflr  OF  MONTH 

o 
<x 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NORThHEST  01 

RLLflTOONfl  ORn  2 

MRX 
HIN 

60 
31 

74 
41 

65 
38 

50 
32 

65 
39 

70 
39 

63 
45 

68 
46 

67 
S3 

7 1 

32 

5 1 
45 

40 

t\ 

45 

40 

41 

78 
43 

79 
53 

82 
59 

86 

57 

8  3 
62 

78 
59 

44  .6 

CBLHOUN  EXP  STSIION 

riBx 

HIN 

70 
39 

69 
49 

63 
38 

56 
34 

62 
37 

63 
37 

66 
41 

64 
45 

70 
45 

70 
58 

67 
49 

63 
41 

66 
29 

65 
47 

60 
49 

72 
33 

41 

52 

60 

39 

37 

36 

47 

58 

65 

86 

65 

86 
56 

84 

60 

8  3 
62 

83 
58 

46.6 

CflRTERSV[LLE 

MBX 

niN 

72 
43 

70 
52 

63 
39 

57 
34 

60 
31 

62 
34 

66 
33 

66 
45 

68 
43 

65 
58 

67 
48 

66 
39 

64 

26 

62 
45 

59 
47 

70 
33 

4  1 

54 

55 

41 

32 

37 

54 

60 

82 
65 

86 
54 

86 
65 

83 
51 

83 
61 

82 
58 

72.2 
46-3 

CEORRIOHN 

KBX 

niN 

72 
39 

71 
59 

67 
36 

59 
32 

65 
32 

67 
34 

68 
32 

68 
48 

70 
45 

67 
60 

68 
48 

6 1 
37 

65 
30 

60 
42 

6 1 
42 

34 

42 

57 

58 

49 

34 

37 

48 

57 

64 
64 

87 
57 

86 
56 

83 
61 

8 1 
61 

83 
62 

73  -4 
46.4 

ORLLBS  7  NE 

(1BX 
HIN 

60 
34 

72 
42 

66 
37 

50 
32 

57 
32 

62 
32 

65 
34 

69 
34 

69 
45 

70 
SO 

69 
48 

68 
37 

60 
30 

30 

47 

36 

43 

51 

61 

44 

37 

38 

45 

54 

80 
64 

83 
57 

85 
58 

85 
58 

82 
63 

75 
58 

70.3 
44.4 

drlton 

HBX 

niN 

58 
34 

70 
40 

68 
37 

50 
31 

57 
30 

61 
35 

62 
37 

66 
39 

61 
47 

69 
47 

69 
52 

66 
38 

50 
31 

66 
37 

56 
46 

58 
39 

70 
41 

61 
44 

82 
59 

62 
38 

71 
42 

70 
39 

80 
38 

78 
53 

82 
61 

81 
56 

83 
56 

86 
58 

65 
61 

80 
59 

69.6 
44.2 

LR  FRYE  T  TE 

MBX 
MIN 

60 
33 

73 
37 

70 
36 

57 
34 

61 
29 

65 
36 

65 
30 

66 
34 

62 
45 

70 
46 

67 
50 

66 
35 

61 
28 

62 
30 

53 
47 

52 
32 

73 
36 

80 
45 

83 
60 

63 
38 

73 
33 

73 
35 

82 
38 

78 
48 

80 
62 

84 

55 

86 

55 

86 
53 

85 
60 

80 
56 

70.5 
4  1  .9 

ROME 

MBX 
MIN 

74 

35 

71 
44 

66 
32 

63 
28 

68 
30 

70 
31 

72 
31 

55 
43 

69 
39 

71 
53 

72 
44 

65 
33 

69 
25 

60 
41 

64 
43 

75 
30 

83 
37 

84 
47 

81 
53 

76 
39 

76 
38 

81 
32 

81 
42 

82 
52 

83 
58 

87 
52 

86 
52 

83 
56 

81 
57 

SI 
53 

74.6 
41  .7 

ROME  HSO  flP 

MBX 
MIN 

72 
40 

68 
48 

68 
37 

6 1 
33 

64 

38 

67 
40 

69 
40 

64 
47 

46 

53 

49 

38 

29 

46 

42 

35 

42 

50 

47 

38 

34 

37 

47 

57 

62 

69 
59 

87 
57 

85 
60 

80 
62 

82 
58 

73.4 
45.7 

NORrH   CENFRRL  02 

RLPHHRETTfi   5  SSH 

MAX 
MIN 

60 
28 

7 1 
39 

64 
39 

54 
32 

64 
32 

65 
31 

67 
31 

34 

67 
43 

42 

47 

37 

28 

28 

45 

34 

34 

40 

56 

44 

37 

37 

38 

52 

55 

55 

54 

82 
60 

62 
62 

75 
57 

70-5 
41  .7 

RTHENS  HSO  RP 

MHX 
MIN 

7  1 
47 

64 

55 

65 
40 

63 
34 

7 1 
35 

72 
33 

7  1 

37 

66 
50 

7  3 
47 

69 
58 

7  1 
50 

63 
41 

65 
34 

SS 
48 

47 

40 

48 

52 

58 

48 

45 

45 

49 

58 

63 

58 

61 

86 
64 

79 
66 

60 
63 

73.2 
49.2 

BfLfiNTB  WSO  BP 

MAX 
MIN 

69 
45 

65 
54 

64 
38 

57 
34 

53 
35 

67 
36 

70 
37 

68 
49 

69 
49 

66 
55 

69 
49 

60 
40 

64 
35 

46 

48 

40 

45 

54 

56 

43 

46 

4S 

52 

56 

53 

50 

51 

82 
53 

75 
53 

80 
59 

71.0 
48.5 

BLHIRSVILLE  EXP  STB 

MAX 
MIN 

57 
31 

69 
33 

59 
35 

4  2 
26 

50 
29 

SB 
25 

60 
25 

66 
28 

64 

38 

43 

34 

28 

23 

29 

42 

31 

34 

38 

46 

34 

32 

32 

37 

51 

59 

49 

46 

82 
54 

80 
55 

79 
51 

66  .7 
37.3 

BLUE  RIDGE 

MAX 
MIN 

68 
38 

45 

36 

29 

29 

30 

30 

42 

49 

57 

47 

27 

35 

45 

48 

42 

35 

55 

51 

35 

31 

40 

51 

52 

65 

52 

45 

83 
55 

79 
64 

78 
58 

70  .3 
44  .3 

COMnERCE  4  NNH 

MBX 
MIN 

60 
41 

72 
39 

64 
30 

52 
35 

64 

29 

33 

34 

44 

42 

46 

39 

30 

32 

34 

46 

36 

44 

55 

45 

36 

38 

4  I 

62 

58 

56 

57 

59 

83 
56 

84 

51 

78 
52 

71.9 
43  . 1 

ORHLONEGR 

MBX 
MIN 

35 

38 

41 

32 

33 

31 

32 

34 

44 

45 

49 

'  37 

29 

29 

44 

40 

42 

42 

50 

42 

42 

4  1 

42 

50 

55 

50 

54 

82 
59 

84 

59 

82 

55 

70  .2 
42.6 

GRINESVILLE 

MBX 
MIN 

60 
38 

70 
48 

63 
40 

5 1 
33 

60 
36 

67 
31 

72 
35 

72 
45 

68 
44 

7 1 
SO 

69 
47 

72 
37 

31 

35 

56 
44 

63 
37 

43 

49 

56 

48 

36 

43 

SO 

75 
54 

79 
61 

80 

56 

85 
57 

81 
59 

80 
61 

77 
58 

70  .7 
45  .4 

HELEN  1  ESE 

MBX 
MIN 

69 
34 

67 
42 

58 
34 

58 
32 

65 
31 

69 
28 

73 
28 

69 
42 

72 
38 

71 
54 

72 
45 

70 
35 

66 
25 

52 
44 

52 
46 

71 
30 

80 
37 

78 
43 

76 
57 

71 
42 

74 
33 

72 
37 

77 
35 

76 
51 

81 
61 

65 
SO 

84 

47 

86 
54 

85 
58 

77 
S3 

72  .5 
41  .6 

JBSPER  I  NNH 

MIN 

71 
36 

67 
50 

57 
33 

56 
31 

62 
35 

66 
32 

71 
37 

64 

42 

71 
45 

68 
55 

6B 
49 

64 

36 

65 
29 

62 
44 

59 
47 

70 
35 

79 
45 

80 
57 

72 
55 

69 
40 

73 
42 

78 
42 

75 
52 

76 
56 

80 
60 

85 
SS 

83 
57 

62 
60 

82 
60 

80 
SS 

71  .2 
45  .7 

U  OF  Gfl  PLT  SCIENCE  Fn 

MAX 
MIN 

71 
45 

70 
53 

65 
39 

62 
32 

68 
32 

71 
32 

72 
39 

69 
47 

72 
45 

69 
55 

72 
51 

71 
39 

65 
32 

59 
46 

65 
47 

72 
35 

81 
46 

82 
50 

79 
58 

74 
42 

75 
40 

78 
44 

78 
47 

81 
46 

85 
56 

56 

84 
54 

86 

60 

63 
Fj4 

80 
60 

74.2 
46  .4 

HINOER  1  SSE 

MBX 
MIN 

39 

49 

37 

29 

28 

31 

35 

44 

44 

56 

59 

35 

39 

45 

47 

34 

44 

47 

55 

42 

38 

42 

46 

79 
54 

62 
60 

86 
54 

85 
58 

85 
59 

82 
61 

80 
58 

74.3 
46.0 

NORTMERSr  03 

CLBrroN  1  SSH 

MBX 
MIN 

34 

41 

36 

25 

6 1 

27 

68 
26 

69 
29 

68 
41 

7  1 
39 

68 
49 

69 
48 

68 
44 

64 

27 

58 
43 

60 
43 

70 
29 

79 
37 

78 
42 

73 
59 

72 
38 

72 
39 

75 
37 

74 

39 

7  1 
49 

76 
57 

83 
47 

82 
46 

83 

50 

82 
48 

78 
52 

70.5 
40-7 

CORNEL  IB 

MAX 
MIN 

35 

45 

35 

31 

28 

25 

29 

46 

41 

54 

48 

66 
37 

63 
27 

43 

42 

29 

79 
4  1 

78 
46 

76 
57 

72 
43 

72 
32 

76 
39 

72 
49 

76 
52 

80 
62 

85 
52 

83 
54 

83 
56 

81 
56 

74 
52 

71  .8 
42.9 

ELBERION  2  N 

MBX 
MIN 

72 
40 

72 
48 

65 
45 

66 
32 

72 
29 

72 
26 

72 
28 

69 
42 

75 
40 

70 
54 

70 
53 

67 
36 

67 
26 

66 
47 

70 
47 

71 
32 

81 
39 

82 
47 

82 
63 

76 
45 

75 
32 

79 
37 

78 
43 

61 
55 

83 
58 

89 
49 

87 
56 

87 
55 

85 
62 

80 
63 

75.4 
44  .4 

HRR  THEL  L 

MBX 
MIN 

72 
45 

70 
45 

65 
44 

68 
32 

74 
38 

70 
34 

73 
36 

67 
49 

75 
48 

72 
55 

70 
52 

69 
40 

68 
40 

65 
35 

72 
38 

71 
37 

82 
37 

82 

53 

82 
64 

78 
48 

78 
40 

80 
40 

80 
50 

81 

55 

82 
53 

89 

SO 

85 
60 

87 
56 

84 

65 

80 
60 

75.7 
4  7.0 

MIN 

70 
41 

66 
47 

60 
41 

64 

32 

72 
38 

71 
36 

74 

39 

69 
45 

73 
46 

72 
51 

72 
54 

69 
42 

65 
33 

68 
47 

67 
45 

75 
35 

82 
45 

80 
56 

79 

50 

69 
46 

75 
45 

80 
41 

76 
50 

79 
60 

83 
65 

88 
66 

86 
59 

67 
60 

85 
66 

78 
59 

74  .5 
48.0 

HRSHINGTON 

MBX 
MIN 

61 
31 

70 
46 

65 
53 

57 
34 

65 
31 

72 
34 

71 
33 

70 
36 

65 
46 

67 
47 

65 
52 

69 
43 

69 
34 

66 
33 

52 
48 

69 
36 

71 
39 

81 
46 

82 
44 

79 
51 

74 

39 

78 
42 

73 
50 

76 
51 

80 
54 

82 
62 

89 
60 

81 
60 

86 
64 

80 
63 

72.2 
45.4 

WEST   CENTRAL  04 

CRRROLlTON 

MBX 
MIN 

72 

72 

68 

60 

65 

69 

72 

71 

71 

68 

68 

64 

67 

64 

62 

74 

80 

83 

83 

73 

77 

79 

80 

79 

84 

84 

86 

85 

80 

80 

74.0 

COLUHBUS  HSO  BP 

MBX 
MIN 

75 
51 

77 
61 

71 
40 

64 
34 

72 
38 

74 
42 

75 
39 

75 
55 

66 
51 

66 
61 

75 
56 

67 
41 

68 
36 

55 
49 

69 
47 

75 
41 

82 
47 

83 
60 

79 
62 

77 
52 

75 
46 

81 
45 

83 

51 

81 
57 

83 
63 

82 
64 

88 
61 

86 
65 

82 

67 

81 
62 

75.6 
51.5 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

62 
35 

72 
49 

66 
40 

52 
34 

60 
34 

68 
36 

71 
38 

73 
41 

71 
50 

70 
55 

65 
53 

72 
40 

62 
35 

65 
45 

52 
47 

55 
40 

73 
44 

79 
54 

82 

60 

78 
47 

75 
41 

75 
47 

77 
56 

79 
58 

79 
62 

82 
59 

82 
59 

85 
64 

83 
58 

74 

60 

71  .7 
46 . 4 

GREENVILLE  2  NNH 

MBX 
MIN 

75 
49 

73 
56 

68 
38 

68 
30 

61 
29 

73 
30 

73 
31 

73  58 
48  45 

SEE  REf 

65     71  69 
49     50  36 

ERENCE  NOTE 

55    66  66 
30     45  49 

J  FOLLOWING 

74  81 
36  43 

iTATION 

81 

56 

NOE 

80 
66 

74 
45 

76 
37 

79 
39 

79 
45 

79 
50 

84 

63 

81 
62 

85 
SS 

84 

62 

83 
64 

82 

57 

74.5 
46.5 

DniLY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

UJ 

<Z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LR  CRONGE 

nax 

73 

79 

70 

61 

67 

72 

71 

74 

71 

60 

71 

69 

72 

69 

68 

75 

80 

85 

82 

81 

76 

79 

81 

80 

83 

82 

87 

65 

83 

81 

75.6 

niN 

45 

SS 

36 

34 

31 

36 

38 

51 

47 

57 

54 

39 

36 

46 

49 

36 

43 

55 

65 

49 

39 

40 

46 

50 

63 

61 

56 

65 

67 

62 

48.4 

KBRSMRLLVILLE 

nRx 

73 

72 

73 

64 

73 

73 

74 

76 

73 

67 

76 

74 

67 

65 

70 

73 

81 

82 

81 

76 

76 

79 

81 

84 

86 

87 

91 

68 

86 

83 

76-8 

HIN 

50 

66 

43 

34 

39 

37 

40 

54 

52 

58 

56 

41 

39 

48 

SO 

40 

47 

56 

64 

57 

56 

46 

63 

60 

60 

65 

62 

64 

68 

61 

52. 5 

NEHNON 

nRx 

72 

73 

67 

61 

67 

71 

74 

'  73 

71 

66 

73 

69 

68 

65 

65 

75 

82 

84 

80 

74 

77 

80 

83 

82 

83 

85 

88 

85 

61 

83 

75  .2 

BIN 

45 

54 

36 

32 

36 

36 

38 

50 

48 

S8 

50 

38 

34 

45 

48 

36 

46 

56 

66 

44 

43 

43 

S2 

S3 

61 

63 

59 

62 

64 

58 

48.5 

SUNNTSIDE 

BRX 

72 

69 

66 

60 

67 

71 

72 

70 

70 

70 

70 

62 

67 

60 

65 

73 

80 

83 

78 

74 

75 

77 

79 

80 

82 

82 

85 

83 

73 

89 

73  .5 

BIN 

58 

56 

39 

3S 

34 

34 

40 

52 

51 

48 

58 

39 

38 

44 

50 

39 

48 

57 

67 

47 

41 

47 

56 

59 

63 

64 

59 

65 

67 

60 

50.5 

rBLBnnoN  i  ne 

BBX 

77 

76 

71 

64 

71 

75 

76 

77 

69 

65 

75 

73 

67 

60 

69 

76 

63 

82 

74 

75 

80 

86 

60 

82 

84 

85 

90 

86 

83 

80 

76.4 

BIN 

49 

48 

46 

38 

40 

40 

34 

38 

4S 

59 

54 

42 

31 

47 

SO 

38 

42 

58 

40 

44 

52 

60 

63 

62 

57 

61 

62 

60 

46.6 

THOnnsroN  2  s 

MAX 

76 

72 

65 

67 

75 

73 

75 

6? 

60 

85 

84 

81 

83 

75.9 

BIN 

49 

57 

40 

34 

37 

39 

36 

51 

46 

58 

53 

41 

40 

35 

49 

41 

43 

59 

67 

59 

47 

42 

48 

55 

62 

63 

58 

65 

58 

49.8 

HEST  POINI 

MBX 

70 

72 

70 

55 

65 

69 

75 

75 

70 

70 

69 

74 

65 

67 

54 

70 

7S 

82 

85 

80 

75 

75 

80 

80 

80 

83 

83 

88 

8S 

75 

73  .9 

BIN 

35 

38 

40 

3S 

34 

41 

35 

35 

45 

45 

48 

4  1 

35 

39 

49 

40 

40 

46 

52 

51 

45 

43 

45 

48 

55 

59 

59 

60 

60 

65 

45.8 

CENfRfiL 

OS 

BILET 

BRX 

62 

64 

72 

67 

73 

72 

71 

77 

73 

75 

69 

70 

60 

72 

71 

63 

85 

85 

78 

80 

83 

86 

89 

87 

86 

88 

84 

76  .4 

B  I  N 

53 

57 

52 

38 

34 

35 

39 

50 

50 

60 

44 

39 

51 

52 

42 

48 

54 

54 

46 

59 

61 

63 

6S 

66 

68 

62 

SI  .6 

COVINGTON 

BBX 

73 

69 

63 

60 

69 

71 

73 

73 

73 

66 

75 

64 

69 

63 

65 

73 

83 

85 

79 

73 

73 

82 

81 

81 

84 

86 

85 

85 

60 

84 

74  .7 

B  I  N 

4B 

54 

41 

35 

36 

33 

36 

47 

46 

57 

53 

40 

31 

47 

49 

37 

49 

52 

67 

46 

4  1 

4S 

51 

SS 

60 

60 

61 

62 

64 

60 

46.8 

DUBLIN  3  S 

BBX 

70 

68 

72 

59 

67 

74 

76 

77 

75 

74 

70 

76 

70 

72 

55 

72 

74 

84 

85 

86 

77 

74 

79 

62 

85 

87 

89 

87 

89 

88 

76  .4 

B  I  N 

36 

SO 

56 

35 

36 

32 

33 

37 

48 

49 

56 

41 

33 

36 

48 

38 

39 

46 

54 

55 

44 

43 

44 

55 

57 

57 

61 

62 

62 

58 

46.7 

EBSIMBN   1  H 

BBX 

69 

65 

72 

57 

72 

74 

72 

73 

78 

70 

72 

75 

68 

69 

55 

70 

71 

81 

84 

85 

77 

74 

80 

61 

63 

85 

88 

86 

87 

86 

75.3 

BIN 

41 

52 

SO 

36 

38 

38 

39 

43 

SO 

56 

62 

44 

39 

51 

50 

44 

51 

S3 

59 

58 

49 

46 

48 

60 

57 

67 

65 

66 

66 

60 

SI  .3 

FORSYTH  I  S 

MAX 

73 

73 

66 

73 

69 

73 

73 

75 

70 

67 

69 

74 

67 

66 

67 

74 

82 

83 

63 

76 

75 

80 

81 

80 

83 

85 

86 

89 

86 

83 

76  .2 

BIN 

48 

49 

42 

35 

39 

35 

36 

50 

46 

57 

58 

41 

38 

46 

50 

42 

51 

S3 

64 

52 

46 

42 

45 

56 

S9 

65 

60 

68 

65 

62 

so.o 

HBHK INSV ILLE 

MAX 

73 

61 

76 

78 

76 

75 

79 

71 

68 

79 

71 

70 

55 

73 

74 

84 

85 

80 

78 

81 

83 

84 

88 

91 

88 

90 

86 

77  .7 

HIN 

41 

51 

35 

33 

33 

36 

36 

49 

49 

59 

43 

36 

49 

49 

40 

40 

46 

SS 

46 

45 

46 

57 

58 

61 

63 

65 

66 

59 

48.1 

IRHINTON   4  HNH 

BAX 

72 

72 

68 

61 

63 

69 

75 

74 

71 

68 

71 

75 

70 

71 

73 

74 

76 

7S 

79 

80 

76 

82 

61 

82 

86 

88 

87 

86 

86 

82 

75  .8 

B  I  N 

46 

SO 

44 

36 

40 

35 

37 

42 

50 

52 

50 

41 

37 

SO 

45 

47 

50 

49 

SS 

44 

47 

51 

54 

62 

65 

61 

60 

63 

62 

49.1 

nSCON   HSO  BP 

BBX 

73 

72 

73 

64 

73 

75 

73 

74 

70 

67 

76 

68 

71 

55 

70 

74 

82 

64 

61 

77 

75 

77 

81 

81 

84 

84 

86 

87 

86 

84 

75  .9 

BIN 

52 

58 

42 

37 

39 

35 

36 

S3 

49 

58 

SS 

44 

35 

50 

SO 

43 

48 

57 

62 

56 

46 

45 

SS 

59 

61 

64 

62 

64 

66 

52 

51  .4 

tllLLEOGEVILLE 

BBX 

65 

75 

66 

56 

64 

72 

74 

74 

73 

72 

66 

76 

67 

69 

52 

70 

74 

83 

84 

81 

76 

76 

78 

76 

82 

65 

65 

84 

87 

83 

74  .2 

BIN 

34 

50 

52 

34 

34 

30 

30 

32 

42 

45 

57 

42 

30 

49 

40 

39 

43 

54 

54 

4  1 

40 

4  1 

48 

58 

58 

59 

60 

50 

61 

45.4 

tlONTlCELLO 

BBX 

64 

73 

66 

53 

61 

72 

74 

73 

75 

74 

77 

68 

70 

S3 

68 

74 

62 

60 

BIN 

36 

51 

43 

35 

34 

36 

37 

45 

51 

52 

S3 

41 

37 

38 

49 

42 

43 

S3 

55 

46 

44 

48 

SO 

58 

59 

61 

62 

64 

5S 

62 

48.3 

SBNOERSVILLE 

BBX 

69 

69 

62 

64 

7 1 

7  1 

7 1 

72 

72 

66 

7  1 

66 

67 

65 

69 

70 

82 

82 

8 1 

73 

76 

80 

84 

85 

84 

87 

84 

83 

74  .3 

B  I  N 

SI 

56 

45 

35 

35 

32 

37 

48 

46 

57 

60 

45 

32 

SO 

51 

39 

48 

57 

66 

55 

47 

46 

S3 

61 

63 

61 

60 

64 

67 

80 

50.9 

SILOBM 

BAX 

72 

70 

65 

64 

70 

71 

71 

73 

72 

65 

73 

74 

69 

S7 

68 

71 

82 

82 

80 

76 

76 

78 

77 

78 

83 

87 

84 

86 

80 

84 

74  .6 

. 

B  I  N 

47 

55 

42 

34 

35 

30 

38 

50 

48 

57 

56 

39 

34 

48 

47 

35 

47 

56 

65 

48 

42 

45 

54 

58 

62 

61 

60 

64 

65 

6 1 

49.4 

EAST  CENTRAL 

06 

"PPL  INC    t  NH 

BAX 

64 

72 

66 

57 

65 

72 

71 

70 

66 

73 

66 

68 

66 

68 

52 

71 

71 

83 

82 

81 

76 

75 

79 

77 

81 

83 

88 

84 

87 

83 

73  .2 

BIN 

34 

53 

48 

36 

30 

29 

28 

36 

44 

48 

59 

42 

31 

34 

49 

37 

4  I 

47 

59 

52 

39 

41 

44 

51 

58 

60 

60 

63 

63 

62 

45.9 

BUGUSTB  HSQ  BP 

BBX 

66 

64 

65 

65 

71 

70 

69 

66 

74 

67 

66 

67 

68 

S3 

72 

69 

81 

81 

60 

75 

74 

77 

77 

81 

82 

89 

83 

88 

63 

82 

73  .6 

B  I  N 

52 

52 

43 

35 

33 

32 

34 

45 

45 

54 

46 

44 

34 

SO 

50 

38 

44 

52 

57 

54 

42 

43 

49 

55 

57 

56 

57 

59 

64 

59 

47.8 

BROOKLET   1  H 

BBX 

68 

61 

70 

65 

72 

70 

70 

73 

74 

70 

70 

69 

70 

67 

71 

69 

80 

83 

84 

84 

75 

77 

76 

82 

85 

88 

86 

89 

88 

87 

75 . 8 

B  I  N 

52 

54 

54 

36 

38 

38 

43 

49 

SO 

59 

59 

44 

41 

49 

52 

45 

49 

54 

62 

52 

52 

47 

55 

SS 

62 

64 

64 

66 

67 

63 

52. 5 

LOUISVILLE  3  S 

BAX 

69 

70 

70 

64 

65 

71 

73 

73 

73 

69 

70 

68 

69 

71 

71 

82 

83 

83 

84 

78 

78 

78 

82 

84 

84 

87 

89 

86 

85 

34 

76  .5 

B  I  N 

57 

56 

46 

36 

37 

37 

39 

18 

56 

59 

44 

44 

SO 

42 

46 

SS 

SS 

58 

48 

44 

52 

59 

61 

61 

64 

68 

68 

65 

66 

52.4 

BETTER 

BBX 

63 

71 

73 

74 

72 

74 

77 

75 

73 

72 

73 

71 

70 

74 

74 

84 

87 

85 

86 

74 

83 

74 

65 

88 

89 

89 

90 

91 

90 

78  .7 

B  I  N 

48 

46 

37 

42 

43 

51 

51 

59 

59 

45 

41 

42 

52 

4S 

50 

52 

53 

54 

53 

SO 

45 

46 

57 

SB 

60 

S8 

61 

60 

SO.6 

niOvlLLE  EXP  SIR 

BBX 

70 

67 

69 

68 

72 

73 

74 

69 

68 

70 

72 

72 

62 

84 

63 

81 

80 

83 

84 

39 

86 

87 

76  •  S 

BIN 

51 

52 

S3 

36 

36 

48 

48 

55 

56 

41 

50 

4  1 

47 

54 

49 

45 

S3 

57 

59 

59 

64 

59 

50.7 

MILLEN   4  H 

BBX 

67 

63 

70 

66 

65 

74 

72 

75 

70 

70 

68 

68 

72 

70 

73 

72 

84 

85 

84 

81 

75 

73 

79 

84 

85 

90 

88 

90 

88 

87 

76  . 3 

BIN 

52 

56 

SO 

36 

39 

44 

31 

42 

44 

55 

59 

37 

39 

49 

51 

36 

41 

50 

63 

53 

42 

46 

48 

5S 

56 

61 

62 

60 

62 

59 

49.3 

NEHINGTON   2  NE 

BBX 

60 

62 

62 

65 

74 

70 

72 

72 

75 

72 

69 

71 

72 

66 

73 

72 

83 

85 

85 

83 

72 

78 

81 

82 

87 

90 

84 

88 

82 

86 

75  e 

BIN 

52 

55 

52 

37 

37 

38 

36 

49 

SS 

58 

58 

47 

40 

52 

5S 

44 

51 

52 

65 

60 

52 

46 

56 

59 

62 

64 

66 

65 

62 

64 

53.0 

ShBINSBORO 

BAX 

69 

88 

6S 

67 

76 

75 

76 

77 

75 

71 

74 

78 

76 

60 

72 

69 

84 

83 

85 

84 

76 

85 

78 

84 

83 

88 

85 

89 

90 

34 

77. S 

BIN 

SO 

51 

49 

34 

36 

34 

40 

45 

4S 

SS 

4  1 

41 

43 

52 

41 

42 

SS 

60 

55 

53 

47 

45 

46 

60 

60 

65 

64 

65 

61 

49. 8 

HBRRENTON 

BAX 

64 

76 

65 

62 

67 

75 

75 

76 

74 

74 

66 

70 

69 

7  1 

52 

7  1 

75 

84 

86 

82 

80 

83 

81 

82 

85 

86 

90 

88 

BS 

84 

75.9 

B  I  N 

36 

50 

57 

36 

36 

36 

39 

SO 

49 

52 

59 

4S 

36 

37 

49 

40 

41 

49 

57 

48 

45 

46 

55 

59 

62 

60 

61 

65 

62 

63 

49.3 

rBtNESBORO  2  Hi 

MAX 

67 

69 

68 

66 

65 

72 

71 

70 

72 

74 

73 

66 

66 

70 

52 

72 

72 

82 

64 

62 

78 

78 

78 

81 

83 

84 

83 

89 

88 

85 

74  .7 

• 

BIN 

42 

54 

57 

38 

34 

34 

35 

41 

48 

48 

58 

44 

38 

41 

52 

43 

43 

48 

57 

58 

48 

47 

53 

S3 

57 

58 

63 

63 

67 

60 

49.4 

SOUTHWEST 

07 

RLBBNT  3  5E 

BAX 

61 

72 

82 

56 

65 

73 

75 

75 

76 

78 

73 

57 

73 

69 

56 

69 

70 

71 

82 

83 

82 

84 

73 

79 

82 

82 

85 

87 

9U 

86 

75.3 

BIN 

45 

52 

52 

39 

35 

38 

37 

39 

SS 

56 

S8 

46 

43 

4  1 

41 

41 

44 

45 

50 

58 

53 

56 

49 

49 

60 

60 

61 

63 

65 

64 

49.8 

BnERICUS  4  ENE 

BBX 

BIN 

BRINBRIDGE 

BBX 

74 

85 

82 

67 

75 

72 

80 

77 

76 

75 

77 

71 

73 

74 

71 

74 

87 

8B 

88 

82 

74 

63 

BS 

BS 

89 

SB 

91 

89 

92 

92 

80. S 

BIN 

S2 

67 

SO 

35 

33 

34 

35 

49 

54 

58 

SS 

46 

42 

52 

51 

45 

4S 

54 

64 

S3 

52 

47 

57 

SB 

SB 

65 

67 

61 

68 

64 

S2.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 


7 


DAILY  TEMPERATURES 


STflT I  ON 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

BLHKELT 

MAX 
niN 

42 

53 

47 

38 

66 
36 

72 
40 

73 
40 

75 
41 

73 
S3 

74 

56 

65 
61 

74 
45 

68 
43 

68 
43 

55 
52 

71 
44 

75 
44 

83 
48 

84 

62 

85 
58 

75 
51 

75 
48 

80 
48 

82 
56 

82 
61 

85 
61 

87 
65 

90 
62 

85 
62 

67 
64 

75.5 
50.9 

CftMlLLfl 

niN 

53 

60 

50 

38 

34 

74 
36 

78 
37 

79 
54 

76 
54 

70 
61 

74 
61 

7 1 
48 

69 
42 

66 
53 

71 
S3 

73 
47 

85 
48 

85 
55 

86 
62 

80 
57 

74 

52 

81 
49 

85 
60 

85 
62 

87 
59 

85 
55 

93 
64 

89 
63 

88 
66 

68 

78.6 
53.6 

COLQUITT  2  E 

MAX 

niN 

60 
46 

74 

53 

83 
47 

6 1 
36 

69 
36 

74 
42 

72 
39 

76 
51 

76 
55 

75 
58 

66 
61 

74 
46 

69 
45 

68 
52 

59 
53 

71 
46 

74 
49 

84 

58 

83 
61 

86 
57 

74 
54 

73 
46 

79 
56 

81 
60 

63 
62 

87 
65 

86 
64 

91 
62 

86 
69 

67 
64 

76.1 
53.2 

CUIH8£R  T 

niN 

48 

59 

45 

65 
35 

72 
37 

75 
37 

75 
38 

75 
54 

7 1 
SI 

66 
59 

75 
56 

75 
42 

69 
41 

68 
47 

70 
50 

76 
42 

83 
46 

64 

60 

84 
64 

76 

57 

78 
51 

81 
44 

63 
54 

82 
55 

65 
59 

87 
66 

91 
63 

88 
51 

87 

67 

84 

6  1 

78.1 
51  .7 

fORT  CfllNES 

fIRX 

nlN 

53 

63 

44 

72 
37 

72 
38 

73 
38 

77 
43 

73 
58 

72 
50 

68 
62 

76 
65 

74 
47 

68 
40 

65 
52 

72 
54 

74 
43 

82 
51 

64 

6S 

83 
70 

77 
52 

78 
S7 

81 
46 

62 
55 

81 
59 

82 
61 

84 

69 

90 
64 

87 
63 

84 

69 

85 
62 

77  .5 
54  .7 

LUMPKIN  2  SE 

fiflx 
niN 

49 

81 
59 

79 
42 

65 
30 

76 
31 

75 
50 

71 
46 

65 
59 

74 

55 

72 
38 

67 
41 

66 
47 

70 
SO 

75 
37 

63 
40 

85 
57 

83 
63 

63 
57 

84 

51 

80 
38 

83 
46 

81 
S3 

85 
55 

86 
60 

90 
58 

87 
56 

83 
62 

64 

57 

78.2 
49.6 

ftORGfiK  1  W 

nox 

MIN 

PLfilNS  SH  CR  EXP  STO 

nsx 

tllN 

64 

36 

72 
52 

79 
47 

55 
36 

63 
37 

71 
36 

73 
38 

74 
41 

75 
52 

66 
55 

65 
57 

72 
42 

65 
40 

68 
45 

54 

SO 

68 
44 

74 
46 

80 
51 

82 
62 

8 1 
57 

75 
50 

73 
44 

78 
48 

8  1 
59 

6 1 

50 

83 
62 

85 
62 

68 
63 

84 

64 

84 

6  1 

73.8 
50.0 

THOMRSVILLE    4  SE 

nnx 

MIN 

70 
55 

82 
64 

80 
53 

66 
40 

73 
42 

76 
45 

80 
41 

79 
52 

76 
56 

76 
63 

78 
61 

71 
49 

7  1 
46 

71 
55 

75 
55 

75 
48 

82 
49 

82 
SS 

78 
63 

82 
54 

75 
56 

82 
48 

84 

60 

64 

58 

88 
58 

88 

65 

91 
67 

69 
58 

88 

66 

90 
67 

79  .6 
55.3 

SOUTH  CENTRAL  08 

flSHBURN  3  ENE 

MIN 

62 
43 

66 
53 

80 

53 

66 
39 

63 
39 

7  1 
48 

68 
45 

72 
45 

76 
54 

68 
56 

65 
60 

73 
47 

70 
49 

75 
44 

56 
53 

68 
46 

68 
48 

78 
54 

61 

57 

82 
57 

73 
52 

72 
49 

76 
SO 

82 
62 

82 
61 

84 
64 

86 
6S 

88 
65 

68 
57 

86 
64 

74  .3 

53  .0 

COROELE 

(1IN 

69 
46 

82 
55 

78 
45 

65 
36 

74 
36 

74 

39 

74 
36 

77 
51 

74 
50 

70 
60 

78 
51 

83 
44 

76 
38 

73 
48 

73 
49 

77 
43 

64 
46 

87 
56 

82 
65 

84 
S6 

81 
50 

79 
49 

82 
57 

84 
63 

86 
52 

90 
66 

90 
65 

69 
68 

68 
58 

8S 
62 

79.6 
51  .7 

DOUGLAS  2  ESE 

niN 

64 
45 

63 
55 

81 
58 

64 

38 

68 
38 

75 
38 

72 
38 

76 
39 

81 
51 

72 
51 

68 
59 

77 
47 

69 
38 

72 
36 

59 
50 

71 
45 

78 
4S 

83 
48 

87 
55 

85 
52 

75 
50 

75 
46 

79 
46 

82 
57 

86 
58 

89 
58 

90 
61 

90 
62 

89 
53 

90 
62 

77  .0 
49  .7 

F  I  T  2GERALD 

MIN 

63 
52 

8 1 

59 

79 
50 

63 
39 

73 
41 

73 
42 

73 
46 

76 
56 

74 

56 

69 
62 

74 
60 

74 
48 

70 
43 

69 
52 

66 
52 

70 
45 

82 
S3 

84 
56 

84 

65 

63 
53 

75 
53 

79 
SI 

81 
62 

83 
61 

85 
61 

86 
62 

89 
67 

87 
59 

88 

69 

85 
64 

77  .  3 
SS  .0 

HOMERVILLE  3  WSW 

fllN 

64 

56 

82 
60 

82 
60 

67 
39 

73 
35 

72 
39 

76 
36 

8 1 

53 

78 
54 

75 
62 

74 

62 

72 
45 

73 
43 

72 
SS 

71 
53 

72 
47 

83 
47 

66 
53 

85 
61 

64 

52 

75 
S3 

80 
48 

82 
58 

85 
57 

87 
57 

90 
61 

89 
61 

86 
62 

89 

66 

66 
59 

79 . 2 
53.1 

LUMBER  CITY 

MIN 

62 
58 

75 
59 

64 

39 

78 
35 

75 
37 

74 
37 

75 
37 

80 
46 

72 
53 

77 
61 

75 
45 

77 
38 

78 
44 

70 
47 

70 
44 

73 
48 

63 
51 

66 
53 

66 
53 

78 
47 

74 

51 

79 
55 

82 
58 

84 

60 

8  3 
59 

86 
50 

86 
62 

89 
66 

68 
62 

78.0 
50.5 

MOULTRIE  2  ESE 

MUX 
MIN 

73 
52 

84 

60 

7? 
51 

66 
39 

74 
38 

73 
40 

77 
39 

81 
53 

80 
54 

69 
60 

74 

59 

67 
42 

69 
42 

69 
52 

70 
52 

74 
45 

31 
48 

84 
54 

87 
64 

82 
54 

76 
53 

82 
46 

83 
60 

85 
59 

67 
56 

69 
65 

91 
53 

90 
64 

69 
65 

87 
53 

79.1 
S3. 2 

UOCMU  flip     Q  QQT 

MIN 

69 
49 

82 
53 

78 
54 

66 
39 

74 
34 

72 
37 

76 
37 

78 
53 

77 
54 

76 
S3 

74 

60 

77 
48 

73 
4  I 

70 
53 

71 
S3 

73 
44 

82 
47 

83 
54 

84 

53 

82 
52 

76 
52 

81 
45 

83 
61 

84 

59 

66 
56 

69 
61 

89 
61 

67 
62 

87 
68 

86 
62 

76.8 
52.2 

QuirrtflN  2  NM 

MAX 
MIN 

68 

70 

70 

69 

72 

73 

73 

74 

70 

63 

64 

55 

64 

68 

70 

72 

74 

74 

76 

76 

82 

60 

62 

64 

61 

86 

86 

66 

90 

90 

75.2 

riFTON  EXP  STBTION 

MfiX 
MIN 

60 
44 

68 
52 

80 
54 

58 
40 

64 
39 

72 
40 

71 
43 

74 
44 

76 
54 

71 

56 

66 
60 

73 
48 

66 
44 

68 
46 

57 
52 

69 
45 

70 
47 

79 
S3 

80 
55 

82 
54 

74 
54 

72 
51 

78 
S4 

61 
61 

81 
61 

84 

62 

86 
64 

68 
66 

86 
68 

86 
64 

74.0 
52.5 

VflLOOSrfl  3  E 

MUX 
MIN 

65 
54 

82 
59 

79 
57 

67 
39 

73 
35 

73 
36 

76 
38 

61 
55 

79 
55 

78 
63 

7  1 
62 

71 
46 

74 
44 

74 
46 

72 
SS 

72 
48 

83 
49 

83 

SS 

84 

66 

82 

52 

81 
47 

81 

58 

82 
59 

85 

57 

87 
S7 

88 

62 

88 
61 

68 
68 

66 

69 

86 

61 

79.2 
53.8 

MIN 

62 
55 

82 
58 

77 
53 

66 
40 

74 

36 

70 
41 

75 
44 

76 
54 

72 
53 

67 
63 

74 
61 

69 
47 

70 
4  I 

63 
53 

70 
54 

72 
45 

83 
48 

86 
52 

86 
6S 

79 
54 

74 

SI 

78 
51 

80 
60 

84 

56 

86 
62 

62 

64 

65 

66 

86 
63 

54  .0 

BRUNSHICK 

MIN 

64 

53 

75 
53 

75 
62 

69 
40 

74 
40 

74 
44 

70 
44 

70 
53 

77 
56 

73 
64 

75 
62 

73 
SO 

72 
43 

71 
56 

72 
58 

72 

k ; 

60 
51 

82 
57 

87 
64 

87 
56 

78 
55 

77 
52 

79 
64 

6 1 
65 

69 
62 

53 

65 

67 

68 

90 
65 

56  .0 

BRUNSHICK  FPP  ftp 

MIN 

53 
58 

71 
60 

72 
48 

70 
41 

72 
42 

68 
45 

65 
45 

73 
55 

73 
58 

70 
63 

75 
60 

72 
52 

67 
47 

70 
S8 

72 
58 

54 
49 

76 
55 

75 
52 

67 
67 

7  1 
56 

69 

55 

73 
55 

76 
66 

78 
67 

64 

65 

56 

66 

69 

70 

86 
67 

57  .6 

F  LEM [ NG 

MIN 

65 
54 

66 
54 

71 
58 

67 
39 

72 
33 

73 
32 

72 
37 

75 
46 

76 
50 

73 
60 

73 
50 

72 
44 

70 
36 

65 
53 

70 
54 

72 
46 

82 
46 

84 

52 

65 
62 

64 

53 

74 
48 

75 
43 

78 
53 

82 
56 

87 
62 

60 

53 

66 

57 

67 
62 

51  .6 

FOLKSTON  9  SH 

MIN 

65 
54 

85 
60 

85 
60 

70 
41 

76 
40 

74 
42 

79 
40 

82 
54 

79 
54 

78 
63 

74 
62 

76 
49 

77 
42 

75 
56 

76 
57 

76 
49 

84 
48 

88 
52 

69 
60 

89 
56 

60 
53 

8 1 

SO 

83 
58 

87 
56 

89 
62 

92 
61 

92 
60 

90 
64 

69 
66 

90 
62 

81.7 
54  .4 

FORT  STEHPRT 

MIN 

66 
54 

68 
57 

72 
57 

68 
39 

74 
38 

74 
36 

74 
44 

77 
48 

•J8 

53 

76 
62 

75 
60 

73 
47 

7  1 
42 

68 
53 

73 
54 

72 
47 

84 
49 

87 
SS 

86 
62 

87 
53 

76 
52 

77 
47 

78 
57 

85 
56 

89 
62 

90 
64 

85 
63 

92 
65 

90 
65 

69 
62 

78  . 5 
53.6 

GLE  NN V [ LLE 

MIN 

67 
54 

67 
57 

65 
55 

69 
38 

72 
39 

72 
39 

73 
44 

79 
50 

75 
S3 

70 
60 

75 
61 

73 
46 

74 
43 

63 
52 

73 
53 

72 
46 

63 
46 

87 
56 

86 
62 

8C 
56 

78 
54 

80 
47 

80 
57 

84 
58 

86 
61 

90 
63 

9 1 
64 

92 
66 

89 
64 

87 
63 

77  .8 
53.6 

JESUP  6  S 

MIN 

68 
55 

74 

58 

74 

57 

57 
38 

75 
33 

74 

37 

76 
36 

80 
48 

75 
51 

73 
62 

73 
61 

73 
46 

74 

38 

68 
S3 

70 
56 

7  1 
45 

84 

47 

88 
54 

66 
60 

8 1 
53 

74 
48 

79 
45 

6G 
55 

85 
55 

62 
58 

90 

66 
60 

90 
63 

88 

66 

88 
62 

78  .5 

51  .7 

NAHUNTR 

MIN 

63 
52 

B2 
58 

82 
60 

67 
40 

74 

37 

73 
39 

76 
39 

79 
50 

76 
54 

74 

52 

73 
62 

73 
49 

74 
42 

72 
55 

72 
55 

7  1 
47 

83 
47 

87 
53 

86 
50 

85 
54 

74 

52 

79 
48 

8C 
61 

64 

58 

64 
64 

90 
52 

88 
62 

88 
66 

89 
69 

87 
60 

78  .8 
53.9 

SRPElQ  [SLRNO 

MIN 

63 
55 

69 
56 

70 
60 

69 
39 

71 
40 

73 
40 

69 
43 

71 
48 

74 

55 

71 
61 

76 
61 

73 
46 

67 
49 

65 
45 

71 
50 

72 
47 

73 
SO 

75 
52 

85 
56 

64 

55 

73 
51 

7  1 
52 

75 
S3 

77 
54 

82 
62 

66 
63 

88 
67 

89 
71 

89 
66 

85 
62 

75  .2 
54  .4 

SAVfiNNHh  U50n  PL  GRON 

KIN 

61 
55 

66 
54 

72 
51 

69 
40 

74 
47 

72 
34 

74 
4  1 

74 
47 

77 
49 

72 
60 

78 
62 

72 
46 

73 
38 

68 
55 

74 

SS 

71 
47 

83 
44 

64 

51 

87 
62 

83 
55 

75 
49 

77 
58 

77 
52 

8 1 

56 

gc 
58 

9 1 
53 

8  3 
63 

9  1 

67 

9 1 
54 

87 
53 

77  .5 
S2  .9 

SAVFiNNAH  HSO  ftp 

MAX 
MIN 

61 

55 

66 
56 

72 
48 

68 
38 

74 

38 

71 
39 

74 
44 

75 
49 

76 
54 

73 
61 

74 
53 

71 
47 

72 
41 

66 
SS 

74 

55 

72 
48 

63 
51 

85 
57 

88 
65 

77 
54 

73 
51 

76 
47 

76 
56 

82 
58 

88 
65 

89 
67 

84 

66 

90 
69 

88 
67 

88 

63 

76  .9 
53.9 

SBVflNNHH  BEfiCM 

MRX 
MIN 

62 
54 

63 
55 

69 
59 

66 
40 

75 
51 

76 
40 

69 
45 

67 
51 

68 
58 

72 
62 

73 
60 

73 
SI 

72 
40 

70 
51 

73 
57 

61 
SO 

84 

51 

66 
66 

78 
55 

65 
S3 

71 
61 

74 
64 

77 
64 

78 
65 

86 
68 

83 
67 

85 
68 

88 

67 

88 
65 

74  .9 

56.5 

SURRENCr  2  HNH 

MfiX 
MIN 

64 

52 

76 
52 

76 
53 

68 
37 

75 
34 

74 
35 

75 
40 

79 
47 

75 
50 

70 
58 

77 
58 

76 
44 

73 
38 

66 
SO 

71 
51 

72 
44 

82 
44 

86 
S3 

85 
55 

85 
51 

77 
49 

80 
45 

80 
55 

85 
57 

87 
S9 

90 
60 

87 
60 

89 
63 

88 

65 

87 
62 

78.6 
50.7 

HfiTCROSS  i  NE 

MfiX 
MIN 

67 
45 

65 
55 

85 
55 

75 
37 

70 
35 

75 
35 

72 
34 

78 
34 

82 
52 

77 
52 

58 
60 

77 
46 

71 
46 

73 
46 

66 
52 

72 
45 

72 
45 

75 
47 

88 
54 

87 

55 

75 
52 

78 
45 

81 
45 

63 
58 

67 
56 

86 

59 

92 
61 

91 
50 

90 
60 

90 
60 

76.4 
49.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  S'BTION  INDEX 


DAILY   SOIL  TEMPERHTURES 


CEORCin 

BPRIL  1975 


DPY  Of  MONTH 


10      n       12      13      U      IS      IS  17 


19     20     21      2?     23     2'      25     26     27     29     29      30  31 


CSLMOUN  EXP  sinrioN 


EXPERIMENT 


HRHKINSVILLE 


HOMERVILLE   3  HSH 


nlOVILLE  EXP.  STSTION 


PLBINS  SM  G«  EXP  STR 


TIFTON  EXP  STBTION 


MBX 
MIN 


MAX 

niN 


nsx 

MIN 


MfiX 
MIN 


MAX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MBX 

niN 


MBX 
MIN 


73 
6S 


72 
SB 


6S 
46 


72 
59 


79 
62 


79 
62 


81 
70 


83 
67 


96 
72 


96 
75 


87 
75 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


DRY  OF  MONTH 

C  TOT  T  O  kt 

5  T  H 1  ION 

5  (£  0 

31 

p  °  5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

RLLBTOONB  Dflll  2 

EVAP 

.le 

.06 

• 

■ 

■ 

.70 

.16 

.07 

.02 

.09 

■ 

.51 

.00 

.13 

.15 

.18 

" 

.43 

.20 

.22 

.  18 

.  1  3 

■ 

■ 

.52 

.16 

■  16 

4.408 

cfiLHOuN  exp  srfiTioN 

EVAP 

•  12 

.10 

.33 

.25 

.26 

.25 

.23 

.13 

.OS 

.00 

.24 

.34 

.09 

.08 

.06 

.  16 

.  H 

.  1 1 

.12 

.16 

.32 

.13 

.13 

.19 

.21 

.23 

.22 

.23 

.28 

.08 

5.39 

22 

3( 

122 

1 06 

1 06 

7( 

27 

I , 

35 

4; 

9( 

I  4 

3< 

5: 

3; 

2( 

62 

1 05 

27 

56 

1  [ 

52 

48 

69 

18 

16 

24 

55 

29 

1506 

HAX^ 

7( 

7f 

7; 

6J 

6G 

5t 

7  1 

7  ] 

6S 

7; 

T 

T. 

75 

75 

65 

78 

8C 

80 

7f 

80 

6C 

65 

65 

6: 

e: 

8f 

8E 

90 

87 

77 

77.3 

f1 1 N 

4( 

5< 

^i 

3( 

41 

4( 

42 

5( 

51 

61 

55 

45 

42 

52 

SO 

4S 

54 

58 

65 

4f 

47 

47 

Sf 

62 

6f 

65 

65 

65 

68 

6S 

53.2 

NORTH  CENTRPL  02 

J  Of  Ofl  PLI  SCIENCE  FM 

EVAP 

.12 

.21 

.31 

.42 

.21 

.32 

.10 

.12 

.OS 

.07 

.35 

.26 

.06 

.  1 2 

.2' 

.27 

.  3C 

.22 

.28 

.29 

24 

.16 

.25 

.29 

-23 

.34 

.26 

.18 

.10 

6.618 

H  [  NC 

4  I 

4  1 

224 

212 

1 52 

7c 

2S 

35 

29 

4E 

1  37 

75 

5' 

1 21 

g; 

62 

10' 

1 60 

10; 

5  1 

34 

52 

1  25 

101 

40 

78 

67 

83 

55 

2S52 

RAX 

7C 

7" 

62 

gi 

5£ 

72 

7£ 

72 

7( 

6^ 

7; 

74 

75 

59 

7: 

77 

80 

81 

7E 

7< 

8  1 

a; 

6 1 

8 1 

8: 

8* 

9C 

89 

8 1 

77 .  1 

h[N 

SC 

57 

^l 

3- 

35 

3c 

4  1 

5C 

5C 

5( 

5J 

4; 

3c 

SO 

4S 

41 

51 

54 

5' 

SC 

4' 

5; 

56 

59 

6; 

62 

6C 

56 

65 

54 

51  .8 

HESr   CENTRRL  04 

EXPERIMENI 

EVAP 

.15 

.14 

.24 

.23 

.49 

.18 

.12 

.10 

.04 

.26 

.24 

.18 

.21 

.21 

.32 

.31 

.30 

.19 

.23 

.29 

.24 

.19 

.16 

.17 

.18 

.30 

04 

6.128 

HI  NO 

40 

3E 

1  1  7 

105 

85 

45 

55 

2C 

30 

45 

1  5 

7[ 

55 

25 

65 

60 

30 

108 

222 

IOC 

2C 

3t 

5; 

1  1  2 

1 2C 

80 

45 

20 

95 

45 

1  960 

HAX 

62 

76 

63 

6C 

64 

70 

72 

74 

72 

55 

54 

76 

70 

79 

77 

80 

82 

82 

81 

80 

81 

9; 

9: 

8; 

73 

74  .4 

MIN 

3E 

51 

4S 

36 

36 

4  1 

44 

44 

56 

54 

55 

45 

44 

58 

4! 

47 

47 

S6 

57 

S3 

SO 

49 

55 

57 

58 

63 

67 

66 

66 

6 '. 

51-8 

.        .  . 

CENTRflL  OS 

niLEr 

EVAP 

.12 

.04 

.23 

.21 

.19 

.19 

.18 

.12 

• 

.10 

.12 

.24 

.16 

12 

24 

.48 

.58 

.20 

.17 

.09 

.16 

.26 

.  1  1 

.06 

4  .878 

HI  NO 

5 

IQ 

8S 

45 

19 

1  1 

5 

5 

■ 

18 

15 

20 

7 

9 

28 

1  4 

14 

30 

■ 

46 

■ 

■ 

53 

35 

18 

6 

6 

19 

12 

E 

548 

.       .  . 

SOUTH  CENTRAL  09 

TIPTON  EXP  STATION 

EVAP 

.08 

.03 

.  15 

.27 

.2C 

.24 

.  1  8 

.  19 

.  1  4 

.02 

.00 

.20 

.22 

.19 

.00 

.21 

.16 

.16 

.  38 

.28 

.  1  3 

.  1 8 

.23 

.29 

.21 

.23 

.  1 6 

.20 

.25 

.29 

S  .49 

W  I  NO 

52 

42 

I  37 

1 1 8 

62 

67 

26 

2S 

3g 

9C 

54 

66 

56 

52 

76 

74 

34 

66 

1  3? 

lOE 

2E 

31 

s< 

8E 

65 

4E 

2C 

3  ; 

6 1 

59 

1 872 

SOUTHEAST  09 

SRVRNNAH  HSO  AP 

EVAP 

.04 

.01 

.20 

.36 

.24 

.29 

.25 

.14 

.07 

.01 

.  1  1 

.18 

.29 

.26 

.23 

.29 

.19 

.27 

.26 

.25 

.23 

.26 

.31 

.20 

.25 

.27 

.34 

.33 

6.S7B 

HI  NO 

70 

37 

169 

76 

41 

49 

43 

28 

23 

62 

52 

56 

36 

98 

98 

72 

63 

110 

145 

74 

58 

58 

78 

78 

109 

69 

65 

92 

87 

52 

2168 

MAX 

61 

62 

70 

69 

73 

72 

77 

72 

71 

69 

73 

75 

76 

72 

75 

73 

83 

84 

83 

80 

76 

80 

77 

82 

86 

88 

86 

88 

88 

85 

77.1 

MIN 

52 

54 

60 

38 

39 

39 

42 

48 

52 

58 

58 

48 

43 

51 

S3 

45 

48 

52 

59 

56 

51 

48 

55 

59 

52 

54 

65 

67 

62 

62 

53.  1 
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STATION  INDEX 


Sim  ION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

^  W  w  INI  1 

a 

1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 
o 

cr 
> 

UJ 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

cr 

UJ 

SPECIAL 
cSEt  NOTES 

RBBEV ILLE 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8A 

C 

MRS.   MARY  E.  CAMPBELL 

flOFI  IRSV  ILLE 

004  1 

0  I 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

36 

710 

7A 

C 

JACK  W  BIRD 

flOEL   2  S 

0053 

08 

COOKE 

16 

31 

07 

83 

25 

240 

5P 

COOKE  CO.   FORESTRY  UNIT 

flILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

1  1 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HAYWOOD  E  .  BOYD 

RLBflNY   3  SE 

0140 

07 

D 

31 

32 

84 

08 

I  ou 

7fl 

7A 

H 

TnMMIF  RRHNTIFY 

flLLRTOONfi  OflM  2 

0181 

0  1 

BARTOW 

5 

34 

1  0 

84 

44 

975 

8fl 

8A 

8R 

C 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

fiLMfl  Fflfl  fiP 

021  1 

09 

BACON 

13 

31 

32 

82 

31 

198 

7P 

7P 

H 

FED.  RVIRTION  AGENCY 

ALPHflRETTfl  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7A 

7A 

H 

SCOTT  C.  CHAMBLEE 

flLPHRRETTfi  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

S 

34 

07 

84 

18 

110 

c 

TEDDY  R.   WALKER.  SR. 

flriERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

SP 

7A 

H 

BLANCHE  5.  RHYNE 

flMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

U.OF  GA.EXP.STA.  NRSY. 

APPLING  I  NW 

031  1 

06 

COLUMBIA 

1  4 

33 

33 

82 

20 

360 

8R 

8A 

H 

ROY  D.  TRNKERSLEY 

flSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY  J.  WILLIAMS 

ATHENS  WSO  RP 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RTK  INSON 

044  1 

09 

D  D  Q  M  T  ]   C  Y 
□  KHIN  1  L  t  T 

1  Q 
1  6 

31 

14 

81 

49 

1  u 

7A 

H  r%  V  1  IN    1  n  IN  IN  c  rr 

RTLRNTR  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7R 

CHARLIE  H  KEELING 

RTLRNTR  WSO  RP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

flUGUSTR  WSO  RP 

R 

0495 

06 

RICHMOND 

1  4 

33 

22 

81 

58 

148 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

8R1NBRIDGE 

0581 

07 

DECRTUR 

6 

30 

55 

84 

34 

120 

7P 

7R 

c 

H 

MRS.   MARY  E.  H.  MULLEN 

BRLL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  100 

7R 

MRS.   ESTELLE  GROGAN 

BERVERDRLE   1  E 

0746 

01 

MURRAY 

12 

34 

56 

84 

50 

740 

8fl 

J  MILBURN  WHERT 

BELLV  ILLE 

0787 

09 

EVANS 

1  1 

32 

09 

81 

58 

1  85 

c 

MRS  GRACE  F  HERRN 

BLfllRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8fl 

8R 

H 

GEORGIA  MTN.   EXP.   STA  . 

BLRKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7R 

H 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

P  Q  M  M  I  M 

r  H  IN  IN  1  IN 

1 

34 

52 

84 

19 

1  "7  K  n 

7P 

7P 

H 

P       R  rDRPllTH 

BOWMRN 

1  1  32 

03 

ELBERT 

14 

34 

1  2 

83 

02 

785 

7R 

DRRNETT  H.  BRRTON 

BROOKLET   1  W 

1  266 

06 

BULLOCH 

1  1 

32 

23 

81 

4  1 

190 

6P 

6P 

H 

W.   C.   CROMLEY  JR. 

BRUN5W  ICK 

1  340 

03 

GLYNN 

2 

31 

10 

81 

30 

13 

5P 

5P 

c 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAR  RP 

1  345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

20 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

BURTON  DRM 

14  13 

03 

RRBUN 

14 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

GEORGIA  POWER  CO. 

BUTLER 

1  425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

1  4 

625 

7fl 

THOMAS  F.  MATHEWS 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

01 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

555 

6P 

6P 

6P 

G 

NW  GA.   EXP.  STATION 

CRM  1  LLR 

1  500 

07 

MITCHELL 

6 

31 

1  4 

84 

1  3 

175 

6P 

7R 

H 

CHARLES  L  KELLEY 

CANTON 

1  585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

1  4 

84 

30 

870 

8R 

c 

JOHN  T.  HOLBROOK 

CRRNESVILLE  3  N 

1619 

03 

P  P  Q  M     1    I  M 
r  rx  H  IN  r\  L  1  IN 

1  A 

34 

26 

83 

14 

7R 

c 

MPC      IQMTrF    F       V/nVi  F 
nrXD    JnlNlLL    l.>  VUTLtO 

CRRROLLTON 

1640 

04 

CARROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CRRROLLTON 

CRRTERS 

1657 

01 

MURRAY 

12 

34 

36 

84 

42 

695 

8R 

RUFUS  P.  DONRLDSON 

CRRTERSV ILLE 

1665 

01 

BARTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RRDIO  STRTION  WKRW 

CRRTERSVILLE   3  SW 

1  670 

0  1 

BARTOW 

5 

34 

09 

84 

5  1 

700 

7A 

GRRNVEL  P.  TRTUM 

CflVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

2  1 

800 

c 

MRS.   GRRDY  OEMPSEY 

CEORRTOWN 

1  732 

0  1 

POLK 

4 

34 

0  1 

85 

1  5 

785 

6P 

8R 

H 

RRLPH  H.  AYERS 

CHATSWORTH 

1  856 

0  1 

MURRAY 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7R 

c 

MRS.   LOIS  J.  COLE 

CHICKAflRUGR  PRRK 

1  906 

0  1 

WALKER 

18 

34 

55 

85 

I  7 

760 

7fl 

TVR-566 

CISCO  7  ENE 

1  944 

0  1 

MURRAY 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHRRLIE  L.  SILVER 

CLRYTON   1  SSW 

1982 

03 

P  □  R  1  1  Kl 
n  H  D  U  IN 

1  A 
1  4 

34 

52 

83 

24 

1  n  Q  n 
1  OOU 

5P 

5P 

H 

LHKKULL  Let 

CLERMONT   3  WSW 

1  998 

02 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

1  346 

c 

MRS.   FRNNIE  M.   0  KELLEY 

CLEVELRNO 

2006 

02 

WHI  TE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

8R 

MISS  MRRY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2  153 

07 

MILLER 

6 

3  1 

1  0 

84 

46 

153 

8A 

8A 

H 

GEORGIR  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  RP 

R 

2  1  65 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

3  1 

84 

56 

385 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

COMMERCE  4  NNW 

2  1  80 

02 

JACKSON 

10 

34 

1  5 

83 

29 

750 

7A 

7A 

H 

JOE  NEISLER 

CONCORD 

2  1 98 

04 

PIKE 

6 

33 

06 

84 

26 

830 

8A 

GEORGE  D.  WHITING 

COOL IDGE 

2238 

07 

TH0MR5 

8 

3  1 

0  1 

83 

52 

250 

c 

C   W.   ELLINGTON.  JR. 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO.   POWER  COMM. 

CORNEL IR 

2283 

03 

HABERSHAM 

1  4 

34 

31 

83 

32 

1470 

6P 

7fl 

H 

MRS.  BOBBIE  C  FOSTER 

COV INGTON 

2318 

05 

M  P  u  T  n  M 
IN C  W  1  UlN 

33 

36 

83 

52 

6P 

8fl 

H 

JHLr\    L  •  LnHrnHN 

GUMMING  2  NNE 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

1  3 

84 

08 

1  300 

8R 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8R 

MRS.   RZLEE  B.  ORVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DRHLONEGR 

2475 

02 

LUMPKIN 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7R 

H 

MRS.   JOE  W.  WOOOWRRD 

ORHLONEGR  3  NNW 

2479 

02 

LUMPKIN 

12 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

JAMES  E.  FORTNER 

DRLLRS   7  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7A 

7R 

c 

H 

L  DOUGLAS  GRIFFITH 

DRL  TON 

2493 

01 

WHITEFIELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8fl 

8R 

H 

MRS  HNNfi  G  ANDREWS 

DRNV ILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

EARL   T.  SMITH 

DRWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7R 

GEORGE  H.  CHRRTIER 

ORWSONV  ILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1  370 

7R 

c 

MRS  .    THELMR  F  .  COX 

DOCTORTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7R 

R.   C  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS.   SRRR  L.  HILL 

DONRLSONV ILLE    1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

1  35 

8R 

ROBERT  P.  RRMSTRONG 

OQUOLRS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

1  3 

31 

30 

82 

49 

212 

7R 

7R 

H 

JOHNNY   S  PHILLIPS 
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STATION  INDEX 


GEORGIR 
APRIL 


1975 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

cr 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

08SERVRT ION 
TIME  RNO 
TABLES 

Q_ 
H 

*~ 

PRECIP. 

Q_ 
CZ 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

DOUGLPSVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8fi 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  1 

32 

35 

81 

•;3 

103 

8fl 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

3D 

82 

54 

215 

8A 

8R 

H 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

33 

82 

54 

204 

C 

P  Q  C  T  M  Q  M      1  LI 

2986 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

8A 

8A 

H 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

3  1 

34 

84 

44 

305 

C 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

70 

ELL IJflY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

41 

84 

29 

1300 

7R 

EMBRY 

3147 

01 

PAULDING 

17 

33 

52 

84 

59 

1200 

8R 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

IDA 

IDA 

lOfl 

GH 

FfllRMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

FPRGO 

3312 

08 

CL INCH 

16 

30 

4  1 

82 

34 

1  15 

C 

FITZGERALD 

3386 

08 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

83 

15 

371 

5P 

5P 

H 

FLEM ING 

3409 

09 

LIBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

rULAOlUlN     J  On 

3460 

09 

i_i  n  D  1  TOM 

LHHKL  i  UN 

1 5 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

C 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

1  20 

5P 

5P 

H 

FORSYTH   1  S 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

01 

83 

57 

650 

6P 

6P 

H 

FORT  GfllNES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

FORT  STEWART 

3538 

09 

L IBERTY 

1  1 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

83 

52 

490 

5P 

H 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

1  6 

85 

05 

790 

8A 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1  1  70 

7fl 

7A 

H 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1  1 

33 

14 

82 

36 

540 

7A 

GLENNV  ILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

55 

81 

55 

1  70 

6P 

6P 

H 

r.nriFPF y   ^  mf 

3792 

05 

M  n  D  o  n  M 

1  0 

33 

28 

83 

27 

570 

7R 

GREENVILLE  2  NNW 

39 1  5 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

HAMILTON   4  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

650 

7R 

c 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

1  4 

84 

34 

840 

c 

HARTWELL 

4133 

03 

HART 

14 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

HAWKINSVILLE 

4170 

05 

PULRSK  I 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

8fi 

8R 

GH 

HflZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

c 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHI  TE 

3 

34 

42 

83 

43 

1  445 

6P 

6P 

H 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

08 

CL  INCH 

16 

31 

02 

82 

48 

1  87 

6P 

6P 

GH 

IRWINTON  4  HNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

I  4 

5  I  5 

5P 

5P 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

C 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

6P 

8R 

H 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

c 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

81 

53 

1  00 

c 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

8  1 

53 

1  00 

5P 

5P 

H 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

I  5 

1310 

c 

J0NES80R0 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

3  1 

84 

2  1 

930 

8R 

JUL  lETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7R 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

85 

22 

850 

7fl 

K INGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

1  4 

84 

56 

730 

7R 

ID   F AYF  T  TF 

494  1 

01 

LI  Q  1    k  F  D 

4 

34 

42 

85 

1" 

820 

8A 

8R 

C  H 

LA  GRANGE 

4  94  9 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

5P 

7fi 

C  H 

LEXINGTON   1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

1  4 

33 

53 

83 

08 

760 

8R 

L  INCOLNTON 

5204 

03 

L INCOLN 

1  4 

33 

47 

82 

28 

5  1  0 

8R 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4  P 

-  H 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

3  1 

55 

82 

4  1 

1  20 

7R 

7R 

H 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

MACON  WSO  RP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

M  I  0 

M  I  D 

H  J 

MARSHALLV  ILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

1 86 

5P 

5P 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

7fl 

ME  T  T  E  R 

581  1 

06 

LHNULtK 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

50 

82 

14 

180 

8R 

MIDVILLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

5P 

GH 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7R 

H 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

MILLHAVEN-WAOE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

56 

81 

30 

100 

8A 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8R 

MONTICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

4  1 

655 

7fl 

7R 

H 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7R 

nUULIKlt    i  tbt 

6087 

08 

COLQU  1  TT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7fl 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

NASHVILLE   5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

1  3 

238 

5P 

5P 

H 

OBSERVER 


LEONR  B.  THOMPSON 
WRRREN  W.  WYRNT 
WILIFORD  P.  NALLEY 
CITY  OF  DUBLIN 
GA.   FORESTRY  COMM. 
JESSE  L.  NEWTON 
A .   D .   MC  CLA  I  N 
RLFORD  G.  DOVER 
MISS  JRNET  RLLGOOD 
U.   OF  GR .   EXP.  STATION 

MRS  ONEDA  F  .   V  INCENT 
ST .   REGI S  PAPER  CO . 
CITY  FIRE  DEPT  . 
MRS  MILDRED  C  SECKINGER 
LOTT  W.  TURNER 
OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 
CITY  OF  FORSYTH 
MRS.   MAYME  R.  HAYES 
POST  ENGINEERS 
MRS  JEANER  M  DAVIS 

ROBERT  L  WILSON 
WILLIAM  R.  SELLERS 
MRS.   SUSRN  G.  BRRDDY 
DON  P.  COBB 
ROBERT  H.  BROWN 
MERIWETHER  CO  WORK  CRMP 
BLUE  SPRINGS  FARM 
MRS.   RUTH  T.  GABLE 
RALPH  D.  SCOTT 
MRS.   CLIFFORD  MCLENDON 

K.   BYRON  SANDERS 
COMER  L.  VRNDIVER 
UNION  BRG-CRMP  CORP. 
GEORGIA  FORESTRY  COMM. 
GR.   POWER  COMPRNY 
HOWRRD  L .  DILBECK 
RMICRLOLA  EL  MSHP  CORP 
CITY  OF  JESUP 
8RUNS.   PULP  &  PAPER  CO. 
MRS.   LAVERN  C.  KINCRID 

CICERO  W.  SWINT 

MRS  DOROTHY    I  MERCER 

TVR-722 

MRS.   ELIZABETH  D.  BROWN 
CHARLES  M.  LOWRY 
RAY   J.  RELIHAN 
JOSEPH  A.  CAREY 
JAMES  C  BLRCKWELL 
GLRSCOCK- JEFF  UNIT  GFC 
MRS  JERN  S  WEBB 

PERRY   T.  USHER 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MRS  FLORENCE   Y  SAILERS 

CITY  OF  METTER 

SPENCER  A.  JONES 

SE  GA.   BRANCH  EXP.  STA. 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

KERMIT  J.  CHANCE 

MILTON  R.  REDDICK 

CITY  FIRE  DEPT 
GEORGE  FOWLER 
POSTMASTER 

CALHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 
CLARENCE  W.  CHENEY 
RADIO  STATION  WMTM 
GRRLRND  L  .   GILL  IS 
GEORGIR  FORESTRY  COMM. 
GR.   FORESTRY  COMM. 
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COUNTY 

DRniNRGE  1 
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c 

z 
c 

ELEVPTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

0- 
>■ 

SPECIAL 
(StE  NOTES  1 

NEW[NGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MORY  A.  POLK 

NEWNflN 

6335 

04 

COWE  T A 

3 

33 

22 

84 

■;9 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES  0.   HARDIN.  JR. 

NORCROSS  3  NH 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

1  6 

940 

7A 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

PATTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

I  3 

3  1 

23 

82 

08 

1  05 

8A 

GO.   FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

5879 

08 

ATKINSON 

1  3 

31 

18 

82 

51 

205 

c 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GP  EXP  STfl 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8A 

8A 

GH 

SW  GA  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMfiN  2  NW 

7275 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

35 

1  85 

8A 

8R 

H 

WILL  I  AM  0  LEY 

RESPCO 

7430 

0  1 

GORDON 

12 

34 

34 

84 

57 

650 

8R 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

R I NGGOL □ 

7489 

0  1 

CATOOSA 

18 

34 

55 

85 

07 

820 

8A 

TVA-72  1 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

09 

620 

6P 

8A 

H 

JOHN  W  MADDOX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34 

10 

85 

1  6 

700 

c 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  flP  R 

7610 

01 

FLOYD  , 

1  2 

34 

21 

85 

1  0 

637 

MID 

MIO 

C 

HJ 

NATL  WEOTHER  SERVICE 

SfiNOERSV I LLE 

7777 

05 

WASH  I NGTON 

1  1 

32 

58 

82 

49 

435 

BP 

6P 

H 

RODIO  STOTIDN  WSNT 

SHPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

24 

81 

1  7 

10 

5P 

5P 

H 

U.   GO.   MARINE  BIO.  LAB. 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

81 

16 

22 

4P 

4P 

H 

USDA  PLANT    INTROOUCT  ST 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

2 

32 

08 

8  1 

1  2 

46 

MIO 

MID 

6P 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

80 

5  1 

1  0 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  SAVANNOH  BEACH 

S  ILOAM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7A 

H 

MRS.   MABEL  C.  CRUMPTON 

SPARTA  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

1  1 

33 

19 

83 

0  1 

830 

8A 

C 

MR.   HOWARD  R.  GARRETT 

ST ILLMORE 

8351 

06 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82 

1  3 

255 

70 

JESSE  W.  ROUTON 

SUMMERVILLE    1  SSW 

8436 

01 

CHAT  TOOGA 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

70 

EVAN  D-  BOWMAN 

SUNNYS I DE 

8460 

04 

SPALD  I  NG 

9 

33 

20 

84 

1  7 

930 

6P 

80 

H 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

fiPPL I NC 

1 

31 

44 

82 

1  4 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CAMP  POPER 

SWA  INSBORO 

8496 

06 

EMANUEL 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RODIO  STATION  WJOT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FANN  IN 

7 

34 

58 

84 

1  3 

I  800 

C 

TVO- 1 29 

SYL  V AN  I  A 

8517 

06 

SCREVEN 

14 

32 

45 

8  1 

39 

254 

C 

LLOYD  H.  BOZEMORE 

TALBOTTON   I  NE 

8535 

04 

TALBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

710 

6P 

80 

H 

LOWRENCE  R  MINOR 

TRYLORSV I LLE 

8600 

01 

BARTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

710 

7A 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

1  4 

800 

C 

CECIL  HARRIS 

THOMASTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

1  9 

665 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMASVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

3D 

48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31 

29 

83 

32 

371 

8A 

80 

80 

GH 

GA  .CSTL  .PLA I N  EXP.  STA. 

TOCCOA 

8740 

03 

STEPHENS 

1  4 

34 

35 

83 

1  9 

1019 

6P 

70 

H 

HENRY  0.  MCDONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

C 

TVA-154 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UN  IV  OF  GA  COL  OF  AGRI 

VALDOSTA  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

16 

3D 

51 

83 

1  4 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJEM 

VALDOSTA   4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

RODIO  STATION  WGAF 

WALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

19 

84 

33 

1110 

70 

DOYLE  B.  SMITH 

WARRENTON 

9141 

06 

WARREN 

1  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7A 

7A 

H 

HENRY  C.   WHEELER.  JR. 

WASH  1 NOTON 

9157 

03 

WILKES 

1  4 

33 

44 

82 

44 

630 

7A 

70 

H 

WILLIAM   T.  THORNTON 

WATK I NSV I LLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

26 

750 

c 

AGR  .   RESEARCH  SVC . 

WflYCROSS  4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

1  3 

31 

15 

82 

19 

145 

7A 

7A 

H 

ERNEST  L.  SWEOT 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33 

07 

81 

59 

270 

6A 

6A 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

1  1 

575 

8A 

8A 

H 

COM  B.   LONIER.  JR. 

WINDER   1  SSE 

9466 

02 

BARROW 

ID 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7A 

c 

H 

CECIL  H.  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

8A 

OLLEN  C  LONGING 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

BA 

WILLIOM  G  BOOTH 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  tlie  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Pi-ecipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

"SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

 '   feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tho-mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph,  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE;  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table ,  and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OCEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     le-SUWANNFE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  Natio 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
US COMM-NOAA- ASHEVILLE,   N.C.  6/5/75-940 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  oeorcib 
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DRILY  PRECIPITflTION 


MAY  1975 


STflT ION 


NORTXkCST  I 

ADAinsviLLE 
ALLATOOnn  DAM  2 
BEAvcaOALE    I  C 
CALHQUN  exP  STATION 
CAQTERS 

CAfiTEBSVILLE 
CARTCBSVILLE  3  SU 
CEOARTOIM 
CHATSMIRTH 
CHICKArWUGA  PARK 

CURRYVILLE  3  U 

DALLAS  7  NE 

OALTON 

Er«RT 

FAIRMOUMT 

KenSinCTON 
KING5T9M 
LA  FAYETTE 
RESflCA 
RIHGCOLO 
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ROfC  use  AP 
SUr»CRviLLE    1  SSw 
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ATLANTA  eOLTON 
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MARSHALL VILLE 
MONTEZUMA 
NEMIAN 
SUNNYSIOE 

TAL60TT0N   1  NE 
THOMAS TON  2  S 
tCST  POINT 
UOODBURY 


CENTRAL 

AILET 
COVIfWJTOh 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN    1  M 

FORSYTH  1  5 
FORT  vALLET 
GODFREY  3  NE 
HAkillNSVILLE 
[flUINTON  4  l«1H 


:XP  STi 


2  E 


JUL lETTC 
MACON  WSO  AP 
MILLEDGEVILLE 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON  3  I 

SANDERSVILLE 
SILOAM 
SPARTA  3  NU 


4.65 
4.96 

e.23 


DAY  OF  MONTH 


1    2    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


.34  1.59 
.41      .05  1.12 

.04    1 . 17 


.12     .06  1.04 


2.09 
.  15 

1  .20 


1  .26 
.  10 
1  .02 


1 .65  1 .06 


.20  1.20  .30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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DRILY  PRECIPI Tni ION 


STflT ION 


DAY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


EAST  CEMTBftu 

APPLINQ    1  nu 
AUGUSTA  klSD  AP 
fiaoQKLCT  1  M 

oovta 

LOUISVILLC  3  S 

fCTTEB 

MIOVRLt 

MIOVILLE  CXfi  STft 
fllLLttt  4  fi 

niLLHAVCH-WADC  2 
NEUINCTQN  3  nC 
4TILLM0BC 

suAiNseoRa 

UMWENTON 

unrrtEMORO  2  nc 


ALBANY  1  SC 
AtCfllCuS  4  ENC 
BAfhOaiOGC 
BLAKEL Y 
CAMILLA 

COLQUITT  a  E 

CUTHftEQT 

OAUSON 

DOHAl&anviiLC   1  S 
rOftT  GAINCS 

LU«>«.IM  3  SE 

rORGAN  I  M 

nORGAn  «  hu 

PLAINS   SW  GA  EXP  STi 

PRESTON 

TMOMRSVULE    4  SC 


SOUTW  CENTRAL 

ABBEVILLE 
ADCL  2  S 
ASHBURN  3  ENE 
COROCLE 
OOUOLAS  2  ESE 

FITZGERALD 
HOrCRviLLE  3  UiU 
LUf«EH  CITY 
rQULTRIE  3  ESE 
NASHVILLE  9  SSE 

OUITHAN    2  NU 
TIFTQN  EXP  STATIOl 
vALOOSTA  3  E 


SOUTHEAST  09 

ALnA  FAA  AP 
ATMHSOM 
BflUNSUICK 
BRUNSuICK  FAA  AP 
OOCTBRTOM*   1  WSM 

FLEMING 
F8LX5T0N    3  SW 
FOLKSTON  S  SW 
FORT  STEMART 
GLENNVILLE 

JESUP  8  S 

PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  LtSDA  PL  GRDN 

SAVANNAM  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  k«tu 
UAVCROSS  4  N£ 


6.  10 
9.0 
9.39 
4.73 
9.64 

9.  OR 

9.00 

6.04 

T.84 
9.00 
4.36 
3.  06 


26     .01  .02 


.19     .12  .06 


.31  1 
.19  1 


1.92 
.S3 
.00  .03 

.21 

.93     .00  .04 


2.37 
2.9 


.70     .20  1.00 
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DRILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 

(Z 

(r 
tr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■        ■  ■ 

NORTHWEST 

01 

BLLSTOOHn  OflM  2 

MBX 

82 

75 

82 

76 

76 

82 

73 

68 

82 

81 

82 

81 

79 

77 

74 

77 

75 

79 

84 

85 

91 

88 

90 

90 

91 

83 

B4 

85 

75 

87 

81 

■  1 

MIN 

6 1 

59 

59 

49 

48 

53 

60 

62 

62 

58 

55 

56 

53 

59 

63 

61 

62 

56 

57 

59 

62 

64 

65 

65 

64 

60 

63 

65 

66 

6 1 

59 

.6 

CHLHOUN  EXP  smnoN 

MBX 

81 

82 

79 

78 

77 

81 

77 

73 

80 

81 

82 

83 

80 

79 

76 

79 

74 

81 

84 

86 

88 

90 

91 

91 

92 

91 

85 

85 

77 

85 

83 

82 

.3 

MIN 

60 

60 

SB 

59 

46 

45 

61 

57 

62 

59 

SS 

54 

57 

50 

6S 

61 

60 

62 

54 

57 

6  1 

64 

64 

64 

64 

63 

60 

61 

65 

65 

59 

.3 

CHRTERSVILLE 

MBX 

82 

84 

80 

74 

74 

81 

79 

74 

80 

79 

BO 

82 

81 

78 

76 

77 

72 

80 

81 

86 

87 

88 

89 

89 

90 

90 

81 

82 

74 

86 

as 

81 

.3 

MIN 

63 

57 

59 

60 

46 

46 

63 

6 1 

63 

63 

59 

54 

57 

60 

66 

63 

63 

63 

53 

55 

60 

61 

61 

64 

62 

62 

59 

61 

66 

60 

.  1 

CEDRRTOHN 

MBX 

81 

82 

78 

78 

75 

81 

78 

71 

BO 

B2 

81 

84 

82 

82 

76 

77 

79 

80 

84 

86 

85 

89 

89 

91 

92 

88 

83 

82 

78 

86 

87 

82 

.2 

MIN 

S? 

57 

59 

59 

47 

46 

61 

59 

SB 

60 

55 

54 

S3 

52 

56 

61 

63 

60 

54 

56 

61 

61 

62 

61 

63 

62 

61 

60 

58 

.5 

OHLLBS  1  NE 

MBX 

81 

75 

82 

69 

76 

74 

80 

74 

66 

79 

79 

80 

81 

80 

78 

74 

76 

76 

79 

83 

86 

87 

88 

88 

90 

91 

82 

84 

87 

75 

84 

80 

.1 

MIN 

61 

57 

57 

58 

46 

47 

52 

57 

60 

6 1 

54 

54 

56 

52 

60 

61 

61 

60 

55 

55 

59 

62 

63 

62 

63 

62 

59 

60 

58 

.4 

OHLTON 

MBX 

83 

81 

80 

76 

77 

78 

80 

75 

74 

79 

81 

82 

83 

78 

80 

74 

78 

72 

80 

85 

85 

87 

89 

89 

90 

93 

93 

91 

65 

77 

85 

81 

.9 

MIN 

60 

58 

58 

58 

46 

46 

49 

58 

61 

58 

56 

57 

58 

50 

SI 

63 

62 

62 

55 

58 
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62 

64 

64 

64 

65 

67 

60 

58 

.7 

LH  FBYETTE 

MBX 

86 

85 

81 

70 

79 

79 

80 

77 

77 

80 

82 

82 

83 

79 

BO 

76 

80 

73 

82 

BS 

86 

88 

89 

90 

91 

92 

88 

69 

8C 

76 

84 

82 

.  4 

M  I N 

59 

55 

55 

S7 

43 

44 

SO 

SB 

58 

55 

53 

55 

55 

47 

49 

63 

60 

62 

52 

SS 

59 

62 

61 

60 

62 

63 

60 

60 

57 

.0 

ROUE 

MBX 

79 

83 

75 

75 

77 

Bl 

74 

72 

80 

81 

81 

82 

82 

BO 

77 

78 

78 

80 

85 

87 

66 

89 

90 

92 

92 

B9 

82 

87 

79 

83 

80 

81 

■  8 

MIN 

54 

52 

S3 

59 

42 

42 

57 

54 

56 

56 

50 

49 

51 

46 

60 

57 

56 

57 

49 

55 

56 

56 

58 

56 

59 

54 

54 

54 

64 

61 

59 

54 

.4 

ROrE  HSO  BP 

MBX 

82 

84 

72 

78 

78 

Bl 

75 

70 

80 

84 

82 

83 

BO 

79 

78 

78 

76 

83 

87 

86 

87 

90 

92 

92 

93 

89 

86 

87 

78 

86 

78 

82 

.4 

M I N 

59 

59 

60 

SS 

46 

46 

62 

SB 

62 

61 

SS 

54 

56 

51 

66 

61 

64 

62 

54 

57 

62 

64 

63 

64 

66 

66 

59 

SB 

6S 

66 

66 

59 

.6 

NORTH  CENTRBL 

02 

flLPHBRETTB  6  SSH 

MBX 

80 

71 

80 

69 

75 

74 

80 

72 

69 

79 

78 

79 

78 

80 

77 

73 

79 

70 

77 

81 

84 

87 

87 

86 

88 

90 

84 

83 

86 

78 

84 

79 

.3 

MIN 

SB 

60 

58 

58 

46 

45 

45 

57 

60 

6 1 

55 

55 

55 

52 

59 

61 

59 

61 

56 

54 

54 

57 

61 

62 

62 

62 

59 

59 

60 

62 

67 

57 

.4 

BTHENS  HSO  BP 

MAX 

72 

83 

68 

78 

74 

80 

74 

71 

79 

78 

79 

80 

81 

78 

76 

80 

74 

81 

83 

85 

86 

BB 

89 

90 

90 

87 

87 

86 

80 

82 

81 

80 

■  6 

MIN 

62 

6 1 

63 

59 

5 1 

52 

64 

61 

63 

6 1 

57 

59 

60 

60 

65 

63 

62 

65 

62 

61 

63 

68 

68 

68 

67 

66 

62 

67 

66 

70 

70 

62 

■  8 

BTLBNTB  HSO  BP 

MBX 

73 

Bl 

70 

77 

74 

80 

75 

68 

80 

79 

80 

Bl 

Bl 

79 

75 

77 

75 

79 

63 

B5 

85 

87 

87 

88 

90 

BO 

BS 

BS 

75 

86 

81 

80 

■  0 

M  I N 

63 

63 

60 

56 

51 

51 

63 

62 

62 

60 

57 

59 

59 

61 

64 

62 

62 

60 

58 

60 

64 

66 

67 

68 

69 

64 

62 

64 

65 

68 

68 

61 

.9 

BLBIRSVILLE  EXP  STB 

MBX 

77 

75 

77 

64 

71 

75 

79 

69 

70 

78 

77 

77 

76 

75 

75 

68 

77 

70 

76 

81 

85 

86 

85 

BS 

88 

B7 

B2 

Bl 

BO 

75 

80 

77 

■  5 

M  I N 

55 

55 

51 

55 

39 

40 

45 

S3 

57 

56 

47 

5 1 

53 

44 

59 

58 

57 

58 

52 

48 

54 

57 

56 

56 

54 

54 

55 

54 

57 

60 

63 

S3 

.3 

BLUE  RIOGE 

MBX 

75 

80 

71 

7S 

77 

73 

71 

72 

78 

78 

76 

78 

78 

78 

72 

78 

78 

78 

84 

83 

84 

85 

88 

87 

87 

80 

82 

81 

74 

78 

84 

78 

■  8 

M I N 

5B 

55 

52 

S8 

40 

43 

42 

SS 

60 

55 

54 

52 

54 

58 

62 

55 

62 

56 

52 

50 

52 

56 

58 

60 

SO 

55 

60 

55 

60 

60 

65 

55 

.0 

COMMERCE  4  NNH 

MBX 

81 

69 

63 

67 

78 

75 

80 

76 

71 

76 

80 

80 

80 

83 

77 

75 

79 

73 

82 

86 

87 

89 

90 

91 

92 

93 

90 

87 

B6 

84 

86 

81 

.5 

MIN 

47 

55 

46 

47 

47 

49 

46 

52 

51 

S 1 

57 

57 

59 

56 

59 

59 

59 

62 

64 

64 

62 

63 

59 

50 

63 

54 

69 

62 

56 

.8 

DBHLONEGB 

MBX 

85 

73 

Bl 

65 

75 

75 

81 

71 

69 

76 

79 

78 

79 

80 

75 

69 

78 

70 

81 

83 

85 

87 

89 

88 

89 

88 

86 

62 

83 

76 

83 

79 

.3 

MIN 

55 

61 

57 

58 

49 

47 

46 

58 

56 

60 

53 

54 

54 

S3 

55 

62 

55 

6 1 

58 

56 

56 

59 

62 

62 

62 

60 

58 

58 

59 

62 

65 

57 

.2 

GAINESVILLE 

MBX 

80 

70 

7B 

77 

76 

78 

76 

78 

74 

71 

75 

72 

78 

80 

83 

83 

85 

86 

86 

86 

83 

80 

81 

76 

81 

7B 

.9 

M I N 

61 

61 

58 

62 

SS 

58 

56 

54 

60 

60 

60 

6 1 

SB 

56 

60 

63 

63 

64 

64 

63 

60 

62 

63 

65 

67 

60 
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MBX 

77 

81 

77 

76 

75 
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80 
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83 
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59 
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58 

59 

60 

59 

55 

59 
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61 

62 

62 

62 

56 

56 

62 

62 

64 

57 
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FM 

MBX 

Bl 

82 

82 

77 

76 

81 

80 
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68 

61 
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47 
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61 
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60 
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58 

56 

60 

64 

64 
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69 

64 

58 

63 

62 

66 

68 

60 
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03 
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MBX 

74 

78 

76 
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69 
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79 

76 
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87 
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79 

79 
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56 

56 

SS 

55 

40 

44 
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55 

59 
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56 

51 

45 

59 

57 

56 

60 

53 

53 

55 

61 

59 

56 

57 

58 

54 

57 

62 

60 

61 

55 
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MBX 

72 

81 

76 

76 

73 

78 

73 

70 

76 

77 

77 

78 

81 

77 

71 

79 

70 

82 

83 

85 

87 

88 

89 

91 

89 

87 

Bl 

83 

78 

83 

80 

79 

.7 

M  I  N 

59 

56 

57 

56 

44 

44 

59 

55 

56 

54 

49 

54 

54 

55 

61 

58 

58 

6 1 

SS 

53 

57 

63 

60 

6 1 

59 

6 1 

57 

62 

61 

63 

56 

.8 
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79 

83 

Bl 

78 

78 
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81 
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83 

83 

80 

79 
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85 
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MIN 

62 

57 

6 1 

59 

44 

45 

SB 

58 

62 

59 

52 

54 

58 

53 

64 

58 

60 

63 

63 

55 

57 

60 

60 

62 

59 

62 

58 

62 

64 

66 

65 

SB 

.7 
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75 

82 

BO 

80 

77 

84 

80 

78 

75 

82 

80 

82 

83 

62 

78 

79 

80 

80 

84 

90 

90 

93 

94 

92 

93 

92 

88 

87 

85 

82 

80 

83 

.5 

M I N 

62 

58 

60 

60 

52 

53 

63 

59 

62 

60 

60 

59 

59 

60 

65 

62 

62 

65 

62 

62 

64 

67 

68 

66 

68 

67 

63 

65 

66 

68 

65 

62 

.3 

TOCCOB 

MAX 

77 

87 

80 

79 

77 

83 

Bl 

72 

79 

80 

78 

79 

84 

81 

73 

81 

76 

81 

88 

89 

90 

91 

92 

92 

91 

90 

85 

86 

80 

83 

82 

.8 

MIN 

61 

60 

60 

51 

49 

49 

64 

60 

61 

60 

52 

58 

SB 

S3 

62 

61 

61 

62 

61 

60 

64 

68 

67 

66 

61 

66 

60 

60 

64 

66 

60 

.2 

HBSHINGTON 

MBX 

83 

73 

82 

67 

79 

74 

81 

74 

72 

78 

80 

80 

83 

83 

80 

86 

77 

80 

82 

BS 

87 

89 

91 

91 

92 

91 

94 

88 

88 

83 

85 

82 

.  5 

■          ■  ■ 

MIN 

63 

59 

62 

61 

S3 

SO 

49 

60 

60 

60 

54 

54 

59 

58 

57 

62 

62 

60 

62 
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6 1 
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65 

67 

60 

.7 
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04 
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85 

66 

82 

84 

80 

82 

.0 
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81 
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84 
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86 

82 
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90 

91 

84 

87 

BS 

83 
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MIN 

67 

63 

64 

62 

S7 

54 

63 

61 

67 
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59 

63 

61 

66 

69 

63 

66 

64 

60 

61 

65 

65 

66 

68 

69 

69 

65 

66 

69 

70 

70 

64 

.5 

EXPERIMENT 

MBX 

Bl 

78 

89 

72 

79 

79 

82 

76 
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81 

80 

81 

83 

83 

81 

77 

77 

79 

79 

84 

86 
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89 

89 

90 
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BB 

86 

88 

Bl 

85 

82 

■  2 

MIN 

64 

57 

65 

60 
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50 

54 

61 

60 

60 

SB 

62 

59 

59 

64 

63 

62 

68 

57 

60 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

62 

67 

67 

68 

67 

61 

.9 

GREENVILLE  2  NNH 

MBX 

MIN 
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24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

<r 

Ln  DRRNGE 

nRx 
niN 

eo 

63 

83 
61 

82 
61 

79 
60 

78 
48 

81 

52 

76 
62 

75 
S9 

82 
63 

82 
64 

84 

55 

87 
57 

88 
56 

84 

57 

84 

65 

80 
63 

81 
63 

80 
61 

85 
53 

87 
55 

87 
65 

92 
67 

94 

65 

95 
61 

93 
61 

82 
65 

B3 

60 

79 
61 

76 
6S 

78 
66 

83 
68 

83. 2 
60.7 

(tBRSHBLLVlLLE 

NRX 
niN 

82 
64 

83 
62 

61 
66 

62 
62 

6 1 
64 

83 
52 

8 1 
62 

74 

62 

83 
64 

8 1 
61 

94 

60 

83 
62 

86 
60 

85 
63 

60 
66 

82 
62 

82 
62 

84 
64 

87 
61 

90 
63 

90 
63 

90 
66 

93 
67 

95 
67 

96 
68 

93 
68 

93 
65 

91 
64 

B9 
66 

B7 
67 

BS.7 
63.4 

NEMNRN 

HBX 
NIN 

8 1 
63 

84 

68 

80 
62 

79 
60 

79 
50 

8 1 
50 

80 
62 

74 

S3 

82 
61 

82 
62 

64 

56 

86 

57 

85 

57 

8 1 
59 

77 
63 

76 
59 

80 
60 

80 
58 

85 
54 

87 
59 

90 
62 

91 
62 

9 1 
64 

93 
64 

95 
65 

9 1 
61 

87 
61 

86 
62 

62 
63 

86 

6S 

84 

66 

B3.8 
59.9 

SUNNTSlOE 

BRX 
niN 

74 

83 

71 

78 

76 

81 

76 

73 

91 

80 

81 

84 

84 

80 

76 

78 

78 

80 

86 

87 

87 

89 

90 

90 

93 

85 

B8 

65 

80 

86 

82 

82.3 

TBLBOTTON  1  NE 

nRx 

84 

61 

83 
60 

81 
61 

81 
59 

81 
62 

84 

50 

74 

65 

74 

58 

83 
65 

82 
65 

85 
55 

87 
56 

86 
56 

83 
59 

80 
66 

79 
60 

81 
64 

80 
6j 

86 
59 

85 
58 

86 
58 

92 
59 

93 
62 

93 
62 

94 

63 

92 
68 

89 
64 

87 
61 

81 
64 

88 

67 

85 

61 

84.6 

TMOnBSTON  2  S 

nAx 
niN 

80 
61 

BS 
63 

BO 
62 

78 
60 

76 
51 

82 
48 

76 
60 

71 
58 

84 
64 

80 
63 

83 
57 

83 
57 

86 
56 

85 
59 

76 
64 

79 
58 

79 
61 

84 

60 

86 

56 

91 
57 

B7 
60 

90 
61 

92 
63 

90 
66 

92 
64 

88 

65 

91 
60 

88 

61 

80 
64 

86 
65 

85 
67 

83.7 
60.4 

HESr  POINI 

■          ■  ■ 

nAx 

MIN 

8 1 
64 

65 
60 

60 
60 

60 
63 

80 
SO 

80 
58 

80 
50 

70 
60 

76 
61 

86 
SB 

83 
57 

80 
60 

82 
60 

85 
58 

65 
60 

84 

63 

76 
6S 

83 
60 

85 
55 

88 

59 

90 
60 

90 
60 

90 
62 

92 
64 

88 
65 

95 
65 

85 
62 

69 
65 

90 
65 

70 
65 

90 
65 

83. B 
60.9 

CENTRBL 

05 

HILET 

nAx 
niN 

83 

67 

63 
64 

81 
64 

8 1 
63 

80 
54 

85 
53 

82 
65 

79 
62 

82 
66 

64 

84 

60 

85 
58 

86 
61 

87 
63 

83 
68 

85 
66 

79 

85 
66 

90 
63 

9 1 
66 

93 
69 

94 

68 

96 

98 
69 

96 
65 

91 
66 

88 

70 

87 
70 

87 
68 

86. 5 
64.4 

COVINGTON 

MAX 
HIN 

74 
64 

85 
61 

77 
61 

78 
59 

77 
50 

84 
49 

78 
61 

69 
60 

8 1 
62 

80 
61 

82 
56 

84 

58 

84 

58 

8 1 
58 

76 
65 

82 
60 

75 
61 

80 
63 

85 
59 

89 
59 

89 
62 

92 
65 

90 
66 

92 
65 

92 
65 

88 

67 

89 
62 

90 
67 

84 
64 

86 
68 

66 

70 

83.3 
61  .5 

DUBLIN  3  S 

riAx 

MIN 

87 
58 

84 

61 

87 
62 

76 
60 

80 
50 

79 
48 

86 
SO 

80 
59 

76 
61 

80 
62 

83 
60 

65 

55 

86 
56 

88 
58 

89 
62 

84 

63 

85 
64 

85 
63 

85 
61 

90 
60 

92 
61 

91 
61 

95 
63 

94 
64 

95 
65 

97 
66 

95 
60 

90 
62 

92 
64 

89 
61 

86 

62 

86.9 
60.1 

EBSTHBN  1  H 

MAX 

niN 

84 
64 

64 

63 

85 
56 

83 
53 

85 
55 

78 
51 

83 
56 

79 
61 

78 
64 

62 
65 

79 
60 

84 

61 

80 
62 

85 
65 

85 
63 

80 
65 

83 

65 

82 
60 

83 
63 

87 
61 

90 
64 

9 1 
67 

92 
69 

93 
70 

94 

69 

95 
67 

95 
64 

90 
63 

9 1 
67 

87 
69 

86 
69 

85.6 
62-9 

FORSYTH  1  S 

MAX 
MIN 

82 
63 

84 

63 

84 

63 

87 
65 

85 

83 
47 

78 
60 

75 
59 

81 
64 

82 

60 

85 
63 

84 

58 

85 
59 

85 
60 

88 

59 

80 
58 

8 1 
59 

80 
61 

87 
61 

88 

60 

88 

59 

91 
66 

9 1 
64 

92 
72 

93 
64 

92 
68 

89 
61 

88 
64 

87 
64 

86 
69 

86 
69 

as.  4 

62.1 

HBHKINSV ILLE 

MAX 
MIN 

66 

61 

85 
61 

68 

62 

82 
62 

84 

52 

80 
49 

85 
52 

80 
60 

76 
61 

87 
64 

87 
61 

86 
59 

84 

59 

87 
60 

88 
64 

80 
65 

85 
63 

83 
63 

85 
59 

89 
59 

9 1 
61 

92 
54 

95 
64 

95 
65 

9 1 
65 

97 
66 

95 
62 

92 
63 

91 
65 

85 
65 

87.0 
61  .2 

IRHINTON   4  HNU 

MAX 
MIN 

85 
64 

84 

63 

85 
64 

82 
65 

82 
54 

91 
S3 

85 
59 

80 
S3 

81 
S7 

81 
61 

82 
55 

81 
56 

88 
61 

91 
62 

68 
56 

84 

61 

82 
55 

86 
60 

88 
66 

90 
60 

90 
65 

90 
68 

94 

68 

94 

66 

95 
69 

94 

70 

90 
62 

91 
65 

89 
67 

90 
60 

88 

61 

87.1 
61  .5 

MBCON  WSO  BP 

MAX 
MIN 

8 1 

65 

83 
62 

64 

80 
6^ 

76 
S3 

82 

52 

75 
64 

73 
62 

8 1 
65 

80 
63 

8 1 
61 

83 
62 

85 
59 

87 
63 

80 
68 

82 
62 

8 1 
64 

83 
65 

86 
60 

88 
60 

89 
61 

90 
65 

93 
64 

93 
66 

95 
66 

92 
68 

91 
64 

91 
66 

B5 
68 

68 

69 

68 

70 

84.4 

63.3 

MRLEOOEVILLE 

MAX 
MIN 

84 

60 

80 
60 

84 

63 

71 
62 

81 
49 

76 
48 

83 
48 

78 
61 

73 
63 

80 
60 

79 
58 

81 
58 

85 
57 

85 
58 

83 
61 

79 
62 

85 
62 

79 
64 

82 
61 

87 
SB 

88 
58 

B9 
59 

92 
63 

92 
63 

93 
64 

93 
66 

90 
61 

90 
62 

B9 

65 

85 
66 

83. 9 

60.0 

nONTlCELLO 

MAX 

SBNOERSVILLE 

MAX 
MIN 

80 
64 

81 
62 

81 
63 

79 
63 

78 
53 

81 

51 

80 
60 

76 
62 

78 
64 

78 
62 

78 
60 

83 

57 

es 

59 

84 
64 

80 
67 

82 
65 

78 
65 

82 
64 

87 
62 

88 
61 

89 
64 

91 
65 

91 
66 

91 
66 

94 

65 

92 
67 

90 
63 

88 
64 

86 
66 

86 

69 

83 
69 

83.9 
63.0 

siLonn 

■          ■  ■ 

MRX 
MIN 

79 
61 

82 
60 

7 1 
64 

79 
61 

75 
50 

82 

50 

76 
60 

73 
60 

79 
63 

80 
62 

79 
56 

83 
59 

65 
59 

63 
60 

79 
66 

82 
63 

78 
62 

8 1 

65 

85 
60 

86 

59 

90 
63 

90 
66 

92 
66 

92 
67 

94 

65 

91 
67 

69 
61 

90 
66 

83 
65 

86 
69 

86 
67 

83.3 
62.0 

EBST  CENTRAL 

06 

RPPLINC  I  NH 

MAX 
MIN 

83 
63 

76 
62 

83 
62 

69 
62 

80 
47 

75 
47 

82 
49 

80 
61 

72 
61 

78 
61 

80 
55 

80 
58 

84 

58 

85 
59 

83 
61 

83 
64 

85 
61 

77 
63 

83 
62 

86 
61 

89 
61 

90 
63 

91 
65 

92 
66 

93 
64 

94 

66 

91 
63 

90 
64 

89 
66 

86 
69 

89 
68 

83. B 
61  .0 

BUGUSTB  USO  BP 

MAX 
MIN 

80 
62 

81 
63 

72 
61 

61 
60 

75 
49 

80 
49 

80 
56 

7  1 
60 

75 
62 

78 
60 

80 
55 

83 
56 

84 

57 

82 
60 

63 
66 

84 
64 

76 
62 

83 
62 

85 
62 

BB 
61 

89 
64 

91 
62 

91 
66 

93 
66 

94 

63 

91 
65 

BB 
62 

BB 
66 

BB 

67 

87 
68 

86 
66 

83.5 
61  .4 

BROOKLET   1  H 

MAX 
MIN 

87 
68 

80 
62 

79 
62 

60 
62 

79 
55 

84 
54 

86 
65 

79 
63 

79 
65 

79 
64 

80 
57 

84 

56 

88 

63 

84 

65 

85 
69 

85 
64 

80 
6S 

65 
66 

84 
64 

88 
65 

90 
66 

91 
65 

93 
66 

95 
68 

96 
67 

93 
69 

BB 

65 

90 
67 

87 
6B 

86 
69 

66 

68 

85.5 
64.2 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 
MIN 

81 
66 

82 
63 

82 
63 

83 
63 

79 
58 

84 

53 

84 

61 

76 
65 

78 
64 

79 
64 

90 
60 

9 1 
63 

85 
59 

85 
62 

84 

67 

85 
66 

8 1 
64 

63 
65 

86 

65 

89 

63 

89 
65 

92 
68 

90 
67 

95 
64 

95 
67 

94 

68 

B9 
6B 

90 
66 

90 
69 

90 
70 

90 
64 

86.2 
64.2 

METTER 

MAX 
MIN 

60 

62 

63 

62 

65 

66 

67 

64 

64 

66 

65 

67 

63 

65 

66 

65 

67 

68 

67 

67 

68 

67 

68 

65 

66 

70 

67 

66 

65.6 

HIOVILLE  EXP  STB 

MAX 
MIN 

85 
65 

86 
62 

78 
52 

84 

S3 

84 

61 

80 
62 

79 
63 

65 
58 

87 
59 

86 
63 

86 

67 

86 
66 

87 
63 

90 
64 

91 
66 

93 
65 

93 
66 

94 

66 

92 
63 

92 
66 

90 
67 

88 

69 

86 

67 

87.0 
63.2 

niLLEN  4  N 

MAX 
MIN 

87 
65 

85 
61 

78 
60 

81 
57 

78 
52 

84 

59 

83 
59 

78 
61 

81 

62 

8 1 
62 

92 
69 

87 
59 

88 

55 

86 
59 

84 

69 

87 
65 

82 
63 

64 
64 

87 
59 

90 
64 

91 
62 

93 
61 

93 
62 

95 
63 

97 
62 

94 
64 

89 
62 

68 
62 

66 
64 

86 
61 

90 
61 

86.3 
61  .5 

NEHINGTON  2  NE 

MAX 
MIN 

83 
64 

81 
66 

78 
64 

81 
66 

79 
56 

85 
55 

85 
63 

77 
66 

82 
66 

80 
65 

82 
59 

85 
S8 

86 
64 

82 
66 

84 

69 

67 
67 

82 
66 

83 
64 

87 
66 

89 
67 

90 
68 

92 
69 

94 

68 

94 

70 

96 
72 

95 
73 

B9 
68 

92 
70 

87 
69 

92 

70 

89 
68 

86.1 
65-9 

SNRINSeORO 

MAX 
M 1  N 

83 
65 

87 
64 

81 
64 

81 
62 

82 
51 

84 

SO 

84 

67 

80 
63 

79 
65 

80 
63 

81 
65 

89 
57 

91 
60 

88 
59 

87 
65 

85 
68 

85 
62 

82 
65 

BB 

65 

82 
63 

91 
66 

91 
64 

93 
63 

94 

72 

95 
67 

95 
66 

95 
62 

91 
67 

88 
68 

88 
69 

88 

67 

86.7 
63.7 

UBRRENTON 

MAX 
MIN 

78 
61 

85 
62 

69 
62 

81 
53 

77 
52 

86 

57 

78 
62 

73 
63 

79 
62 

78 
60 

80 
59 

88 
59 

87 
60 

86 
61 

83 
62 

BS 
62 

84 

62 

BS 
62 

88 
64 

91 
64 

91 
64 

95 
65 

93 
68 

92 
69 

97 
66 

93 
64 

90 
64 

92 
65 

B7 
68 

88 
68 

as  .3 

62.3 

HRTNESBORO  2  NE 

■          ■  ■ 

MAX 

MIN 

85 
60 

86 
60 

83 
61 

75 
63 

80 
58 

78 
60 

84 

60 

80 
63 

72 
62 

78 
52 

79 
59 

81 

59 

86 
61 

87 
62 

83 

65 

64 

70 

B6 

S9 

79 
64 

B2 

6S 

87 
65 

90 
65 

90 
67 

92 
64 

92 
64 

94 

69 

96 
69 

92 
67 

93 
67 

90 
67 

69 
68 

87 
60 

BS.2 
63.1 

SOUTHHESr 

07 

ALBRNT  3  SE 

MAX 
MIN 

86 
65 

83 
63 

83 
62 

85 
64 

86 

56 

78 
53 

82 
55 

80 
64 

80 
63 

84 

62 

85 
59 

66 
61 

87 
61 

87 
64 

84 

68 

82 
66 

83 
65 

83 
S9 

87 
62 

87 
61 

91 
62 

89 
63 

93 
67 

93 
68 

92 
69 

95 
68 

94 

65 

92 
65 

92 
68 

B7 

70 

86 
69 

66. S 
63  .S 

ANERICUS  4  ENE 

MAX 
MIN 

BO 
54 

83 

62 

81 
66 

81 
64 

79 
56 

81 
51 

78 
64 

77 
60 

82 
66 

78 
65 

84 

60 

as 

64 

84 

62 

83 
65 

81 
67 

80 
65 

82 
64 

62 
66 

86 
60 

88 
62 

88 
62 

88 
63 

93 
67 

93 
69 

96 
68 

84 

67 

89 
63 

90 
66 

82 
66 

B6 
72 

as 

69 

84.2 

63.7 

BAINBRIOOE 

MAX 
MIN 

86 
62 

87 
62 

84 

65 

82 
67 

79 
58 

83 
56 

82 
64 

84 

63 

88 

67 

83 
66 

BB 
66 

S3 
66 

68 

61 

88 
63 

83 
66 

85 
66 

89 
64 

BS 
65 

88 

63 

91 
62 

92 
65 

92 
65 

95 
65 

95 
66 

96 
67 

96 
69 

92 
63 

93 
67 

89 

69 

BB 

72 

88 

70 

87.8 
64  .B 
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STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 

o 

<E 
Q- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HVE 

BLBKELr 

MAX 
MIN 

86 
6S 

B2 
64 

86 
64 

82 
65 

82 
58 

82 
55 

82 
55 

77 
62 

63 
62 

65 
65 

81 
61 

86 

61 

87 
55 

87 
66 

67 
66 

83 
65 

76 
63 

84 

65 

84 
64 

88 
64 

90 
64 

88 

66 

93 
67 

94 

68 

94 

69 

95 
69 

86 
65 

90 
65 

92 
67 

86 
69 

87 

70 

66  •  1 
64.3 

CflMILLH 

MAX 
MIN 

86 
64 

87 
61 

83 
68 

83 
66 

80 
56 

85 
55 

82 
63 

81 
57 

83 
66 

67 
61 

87 
60 

88 
64 

68 
63 

86 
66 

61 
66 

66 
66 

86 
65 

84 

66 

87 
63 

91 
60 

90 
66 

92 
66 

92 
66 

95 
67 

97 
67 

95 
67 

90 
66 

93 
67 

90 
68 

87 
72 

88 
68 

87.5 
63.9 

COLOUUI  2  E 

MAX 
MIN 

88 

66 

85 
61 

84 

60 

86 
65 

84 

57 

73 
55 

82 
56 

81 
62 

83 
66 

66 
64 

83 
62 

85 
65 

86 
65 

87 
65 

66 
70 

64 

67 

63 
65 

87 
65 

85 
63 

86 
62 

90 
66 

90 
65 

92 
66 

93 
70 

94 

67 

96 
70 

89 
64 

91 
66 

92 
69 

66 

71 

88 

70 

86.7 
64.7 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

84 

63 

86 
63 

85 
67 

82 
62 

82 
57 

83 
50 

80 
63 

78 
61 

84 

65 

82 

62 

87 
59 

88 

61 

86 
63 

65 
64 

83 
66 

83 

63 
64 

83 
64 

66 

62 

91 
59 

92 
65 

92 
65 

93 
66 

95 
67 

94 

69 

83 
64 

90 
62 

94 

61 

89 
66 

89 
67 

84 

69 

86  .4 

63.2 

FORT  CHINES 

MAX 
MIN 

81 
66 

85 
63 

81 
68 

82 
66 

80 
60 

80 

79 
64 

79 
62 

83 
66 

82 
67 

65 
62 

66 
65 

86 

67 

66 
66 

82 
72 

82 
66 

80 
66 

Bl 
.2 

66 
63 

89 
72 

89 
69 

90 
75 

91 
69 

91 
70 

69 
74 

83 
69 

66 
64 

66 
66 

69 

73 

85 
69 

81 
65 

84.5 
67.3 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

81 

84 

85 

89 

76 

82 

88 

79 

65 

81 

85 

84 

56 

87 

57 

79 
59 

81 
66 

61 
59 

81 

63 

82 
69 

88 
54 

92 
54 

93 
S7 

92 
56 

93 

92 
61 

91 
64 

94 

59 

69 
58 

90 
60 

66 
65 

82 

86 
61 

85. 7 
59.9 

nORORN  1  H 

MAX 
MIN 

PLAINS  SH  OH  EXP  STO 

MAX 
MIN 

63 
64 

80 
62 

83 
63 

80 
64 

79 
55 

79 
49 

81 
57 

77 
61 

76 
63 

82 
65 

80 
58 

84 

63 

83 
61 

86 
65 

84 

67 

60 
65 

80 
63 

82 
66 

83 
61 

86 
61 

88 

63 

89 
64 

91 
66 

92 
69 

94 

70 

93 
70 

87 
63 

90 
65 

86 

67 

82 

70 

88 

70 

84  .3 

63.5 

THOMBSVILLE  4  SE 

■            ■  a 

MAX 
MIN 

91 
67 

91 
68 

90 
67 

88 
62 

84 

58 

84 

55 

85 
62 

86 
65 

69 
67 

90 
66 

67 
62 

86 
67 

88 
62 

86 
67 

84 

67 

85 
64 

88 
60 

88 
62 

69 
65 

92 
64 

93 
65 

93 
66 

93 
65 

95 
66 

98 
66 

96 
62 

95 
67 

93 
65 

6"' 
70 

88 
70 

85 
67 

89 . 3 
64.8 

SOUTH  CENTRAL  08 

flSHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

82 
66 

84 

62 

83 
63 

82 
66 

80 
61 

77 
S3 

83 
58 

82 
62 

78 
64 

94 

69 

79 
59 

64 

65 

87 
64 

85 
66 

65 
66 

79 
65 

61 

65 

81 
65 

82 

65 

84 

63 

89 
64 

89 

67 

91 

69 

94 

69 

94 

69 

95 
69 

95 
66 

90 
66 

90 
68 

88 

70 

84 

70 

65  .5 
65.0 

CORDELE 

MAX 
MIN 

85 
64 

84 

62 

84 

62 

84 

64 

81 

55 

84 

51 

80 
62 

80 
61 

65 

67 

84 

66 

85 
60 

68 

63 

88 

62 

88 

61 

60 
55 

85 
62 

68 

63 

68 

65 

87 
64 

90 
61 

89 
68 

93 
67 

95 
68 

96 
68 

95 
63 

93 
66 

90 
64 

94 

65 

92 
68 

86 
69 

89 
70 

87.5 
63.4 

OOUGLflS  2  ESE 

MAX 
MIN 

88 
62 

90 
63 

82 
60 

81 
60 

83 
56 

80 
52 

87 
52 

65 
62 

61 
62 

69 
56 

80 
58 

87 
58 

90 
S8 

89 
62 

86 
64 

64 
64 

86 
65 

86 
64 

86 
64 

69 
61 

92 
62 

92 
64 

94 
64 

95 
66 

97 
66 

98 
67 

99 
65 

91 
63 

93 
65 

69 
66 

91 
67 

88 . 5 
62.0 

FIT2GERHL0 

MAX 
MIN 

84 

67 

84 

63 

84 

66 

83 
66 

80 
60 

83 
54 

82 

65 

79 
64 

85 
68 

84 

67 

84 

61 

87 
63 

86 
64 

85 
66 

82 
66 

83 
67 

es 

65 

84 

66 

87 
66 

90 
66 

91 
66 

91 
69 

93 

70 

94 

71 

95 
72 

95 
72 

69 
67 

92 
68 

90 
70 

SB 

70 

87 
70 

86 . 6 
66.4 

HOMERVILLE  3  HSW 

MAX 
MIN 

89 
63 

8S 
60 

85 
63 

83 
66 

81 
55 

85 
51 

64 

62 

65 
64 

89 
69 

86 
68 

84 

59 

87 
55 

66 

56 

67 
63 

85 
66 

89 
65 

88 
64 

86 
63 

87 
59 

90 
60 

90 
63 

91 
62 

91 
62 

93 
64 

94 

66 

95 
64 

91 
65 

91 
62 

90 
67 

90 
67 

B4 

63 

87  .8 
62.5 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

8S 
62 

88 
61 

82 
65 

80 
64 

82 
51 

80 
54 

84 

56 

86 
5S 

80 
61 

83 
64 

84 

57 

84 

57 

68 
60 

67 
61 

66 
62 

87 
60 

88 
61 

86 
66 

87 
67 

86 
65 

90 
63 

93 
61 

94 

63 

96 
65 

9S 
63 

97 
64 

99 
66 

92 
63 

94 
64 

90 
69 

69 
67 

61  .6 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

86 
65 

87 
62 

83 
67 

83 
68 

81 
59 

83 

55 

82 
64 

81 
64 

65 
68 

77 
66 

83 
60 

83 

61 

68 
62 

86 
65 

84 

65 

82 
84 

86 
65 

84 

65 

89 
65 

90 
64 

68 
66 

91 
66 

92 
65 

93 
70 

93 
70 

92 
67 

92 
65 

91 
66 

89 
68 

88 

70 

85 
70 

86.4 

65.1 

NASHVILLE  S  SSE 

MAX 
MIN 

88 

88 

85 

83 

83 

84 

63 

82 

88 

67 

67 

87 

88 

86 

83 

8S 

85 

85 

87 

90 

90 

91 

92 

95 
66 

95 
66 

96 
65 

91 
65 

92 
63 

92 
63 

86 
68 

86 
67 

87.7 
62.9 

QUITMHN  2  NH 

MAX 
MIN 

84 

S6 

86 
60 

88 
58 

88 

57 

86 
59 

89 
62 

90 
67 

90 
66 

88 
64 

64 

58 

86 
59 

87 
60 

88 
61 

90 
60 

86 
58 

86 
63 

65 
60 

66 
61 

89 
62 

87 
62 

82 
64 

89 
64 

92 
62 

90 
61 

91 
60 

89 
59 

90 
63 

88 
64 

90 
66 

90 
70 

87.8 
6!  .5 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

84 

66 

84 

63 

83 
66 

61 
66 

81 
SB 

78 
54 

83 
60 

81 
63 

79 
65 

86 
66 

80 
62 

64 

63 

85 
65 

66 

65 

84 

66 

81 
65 

62 
65 

63 
65 

63 
64 

85 
63 

89 
66 

90 
67 

91 
69 

93 
68 

94 

69 

95 
70 

94 

66 

90 
67 

91 
69 

87 
70 

86 

70 

65.4 

VHLDOSTH  3  E 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

86 
65 

87 
62 

87 
64 

85 
63 

87 
56 

83 
56 

84 
64 

84 

65 

66 

68 

85 

67 

87 

65 

66 
56 

64 

62 

84 

67 

66 

65 

86 
66 

88 

65 

66 
63 

86 
61 

91 
61 

90 
64 

92 
61 

92 
62 

93 
64 

95 
63 

96 
69 

92 
69 

92 
68 

92 

65 

84 

67 

84 

68 

63.9 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAR  AP 

MHX 
MIN 

88 
66 

81 
61 

81 
65 

82 
66 

80 
56 

85 
51 

84 
64 

81 
63 

83 
67 

80 
66 

65 
60 

66 
57 

87 
63 

84 

63 

64 

70 

67 
66 

86 
67 

85 
66 

87 
64 

92 
63 

89 
66 

91 
64 

91 
66 

96 
68 

95 
66 

96 
68 

89 
67 

92 
64 

87 
69 

88 
69 

87 
71 

64.6 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

87 
65 

83 
64 

82 
64 

83 
60 

85 
62 

84 

56 

89 
61 

65 
60 

85 
67 

77 
67 

66 
62 

64 

60 

85 
67 

85 
67 

87 

71 

66 
68 

66 
66 

87 
67 

87 
67 

88 
66 

88 

66 

89 
68 

91 
68 

95 
68 

94 

68 

95 
68 

95 
68 

89 
67 

87 
67 

89 

70 

89 

70 

87 . 3 
66.6 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 
MIN 

82 
65 

76 
66 

81 
67 

83 
66 

77 
62 

78 
57 

84 

70 

79 
66 

81 
70 

77 
68 

79 
64 

83 
62 

82 
69 

81 
68 

84 

73 

84 

67 

83 
69 

88 

70 

66 

70 

85 
70 

83 
66 

86 
69 

88 
71 

69 

72 

91 
73 

94 

73 

84 

72 

85 
69 

87 
77 

86 
72 

84 

73 

63  .6 
68.6 

FLEMING 

MAX 
MIN 

86 
64 

82 
63 

79 
59 

79 
64 

81 

55 

83 
53 

84 

63 

81 
61 

77 
63 

79 
63 

81 
57 

85 
54 

64 

62 

63 

63 

86 
66 

88 
64 

66 

66 

86 

65 

87 
64 

86 

65 

90 
64 

91 
64 

91 
64 

94 

66 

95 
67 

94 

69 

90 
67 

91 

66 

89 
67 

90 
68 

89 

67 

86 . 1 
63.3 

FOLKSTON  9  SH 

MAX 
MIN 

89 
61 

8S 
6C 

85 
61 

86 
62 

83 
59 

88 
54 

66 
62 

90 
63 

92 
67 

90 
67 

86 
61 

90 
55 

69 
56 

68 
60 

87 
61 

92 
66 

89 
64 

90 
66 

90 
62 

92 
61 

91 
65 

92 
63 

93 
61 

96 
63 

95 
67 

94 

66 

97 
66 

94 

69 

91 
66 

93 
67 

91 
66 

90.2 
62.5 

FORT  STEHHRT 

MAX 
MIN 

88 
67 

80 
63 

80 
60 

83 
63 

83 

57 

85 

51 

87 
60 

78 
64 

81 
65 

62 
64 

62 
59 

85 

57 

66 
64 

84 

63 

66 

69 

89 
65 

83 
65 

89 

65 

86 
66 

89 
66 

91 
67 

92 
67 

91 
66 

97 
68 

97 
68 

93 

70 

91 
64 

92 

65 

68 
68 

91 
70 

80 
69 

86  .8 
64.4 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

87 
65 

82 
62 

82 
63 

82 
64 

82 
57 

86 
56 

80 
64 

61 
62 

83 
62 

84 
64 

63 
66 

68 

55 

89 
67 

88 
66 

88 
71 

89 
64 

86 
64 

86 
66 

89 
68 

91 
67 

92 
68 

92 
69 

94 

67 

95 
70 

96 
69 

96 
71 

94 

67 

93 
64 

91 
69 

91 
70 

90 
69 

88 . 1 
65.3 

JESUP  8  S 

MHX 
MIN 

89 
64 

89 
62 

B2 
62 

82 
58 

80 
56 

86 
52 

87 
62 

83 
61 

64 
64 

83 
65 

83 
S9 

66 

SS 

87 
63 

65 
61 

87 
67 

89 
64 

66 
65 

65 
65 

88 
65 

89 
66 

89 
65 

90 
64 

92 
64 

96 
66 

96 
67 

97 
67 

91 
67 

92 
63 

88 

66 

91 
69 

91 
67 

87  .9 
63.3 

NRHUNTH 

MAX 
MIN 

85 
65 

86 
62 

83 
61 

82 
64 

82 

57 

86 
50 

65 
62 

66 
62 

86 
66 

80 
66 

83 
61 

86 
55 

85 
62 

65 
63 

86 
66 

89 
64 

89 
65 

65 
68 

67 
65 

89 
64 

89 
66 

91 
64 

91 
64 

93 
65 

93 
67 

95 
66 

87 
67 

90 
63 

90 
67 

69 
70 

89 
69 

87  .2 
63.8 

SHPELO  ISLHND 

MAX 
MIN 

79 
64 

82 
62 

81 
62 

80 
63 

77 
59 

78 
55 

83 
66 

78 
62 

78 
66 

77 
65 

80 
56 

79 
58 

82 
63 

81 
64 

62 
71 

63 
69 

85 
67 

86 
65 

86 
66 

83 
67 

83 
64 

86 
65 

87 
68 

90 
68 

90 
69 

90 
70 

88 
66 

86 
66 

86 
6S 

86 
72 

84 

69 

83 . 1 
66.0 

SRVHNNHH  USOA  PL  ORDN 

MAX 
MIN 

86 
66 

83 
63 

80 
59 

82 
62 

82 
62 

83 
52 

85 
62 

82 
61 

76 
61 

81 
62 

63 
SB 

66 
65 

87 
62 

83 
64 

B6 
63 

68 
64 

83 
60 

BO 
SB 

86 

62 

66 
63 

69 
61 

91 
62 

91 
63 

96 
74 

92 
72 

91 
69 

92 
72 

92 
66 

89 

66 

92 
67 

92 
66 

86  .4 
63.4 

SAVANNAH  HSO  AP 

MAX 
MIN 

87 
67 

8 1 
65 

82 
63 

83 
66 

82 
58 

84 

57 

85 
66 

77 
66 

77 
66 

80 
65 

82 
59 

87 
SB 

87 
69 

87 
67 

87 
72 

88 
68 

87 
66 

87 
66 

88 
67 

69 
68 

66 

67 

91 
68 

92 
69 

94 

70 

94 

72 

91 
70 

89 
66 

92 
69 

88 

72 

69 

72 

89 
70 

86.6 
66.8 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

86 
68 

80 
66 

81 
63 

BO 
62 

80 
59 

82 
68 

62 
60 

78 
62 

74 

67 

61 
65 

81 

59 

79 
62 

82 
66 

61 
65 

82 
64 

82 

71 

84 

67 

84 

65 

83 
69 

86 

67 

83 
66 

85 
68 

89 

70 

88 

70 

90 
70 

91 
70 

90 
70 

90 
68 

86 

70 

90 
72 

89 

70 

83.8 
66.1 

SURRENCr  2  HNH 

MAX 
MIN 

89 
61 

79 
60 

81 
64 

82 
61 

82 
53 

85 
47 

85 
61 

80 
60 

89 
62 

83 
62 

84 

56 

86 
S3 

88 
60 

67 
59 

86 
56 

86 

55 

66 
64 

67 
63 

88 
60 

90 
59 

91 
63 

91 
61 

92 
63 

96 
65 

95 
65 

96 
71 

95 
65 

90 
61 

90 
63 

88 

66 

88 

67 

87.6 
60.9 

HATCROSS  4  N£ 

MAX 
MIN 

90 
58 

91 
58 

85 
61 

84 
54 

82 

50 

88 

50 

85 

60 

68 
60 

90 
65 

82 
59 

66 

55 

90 
55 

89 
64 

87 
64 

85 
65 

90 
65 

90 
65 

67 
52 

67 
62 

91 
62 

92 
64 

90 
60 

93 
62 

94 

62 

92 
66 

97 
67 

99 
65 

92 

63 

94 

63 

92 
68 

92 
69 

89.5 
61  .4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INOEX 
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DniLY  SOIL  TEriPERflTURES 

CEOROin 

n«T  1976 


DAY  OF  MONTH 

o 

a. 
o 
1  INI 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

1 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

16 

16 

n 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

tr 
oc 

IE 

CBLHOUN  EXP  SIBIIQN 

4 

MBX 
MIN 

76 
66 

79 
66 

82 
66 

70 
65 

74 

61 

72 
60 

78 
60 

72 
65 

70 
65 

77 
65 

81 
66 

83 
68 

81 
68 

80 
65 

77 
64 

73 
68 

78 
68 

73 
68 

78 
66 

83 

65 

85 
67 

86 

70 

67 

72 

88 

73 

90 
74 

90 
76 

85 
72 

83 
72 

82 
72 

74 

72 

81 

72 

79.5 
67.6 

EXPERIHENT 

2 

MfiX 
MIN 

65 
66 

82 

70 

93 
69 

83 

67 

86 
62 

81 
62 

92 
62 

82 
68 

70 
57 

85 
68 

68 
69 

92 
70 

93 
70 

93 
70 

90 
70 

78 
69 

82 
68 

80 

70 

84 

67 

92 
67 

95 
69 

92 
72 

92 
73 

93 
73 

97 
77 

99 
78 

92 
74 

98 
74 

93 
77 

93 
77 

92 
77 

88  .6 
69.7 

4 

tinx 

MIN 

66 

70 

70 

68 

64 

63 

64 

69 

68 

66 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

67 

71 

68 

66 

71 

73 

73 

74 

78 

78 

75 

76 

77 

76 

77 

84.6 

70  .5 

8 

HRX 
MIN 

75 

74 

82 

72 

78 

74 

80 

74 

70 

75 

78 

80 

83 

83 

80 

73 

75 

74 

77 

82 

85 

83 

83 

85 

87 

89 

84 

68 

85 

85 

86 

77 

80.0 
71  .6 

HflHKlNSVlLLE 

4 

MfiX 
MIN 

82 

80 

82 

77 

82 

82 

83 

77 

76 

80 

81 

83 

79 

85 

84 

81 

82 

82 

79 

87 

89 

88 

91 

91 

91 

93 

89 

91 

88 

88 

88 

84  .2 

72.1 

MOnERVILLE  3  HSH 

4 

MRX 
MIN 

87 

86 

91 

- 

83 

82 

88 

82 

84 

- 

87 

89 

88 

90 

84 

82 

88 

83 

86 

93 

92 

89 

92 

95 

93 

92 

92 

95 

94 

90 

88 

88.4 

73.9 

MIOVILLE  EXP.  STBTION 

4 

MAX 
MIN 

86 

73 

85 
68 

- 

76 
67 

82 

67 

76 
72 

76 
68 

79 
72 

- 

- 

8S 
69 

85 
70 

87 
75 

81 
79 

81 

75 

- 

- 

84 

75 

87 
76 

89 

79 

91 
76 

85 
79 

- 

- 

94 

79 

90 
72 

92 
77 

92 
80 

89 
80 

90 
81 

85.3 
74.3 

PLAINS  SH  OS  EXP  SIS 

4 

nnx 

MIN 

84 

70 

78 
71 

84 

71 

77 
71 

82 
69 

74 
64 

84 
64 

79 
70 

76 
70 

83 
73 

80 
70 

85 
68 

85 
71 

91 
71 

85 
75 

79 
72 

78 
71 

81 
71 

83 
71 

88 
71 

93 
74 

88 
76 

96 
76 

95 
79 

100 
80 

98 
80 

87 
75 

92 
74 

91 
76 

82 
76 

90 
77 

85.4 

72.  S 

riFTON  EXP  STHTION 

Z 

MRX 

niN 

90 
71 

85 
70 

94 

69 

93 
74 

91 
70 

86 
65 

93 
65 

86 
70 

80 
69 

92 
71 

86 
69 

95 
70 

95 
73 

95 
73 

88 
73 

82 
72 

83 
70 

86 
71 

88 

71 

98 

71 

101 
74 

96 
76 

96 
75 

98 

76 

102 
78 

100 
80 

100 
80 

102 
79 

102 
80 

97 
79 

92 
77 

92  .6 
72.9 

4 

MAX 
MIN 

87 
75 

85 
75 

88 
74 

92 
74 

87 
75 

83 
70 

89 
71 

84 
74 

81 
74 

87 
75 

82 
74 

90 
75 

91 

77 

90 
78 

86 

76 

82 

76 

81 
74 

85 
75 

85 
75 

93 
76 

95 
78 

92 
80 

91 
80 

94 

80 

98 
82 

96 
84 

95 
83 

97 
83 

98 
85 

92 
83 

89 
80 

89.2 
77.1 

e 

MAX 
MIN 

84 

75 

83 
74 
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84 

26 

355 

7fi 

GEORGE  H.  CHRRTIER 

DAWSONVILLE 

2578 

02 

DRWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1  370 

7fl 

c 

MRS .    THELMA  F .  COX 

DOCTORTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WRYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7fl 

R.   C.  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS .    SARA  L  .  HILL 

OONALSONVILLE    1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

I  35 

BR 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

1  3 

31 

30 

82 

49 

212 

7R 

7R 

H 

JOHNNY   S  PHILLIPS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STRTION  INDEX 


1  1 


STATION  INDEX 


Q  T  Q  T  T  n  M 

o  1  H  1  i  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

L  U  U  N  1  T 

DRfllNPDE  I 

LflTITUOE 

c 

2 
C 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  flNO 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

cr 
> 

SPECIAL 
(SEE  NOTES) 

OOUGLRSV ILLE 

279  1 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

4  5 

84 

45 

1219 

8  A 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

32 

35 

8  1 

4  3 

1 03 

8  A 

WRRREN  W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

1  0 

32 

30 

82 

54 

2  1  5 

8  A 

8  A 

WILIFORD  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

284  4 

05 

LAURENS 

1 0 

32 

3  3 

82 

54 

^  Q  4 

CITY  OF  DUBLIN 

EflSTMON  1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

8R 

8A 

H 

GR.  FORESTRY  COMM. 

ED  I  SON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84 

4  4 

305 

C 

JESSE  L  .  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7  A 

R  .   0  .   MC  CLR I N 

ELL IJRY 

3115 

02 

GI  LMER 

1  2 

34 

4  1 

84 

29 

1  300 

7  A 

RLFORD  G.  DOVER 

EMBRY 

314  7 

0  1 

PRULD I NG 

1  7 

3  3 

52 

84 

59 

1  200 

8  A 

MISS  JANET  RLLGOOO 

EXPER I MENT 

327  1 

04 

SPRLD I NG 

g 

3  3 

1  6 

84 

1  7 

925 

1  OR 

1  OA 

lOfl 

GH 

U.   OF  GR  .   EXP.  STATION 

Ffl I RMOUNT 

3295 

0  I 

GORDON 

1  2 

34 

26 

84 

42 

740 

8  A 

MRS  ONEDA  \  VINCENT 

FPIRGO 

3312 

08 

CLINCH 

1  6 

30 

4  1 

82 

34 

1  1  5 

ST  .  REGIS  PAPER  CO . 

F I TZGERRLD 

3386 

08 

BEN  HILL 

1  6 

3 1 

4  3 

83 

1  5 

37  1 

5P 

5P 

CITY  F  I  RE  DEPT . 

FLEMING 

34  09 

09 

LIBERTY 

2 

3 1 

5  3 

81 

25 

20 

4  P 

4P 

C  H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHRRLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8R 

C 

LOTT  W.  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH   1  S 

3506 

05 

MONROE 

g 

3  3 

0 1 

83 

57 

650 

6P 

6P 

l-l 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GfllNES 

3516 

07 

CLRY 

3 

3 1 

36 

85 

03 

34  0 

RP 

0  r 

6P 

MRS.   MAYME  R.  HAYES 

FORT  STEWRRT 

3538 

09 

LIBERTY 

3 1 

52 

8 1 

37 

92 

/  r 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT  VRLLEY  2  E 

u  o 

PERCH 

Q 

■J  ^ 

83 

52 

j1  Q  n 

p 

Or 

1^ 

MRS  JERNER  M  DRVIS 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HERRD 

3 

1  6 

85 

OS 

7  Q  n 

0  n 

ROBERT  L  WILSON 

GR  I  NESV ILLE 

362  1 

02 

HRLL 

3 

J  ^ 

i  o 

83 

5  1 

1170 

7  A 

7  R 

l-l 

W  I  LL  I  RM  R  .  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1  1 

■^"^ 
J  J 

1  4 

82 

36 

4  n 
o  **  u 

7  R 

MRS.   SUSRN  G.  BRADDY 

GLENNV ILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

^  1 
J  1 

O  D 

81 

55 

1  7n 

RP 
D  r 

R  P 
D  r 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7R 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

4  3 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  4  W 

*t  U  J  J 

n  A 

HARR I S 

J 

■^9 

A 

84 

56 

PAD 
ODD 

7  Q 

r 
L- 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HRRRLSON 

n  A 

COWETA 

C 
D 

1 

84 

34 

ft  il  n 
0  4  U 

r 
L 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 

HRRTWELL 

^  i  J  J 

U  J 

HART 

1  A 

J 

9  1 

82 

55 

ROD 

D  y  U 

RP 

or 

RP 
or 

H 

Rfli  PH  n  srnTT 

HflWK  I  NSV  ILLE 

4  1  70 

05 

PULRSK I 

Q 

■^9 

1  7 

83 

28 

Z  0 

RQ 
0  n 

RQ 
on 

r  H 

on 

MRS      ri  IFFHRD   MTI  FNnON 

HflZLEHURST 

*T  <L  u  *♦ 

uo 

JEFF  DRVIS 

1 
I 

J  1 

c;  9 

82 

36 

9Q  n 
zo  u 

r 

K  .   BYRON  SRNDERS 

HELEN   1  ESE 

^  <C  J  u 

n  9 

WH  I  TE 

0 

J 

4  9 

83 

4  3 

\  A  A^ 
1  4  4  0 

R  P 

or 

C  P 

or 

H 

rriMFR  1     vANn  i  vfr 

HOMERVILLE  3  WSW 

4  429 

08 

CL  INCH 

n9 

82 

48 

1  P7 

R  P 

or 

RP 

or 

r  H 

on 

UNION  RRr,-rRMP  rnRP 

IRWINTON   4  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

1  0 

^9 

o  u 

83 

1  4 

010 

R  P 
or 

RP 

or 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JRCKSON  DRM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

c 

GP.   POWER  COMPRNY 

JRSPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

6P 

8R 

H 

HnuQRn  1     nil  rrtk 

JRSPER 

O  O  i 

U  c. 

PICKENS 

c 
o 

9  R 

84 

26 

1  Q  1  9 
1  0  1  Z 

r 
L 

OMIPQI  ni  Q    Fl     MRHP  PHRP 

JESUP 

4671 

09 

WRYNE 

1 

J  1 

8  1 

53 

1  nn 
1  uu 

r 
L 

riTY  nr  ifriip 

Li  II    ur  tJLOur 

JESUP  8  S 

4676 

U  J 

WRYNE 

1 
I 

1 

J  I 

9  Q 

8  1 

53 

1  nn 
1  uu 

c;  p 

0  r 

0  r 

H 

RRIINR      Pill  P    K    PPPFR  m 

JOHNTOWN 

4688 

n9 

DRWSON 

c 
o 

A 

84 

1  5 

1  "3  1  n 
1  J  I  U 

C 

MRR      1  DVFRW    P  KIMPQin 

JONESBORO 

4700 

r\A 

CLAYTON 

c 
o 

0  J 

84 

2  1 

Q  "5  n 
y  -J  u 

Q  D 
on 

riPFRn    U  RWTWT 
LiLLrvU     n«  Onini 

JUL  lETTE 

/  ^  o 

U  O 

MONROE 

Q 

J  o 

UD 

83 

47 

>4  c  n 
4  0  u 

7  fi 

MRR    nnRHTHY    T  MFRTFR 

KENS  I NGTON 

4802 

0  1 

WALKER 

1  o 

A 

4  7 

85 

22 

n 

00  u 

1  Q 
/  H 

y  Vfl -  722 

K INGSTON 

AR^A 

H  o  o  *» 

n  1 

U  1 

BARTOW 

c 
O 

/ 

1  A 

84 

56 

"3  Q  n 
/  oU 

7fl 

MRS.   ELIZABETH  D.  BROWN 

Lfl  FRYETTE 

4941 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8fl 

8fl 

C  H 

CHARLES   M.  LOWRY 

Lfl  GRRNGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

0  1 

715 

5P 

7A 

C  H 

RQY      1       RFI  TMQM 
r\ni        •  rvLLinnni 

LEXINGTON   1  NW 

O  1  DO 

U  3 

OGLETHORPE 

1  A 

O  J 

83 

08 

"J  c  n 

8  A 

c 

inc  cpH    n      r  QRF  Y 

L  INCOLNTON 

c;9  n 
u  *♦ 

U  J 

L  I  NCOLN 

1  A 

J  0 

4  / 

82 

28 

5  1  0 

8  A 

IQMFR    r       RI  OPKLdFI  1 
•jnllLO    L  •  oLnLixrlLLL 

LOUISVILLE  3  S 

^    1  4 

O  3  I  ** 

u  o 

JEFFERSON 

1  1 
1  1 

9 

OD 

82 

24 

"3  0  C 

oZ  0 

A  D 

4  r 

4  P 

C  H 

r.i  DRrnrK-  ifff  iiwit  pfp 

OL  r1  0  L  UL- J  L  r  r     Ul'il  1      or  L 

LUMBER  CITY 

O  J  u  D 

u  o 

TELFAIR 

Q 

J  1 

O  O 

82 

4  1 

1  on 

7R 

7  A 

H 

MRR      IFQW    R  UFRR 
ImO     JLHIM     0  WLOD 

LUMPKIN  2  SE 

o  J  y  H 

n"7 
u  / 

STEWART 

O 
0 

n  o 
U  ^: 

84 

4  7 

570 

6P 

6P 

C  H 

PFRRY     T  IIRWPR 

MRCON  WSO  RP  R 

O    4  J 

Uo 

B  I  BB 

Q 

J  Z 

4 

83 

39 

354 

M  I  0 

M  I  D 

C  H  J 

KiQTI      LIFDTHFR  RFRVIPF 
IN  MIL     nCrllnLrv  OLrvVlLC. 

MRRSHRLLV ILLE 

5550 

n  A 

MACON 

c 

o 

"3  9 

9  7 

8  3 

56 

1  00 

5P 

5P 

H 

ptty    np    mqdrndi  i  v/ti  i  f 

Li  1  I     Ur  nnnOnHLLVlLLt 

MRYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE   Y  SAILERS 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1 1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

M  lOV  I  LLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

50 

82 

1  4 

1  80 

8A 

RPFMPFR    □  inwFR 

MIDVILLE  EXP  STR 

5863 

06 

BURKE 

1 1 

32 

53 

82 

1  2 

280 

6P 

6P 

GH 

RF     PQ        PPQMPU     CVP  CTQ 
OC.    UH  .     tjKHrJLn    la".  OIH. 

M I LLEDGE V ILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

1  5 

360 

7R 

7A 

H 

MRR    Ul  T  1  1  FTTF    R  t-inRWF 
lino    WiLLLl  II    d  nUiTINC 

MILLEN   4  N 

5882 

06 

JENK INS 

1 1 

32 

52 

8  1 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KFRMIT      1  PHQUPF 

M I LLHRVEN-WRDE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

8  1 

30 

100 

8fl 

MliTnw   D  PFnnirk 

MONROE 

5971 

02 

WAL  TON 

10 

33 

47 

83 

4  3 

875 

7A 

PITY    FIRF  nPPT 
Llll     rlttL  Utri 

MONTEZUMR 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

0  I 

327 

8R 

PrFnRP.F    Fnut  FR 
OLUr^oL  ruHLcn 

MONTICELLO 

5988 

05 

JRSPER 

9 

33 

18 

83 

41 

655 

7A 

7R 

H 

POSTMASTER 

MORGRN   1  W 

6038 

07 

CRLHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CRLHOUN  PUB.  WKS  .  CRMP 

MORGRN  5  NW 

6043 

07 

CRLHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7fl 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUI TT 

15 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7R 

GARLAND  L .   GILL  IS 

NRHUNTR 

6219 

09 

BRRNTLEY 

1  3 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

OR.  FORESTRY  COMM. 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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STflTION  INDEX 


INDEX  NO. 

DIVISION 

rniJNT  Y 

o 
a 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 

o 

cr 
> 

UJ 

08SERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

□RSFR VFR 

TEMP. 

PRECIP. 

EVBP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

BP 

H 

MRS  MRRY  A.  POLK 

NEWNRN 

6335 

04 

COWETR 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7fl 

H 

JRMES  0.   HRRDIN.  JR. 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

7fl 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

PRTTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

1  3 

31 

23 

82 

08 

105 

8R 

GR.   FORESTRY  COMM. 

D  c  o  D  c  n  ht 

6879 

08 

Q  T      T  hi  C  n  Kl 

1  J 

31 

18 

82 

SI 

205 

c 

rnilMTV  DOCMT 

PLRINS  SW  OR  EXP  STfl 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8R 

BR 

GH 

SW  GR  BRRNCH  EXP  STfl 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7R 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMRN  2  NH 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

35 

185 

8R 

8R 

H 

WILLIAM  0  LEY 

RESflCfl 

7430 

01 

GORDON 

12 

34 

34 

84 

57 

650 

BR 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

01 

CRTOOSfl 

18 

34 

55 

85 

07 

820 

8fl 

TVA-721 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

09 

620 

6P 

8fl 

H 

JOHN  W  MRD?OX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34 

ID 

85 

16 

700 

C 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  RP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34 

21 

85 

10 

637 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRNDERSVILLE 

7777 

05 

WRSHINGTON 

1  I 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO  STRTION  WSNT 

CQDCI    n      TCI  QMn 

7808 

09 

riL    1  N  1  Don 

2 

31 

24 

81 

17 

1  0 

5P 

5P 

H 

II      r^n      MQDTkic    Din  iqq 
U.    UN.    nHnlNt    DiU.  LHD. 

SflVRNNRH  USOfl  PL  GRDN 

7842 

09 

CHflTHflM 

2 

32 

00 

8 1 

1 6 

22 

4P 

4P 

H 

USDA  PLANT    INTRODUCT  ST 

SflVRNNRH  WSO  flP  R 

7847 

09 

CHflTHflM 

2 

32 

08 

81 

12 

46 

MID 

MID 

6P 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SflVRNNRH  BERCH 

7860 

09 

CHflTHflM 

2 

32 

00 

80 

51 

10 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  SRVANNflH  BEflCH 

SILOflM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7A 

H 

MRS.   MRBEL  C.  CRUMPTON 

SPRRTfl  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

I  I 

33 

19 

83 

01 

530 

8fl 

C 

MR.   HOWARD  R.  GARRETT 

STILLMORE 

8351 

06 

EMflNUEL 

I 

32 

26 

82 

13 

255 

7A 

JESSE  W.  RflUTON 

SUMMERVILLE    1  SSW 

8436 

01 

CHATTOOGA 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7A 

EVRN  D.  BOWMAN 

SUNNYSIOE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33 

20 

84 

17 

930 

6P 

8A 

H 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

APPL ING 

1 

31 

44 

82 

14 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CRMP  PRPER 

Clin  TKiCQncn 
bWH 1 NooUKU 

8496 

06 

cr  M  n  Ki  1 1  c  1 
t  nHNUt  L 

1  I 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

KHU 1 U    b 1 H 1  1  UN    W JH 1 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FANNIN 

7 

34 

58 

84 

1  3 

1800 

C 

TVfl- 129 

SYLVRNIfl 

8517 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

45 

81 

39 

254 

C 

LLOYD  H.  BflZEMORE 

TRLBOTTON   1  NE 

8535 

04 

TALBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

710 

6P 

8A 

H 

LRWRENCE  R  MINOR 

TRYLORSV ILLE 

8600 

01 

BARTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

710 

7R 

THOMAS  F  .  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

14 

800 

c 

CECIL  HRRRIS 

THOMflSTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

RRDIO  STRTION  WSFT 

THOMflSVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

83 

54 

210 

SP 

5P 

H 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTON  EXP  STRTION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31 

29 

83 

32 

371 

BR 

8R 

8A 

GH 

GR  .CSTL  .PLRIN  EXP.  STR. 

TOCCOfl 

8740 

03 

STEPHENS 

14 

34 

35 

83 

19 

1019 

6P 

7A 

H 

HENRY  0.  MCDONALD 

T  D      V  MniltLlTDTkl 

1 KH  Y   MUUN ! H 1 N 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

c 

T  V A  -  154 

U  OF  GR  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

SP 

SP 

H 

UN  IV  OF  GR  COL  OF  RGR I 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  ""F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  In  ■'Supplemental  Data"  table 

directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL*     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  andsleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  l9itl-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

 —   feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,   direction  unknown.     Type  of  thermo- 

meters unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station;  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  foi?  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,  Model  1120 . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  late-  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G  "Sol 1  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at   the  address  shown  above.  _ 


Subscription  Price:  $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing:  35?  single  copy;  30?  ann 
sumnary.  Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:  National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.  28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  iilr-  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  7/8/75-910 


85      O- Clevclaml  b  NNE 


Rome  WSO  AP 
'J 


C.ve  Sp«s  4  SSW  #  T.ylorsrtUc        I     WooSTtock  W 

1  Cedartown  P 


/  to- 

■7V  _ 

Winder  1  SSE 


I  Embry  l_  AllMt.  Bolton  ^'  « if' •«'"«'""'  "'^^ 


>  -^.;NOB-tHF<^ST\ 


nin  I  "        "irvi:.inlaWSOAP  /         /  >  *  ^  L  \  Washington       V        ^^»\  , 

•  /  '  Joncsboro  N  ^  ^       ^  t  -  I  V  / 


V  [^«e.n.n         I  ( 

I  J  Experiment /__  I  I  1  ; 

-^o^^-'-L  !  cL'Z— i-  rt-^u---^:-'--. 


Creenvlllt  2  NNW 


Op«l 

-O- 


West  Point 


\  H. 


The  Rock 

Iwooaoury 
,\  Thomastoti  2  S  J 

 — ^  V  <y     I — 


|-0-  Forsvlh  1  S 


'  MiUedgevUle  ^ 


\       ,  Aiijusta  WSO  AP 

""l  Nil      \    .  Clbso^'^/' "^v  ^ 

A'    o  1 

I  Waynesboro  2  NE  >^ 


Blackvillo  3  W 


phoQlx  City  2  KNW-q- 


,w  I 


^  L*.i3viUe  3  s'J                   [  Mltthaven-Wade  2 

lersville  \          Mldville  Exp  St«(- V O 

i                          )        \       O-               \  ^'^0    J     M,llen4N/  > 

\,.™us,rA<CEtSlTRALV  y  ~\  •s,wa\ 

.■'^®!                   \                 Jr''  "^V  I                           \              V  New.nglon  2  NE 


Hampto 

o- 


U»pkln  2  SEi-O-       10     !  -O- Plama  SW  C.  Exp  Sta_  "  \             y                -             1       |   sivuinah  "USDA  PI  Grdn  O  9, 

 L-l  ,  Preaton           c  *--OCordtl3  Abbeville<)V  ^  |_.  )  7      -,  V   \  Sav. 

1,  _L          l\                         J                 1  ,      .            X-'^^"  J  Glennviu'e -O*.        /  V  -  _W 

^  \i  — 1                  I  C            Lumber  City  O-             I           ^ '  '  ^          -<>-  VH^^ 

I                     I                ^^L                          ,  ^                                        •    Ha.]chur.t           \  Fort  Stewart  -O      KleTing  /=^0 

'Cuthber,       I    Daw.on         \   ^"  /                T"^                     ^  J  '             '^V     ?1  / 

-I    ^                     O             \                  »           '  \j.                    ^  ^  I                     J        Surrency  2  WNW  ^  \  ^^JV/ 

4  1  L  I            I  "J         T  / 

Ediion#           Morgan  5  NW   1^  I                                Alma  FAA  AP       -s^  Jeeup     \  ^^^^  ^ 


Abbeville  1  VSH 


'L  '        -O       \  -O 

/■  ■^--t      Morgan  1  W     >  Albany  3  SE 

I  \  ^->-J  ^- 

J 


Chlpley  3  E 

-Or. 


Games  I  (_  


|Col<)ultt  2  K    I  / 

■  "  !/: 

O     DonolsonviHe  1  S 


V 


^  ,  Cairo  2  NNW 

Bainbridg«  I 


Tifton  Exp  Sta  I  "O" 

1^  ^   

 L  J  J*  (     Alapaha  Exp  Sta 


Alma  FAA  AP 


Moultrie  2  ESE     /  ^ 
-O-  ^  Adel  2  S 


Nashville  5  SSE 


Woodruff  Oaj 


STATION  LEGEND 
O      #       3     PffCipitatfon  only 

0  Prtcipitotion,  storogt 

-Q-  H^-     Precipitation   ona  Temptrature 

-(^     Precipitotien,  Temperature  and  E*aporotion 

Type  at  909*-      O  Nan- recording :     •soil  Twp«rature 

9   Recording        <^  ^ToM  //pfS. 

Double  circfe  combtf>aiiont  indicate  tfte  availability  of  more 
detailed  meieorotogKOi  data 

 I  


'I    SOUTH    CIENIHAL  M~S0UTHEAS) 

\  Valdosta  4  NW  ,    I  I    |  . 


VlSCOMM  -  NOAA  -  Aslw-vUl.-.  N.  C. 
Rcvued  1-73 


U  S  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE.N  C  28801 


POST  «ND    FEES  P«'0 

S     OEP»nTM€~TOrC  0»^ME  PC  E 

COM  210 


THIRD  CLAS 


I 


JNE  1975 


r 


VOLUME  79 


NUMBER  6 


Dlimatological  Data 


:ORGI R 


TEMPERniURE   RND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GRERTEST  TOTRL  PREC I P I TRT I  ON ; 
LEAST   TOTRL  PREC  I  P I TRT [ ON : 
GRERTEST    1   DAY  PRECIPITATION; 


IRWINTON  4  WNW 
EXPERIMENT 
JONESBORO 
AILEY 

EXPERIMENT 


99  DATE 
45  DATE 
9  .02 
.89 

4.06  DATE 


14 


01 


SUPPLEMENTRL  DRTR 


MIND 

ISPEED  -  M.P.H. ) 


RELRTIVE  HUMIDITY 
nvERRCES- 
PERCENT 


SIONOORD  OF  TItlE 

EASTERN 
01     07     13  19 


NUMBER  OF  OPTS  WITH 
PRECIPITHTION 


THENS  WSO  RP 
TLflNTA  WSO  AP 
fJGUSTA  WSO  AP 
}LUMBUS  WSO  AP 
ICON  WSO  AP 
)ME  WSO  AP 
1VRNNRH  WSO  RP 


34 
30 
4 
3 
32 


33 


1  .  1 
0.7 
0.3 
0.6 
0.7 


0.7 


6  .  1 
7.4 
6.6 
6.4 
6.7 


29^ 

34 

28^ 

29^ 

26 


15 
15 
02 
29 
10^ 


6.9 


30 


18 


90 


90 
84 
85 
90 
87 


88 


62 
57 
54 
53 
54 


57 


67 
66 
64 
66 
65 


67 


63 


65 


52 


5.4 
6.3 
5.7 
5.5 
5.9 

6.7 


niQO    NRTIONRL   OCERNIC  RNO  /ENVIRONMENTAL  DRTR  /flSHEVILLE.  N.C 

I  ll/CICl   RTMOSPHERIC   RDMI  N  I  STRRT  I  ON  /    SERVICE  / 


MONTHLY  SUMMflRIZED  STATION  AND  DIVISIONflL  DflTfl  oeorca 

JUNE  1975 


STRTION 

TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

a 
a 

cr 

i: 
£ 

s 

a 

1 

i: 
£ 

a 

3  O 

a  E 

0-  o 

X 

tt 

o 

1 

DECREE  DOTS 

NO 

.  OF 

OSrs 

13  O 

a  t 

w  S 

SNOW 

SLEET 

no 

OF 

onrs 

niN. 

o 

MAX.  OEPTM 
ON  GROUND 

a 

° 

.  o 

ss 

«  , 

"  " 

s » 

o  o 
5.  £ 

NORTHWEST 

01 

hlLhTOONH  Dfln  2 

as 

.0 

62 

.7 

73 

9 

92 

19 

56 

3 

0 

4 

0 

0 

0 

3  .70 

.95 

1 1 

.0 

0 

7 

3 

0 

CRLHOUN  EXP  STATION 

ee 

.6 

62 

.6 

74 

6 

93 

16 

54 

3 

0 

6 

0 

0 

0 

4  .01 

1  .15 

1 1 

.0 

0 

6 

4 

2 

CRRTERSV I LLE 

es 

.9 

62 

.3 

7  4 

1 

-  2.4 

94 

16 

54 

3 

0 

3 

0 

0 

0 

5  .32 

2.22 

1  .75 

1 1 

.0 

0 

7 

3 

2 

CEDfiRTOWN 

86 

■  2 

62 

•  9 

74 

6 

-   1  . 3 

93 

20 

55 

3 

0 

5 

0 

D 

0 

6  .86 

2.77 

1  .61 

8 

.  0 

0 

t  1 

6 

1 

ORLLRS  7  NE 

84 

.5 

61 

.  4 

73 

0 

92 

19 

56 

14- 

0 

3 

0 

0 

0 

3.SS 

1  .42 

1  1 

.0 

0 

8 

2 

1 

DHL  TON 

85 

.4 

62 

.9 

74 

2 

-1.1 

93 

19 

55 

3» 

0 

4 

0 

0 

0 

3  .63 

-  .36 

■  89 

20 

•  D 

0 

9 

3 

0 

1   O  CQvCTTC 

L  H   r  H  T  t  1  '  t 

85 

•  2 

6 1 

■  0 

73 

1 

-  2.2 

92 

20 

5  1 

2 

0 

3 

0 

0 

0 

4  .85 

.  9 1 

1.27 

1  2 

.  0 

0 

9 

* 

2 

ROME 

85 

■  3 

57 

•  2 

7 1 

3 

-  4.9 

92 

1 8 

4  9 

1  3  + 

0 

3 

0 

0 

0 

4.31 

•  22 

1.70 

!  ry 

•  ^ 

0 

^ 

' 

ROME  WSO  flP 

R 

86 

.  9 

64 

■  1 

7S 

S 

■  3 

93 

1  8 

56 

1  3* 

0 

7 

0 

0 

0 

3.69 

•  05 

•  83 

1  9 

■  0 

0 

0 

n  r  11  f  c  T  nu 
U 1 V 1 b 1  UN 

73 

8 

-  1  .9 

4  .44 

.66 

.0 

NORTH  CENTRBL 

02 

fiLPHHRETTB  5  SSH 

6  3 

59 

.  9 

71 

8 

9 1 

1 9 

54 

0 

3 

0 

0 

0 

4.73 

1.34 

1  1 

.  0 

0 

B 

2 

BTHENS  WSO  flP 

84 

.4 

65 

•  8 

75 

I 

-   1  .7 

93 

17 

60 

14. 

0 

3 

0 

0 

0 

3  .18 

-   1  .09 

1  .30 

1  1 

.0 

0 

7 

1 

1 

RTLflNTq  WSO  flP 

R 

8S 

.2 

65 

.3 

75 

3 

-  .3 

91 

18 

59 

3 

0 

2 

0 

D 

0 

5.52 

1  .85 

1.17 

1  1 

.0 

0 

1  1 

5 

1 

Ql  OTDCUtl   1   C     CVD  CTO 

DLHlKOVlLLt    tXr  OlH 

60 

•  0 

56 

•  5 

68 

3 

■  1.7 

87 

1  9 

3 

6 

0 

0 

0 

0 

3.12 

-  1.08 

.  69 

I 

.  0 

0 

3 

D 

82 

.0 

58 

.8 

70 

* 

89 

18 

48 

9 

I 

0 

0 

0 

0 

4  .32 

.99 

12 

.0 

0 

7 

4 

0 

8S 

.7 

61 

.5 

73 

6 

93 

18 

55 

14. 

0 

4 

0 

0 

0 

4  .44 

1  .96 

1 

.0 

0 

6 

3 

2 

OflHLONEGfi 

82 

•  OM 

60 

•  1 M 

71 

in 

-  2-2 

90 

1 9 

54 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3.40 

.72 

30 

.  0 

0 

9 

3 

0 

GAINESVILLE 

80 

.8 

62 

.0 

71 

4 

-  3.3 

88 

19 

55 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3  .84 

-  .46 

1  .62 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

HELEN   1  ESE 

83 

.8 

58 

.4 

71 

1 

92 

18 

50 

3. 

0 

2 

0 

0 

0 

4  .35 

1  .07 

3D 

.0 

0 

9 

4 

1 

JASPER  1  NNW 

83 

.3 

59 

.2 

71 

3 

-  2.6 

91 

19- 

SI 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

5  .45 

1  .58 

1  .07 

1  1 

.0 

0 

10 

5 

1 

U   Ur    l/H   rLI  oLltNLt 

86 

■  0 

64 

•  0 

75 

0 

9  3 

1 9  ♦ 

59 

23* 

0 

6 

0 

0 

0 

6.43 

1.69 

1 

.  0 

0 

6 

^ 

^ 

HINDER   1  SSE 

85 

■  5 

6  I 

•  8 

73 

7 

92 

1 8 

56 

1  4  . 

0 

3 

0 

0 

0 

4.59 

2.21 

1  2 

.  0 

0 

2 

2 

DIVISION 

72 

3 

-  2.3 

4  .45 

.37 

.0 

klHDTuCaC  T 

NUK 1 ntHo  i 

0  3 

CUfiYTON  1  SSH 

8 1 

56 

69 

2 

-  2.2 

89 

1 8 

48 

9 

2 

0 

0 

0 

0 

3  .78 

-   1  .59 

•  97 

1  6 

.  0 

0 

0 

CORNELIA 

82 

.9 

59 

.2 

71 

1 

-   1  .7 

91 

20* 

52 

3. 

0 

3 

0 

0 

D 

4  .66 

-  .20 

2.05 

1 

.0 

0 

8 

3 

1 

CI  QC  D  T  nkl     O  kl 

t Lot K 1  UN    ^  N 

86 

.5 

60 

.6 

73 

6 

93 

18 

54 

23. 

0 

5 

0 

0 

0 

4  .55 

1  .90 

1 

•  0 

0 

5 

2 

2 

harthell 

86 

.6 

64 

.7 

75 

7 

-   1  .8 

96 

18 

60 

3. 

0 

1 0 

0 

0 

0 

7.65 

3.86 

1  .60 

1 

.0 

0 

ID 

6 

5 

TOCCOA 

86 

•  0 

63 

74 

-   1  -0 

94 

1 6 

55 

2 

D 

5 

0 

0 

0 

4  .93 

.  30 

1.40 

1 

.  0 

0 

7 

4 

2 

WASHINGTON 

86 

6  3 

•  6 

75 

0 

-  1.5 

9  3 

1  9 

58 

23. 

0 

5 

0 

0 

0 

3  .46 

.87 

2  ■  26 

1  2 

.  0 

0 

^ 

2 

1 

DIVISION 

73 

2 

-  1.7 

4  .84 

.28 

.0 

■       ■  > 

WEST  CENTRAL 

04 

CARROLLTON 

86 

60 

3M 

73 

4n 

-  2.1 

92 

1  9* 

52 

3 

0 

3 

0 

0 

0 

4.57 

.65 

I  .23 

1  2 

.0 

0 

1  1 

1 

COLUneUS  WSO  AP 

R 

88 

.9 

67 

.9 

78 

4 

-  .3 

93 

19* 

62 

3 

0 

1  4 

0 

0 

0 

3  .94 

-  .18 

1  .88 

29 

.0 

0 

7 

2 

1 

t  *r tK 1 nLN 1 

89 

.0 

63 

.9 

76 

5 

-      .  1 

93 

28* 

45 

14 

0 

1  2 

0 

0 

0 

7  .55 

2.90 

4  .08 

1 

.0 

0 

9 

4 

2 

GREENVILLE  2  NNW 

1  Q  pooiurc 

LH  OnHNUt 

86 

.3 

62 

■  8 

74 

6 

-  2.2 

92 

I9-> 

56 

3 

0 

6 

0 

0 

0 

6  .85 

2.77 

1  .50 

16 

.0 

0 

12 

5 

2 

MflRSHflLLV ILLE 

89 

.  5 

66 

•  0 

77 

8 

95 

1  9* 

60 

1  4 

0 

1  4 

0 

0 

0 

5  .40 

2  . 90 

9 

.  0 

0 

1 

NEHNPN 

87 

.5 

62 

.6 

75 

1 

-  1  .6 

97 

18 

55 

3 

0 

5 

0 

0 

0 

3.58 

-  .49 

1  .29 

12 

.0 

0 

8 

3 

1 

OUlNNTOlUt 

85 

.8 

64 

.6 

75 

3 

91 

19» 

60 

23. 

0 

3 

0 

0 

0 

4  .03 

1  .51 

26 

.0 

0 

1 

IHLDUIlUN    I  Nt 

87 

.8 

64 

.6 

76 

2 

.7 

94 

18 

58 

25. 

0 

9 

D 

0 

0 

7  .79 

3.58 

1  .70 

1  1 

.0 

0 

9 

6 

4 

THOMflSTON  2  S 

87 

* 

64 

76 

0 

94 

1 9* 

57 

1 4 

0 

8 

0 

0 

0 

5.17 

1  . 36 

1  1 

.  0 

D 

8 

4 

2 

WEST  POINT 

08 

.5 

63 

76 

2 

1.3 

94 

20 

59 

1  4 

0 

1  6 

0 

0 

0 

6.01 

2  . 20 

1  .90 

1  2 

.0 

0 

1  2 

S 

1 

D I  V  I S I  ON 

76 

0 

-   1  .1 

5.49 

1  .40 

.0 

■       ■  ■ 

CENTRBL 

05 

BILET 

M 

63 

1  4  . 

0 

0 

0 

0 

.89 

.  29 

2 

.  0 

0 

4 

0 

0 

COVINGTON 

87 

•  2 

64 

0 

75 

6 

-   1  .2 

94 

18 

59 

14. 

0 

6 

0 

0 

0 

6  .46 

2.61 

1  .94 

1 

.0 

0 

7 

4 

3 

DUBLIN  3  S 

90 

.  1 

63 

4 

76 

8 

-  2.6 

97 

19 

59 

14. 

0 

19 

0 

0 

0 

6  .82 

3.31 

1  .62 

1  1 

.0 

0 

10 

6 

2 

EBSTMRN  1  H 

88 

66 

6 

^"^ 

-  2-0 

94 

1  9 

60 

1 6 

0 

I  6 

0 

0 

0 

3  . 79 

■  I  6 

1  . 05 

1 

.0 

D 

7 

3 

2 

FORSTTH  I  S 

87 

.9 

64 

6 

76 

3 

94 

26* 

SB 

14 

0 

6 

0 

0 

0 

3.44 

.91 

12 

•  0 

0 

6 

3 

0 

HRHKINSVILLE 

89 

.9 

64 

4 

77 

2 

-  1.9 

96 

19 

60 

15. 

0 

20 

0 

0 

0 

4  .42 

.32 

.96 

1 

.0 

0 

9 

3 

0 

IRMINTON  4  UNM 

9 1 

66 

79 

1 

99 

1 8 

60 

9 

0 

20 

0 

0 

0 

6.15 

1  -  25 

1  0 

.0 

0 

1  1 

5 

1 

MflCON  WSO  BP 

R 

68 

•  0 

66 

6 

77 

3 

-  2.3 

94 

18 

60 

4 

0 

8 

0 

0 

0 

3.63 

-  .03 

1  .78 

12 

.0 

0 

7 

1 

1 

rllLLEDGEVILLE 

67 

.611 

63 

7M 

75 

7n 

-   1  .7 

93 

19 

59 

15. 

0 

6 

0 

0 

0 

4  .06 

.46 

.97 

12 

.0 

0 

7 

4 

0 

tlONTICELLO 

89 

.  1 

66 

5 

77 

6 

.7 

98 

19 

60 

14 

0 

9 

0 

0 

0 

4  .40 

•  59 

1  .50 

1  1 

.0 

0 

1 

SBNOERSVILLE 

86 

.  9 

66 

3 

76 

6 

92 

1 8 

6 1 

1  4  ♦ 

0 

6 

0 

0 

0 

4.19 

1  .  SB 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

SILOBM 

87 

• 

65 

76 

4 

-  1.1 

94 

2D* 

59 

23 

0 

9 

0 

0 

0 

1  . 96 

-  1.39 

.  77 

1  2 

.  0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

77 

0 

-1.3 

4  .20 

.34 

•  D 

EBST  CENTRBL 

06 

APPLING   1  NW 

88 

3 

64 

6 

76 

5 

95 

19 

56 

23 

0 

12 

0 

0 

0 

3.06 

1  .61 

10 

.0 

0 

5 

2 

1 

flUGUSTB  WSO  BP 

R 

86 

0 

65 

6 

75 

8 

-   2  4 

92 

20 

56 

4 

0 

2 

0 

0 

0 

5.10 

1  .44 

1  .49 

21 

.0 

0 

7 

3 

3 

BROOKLET   1  W 

88 

2 

57 

3 

77 

B 

-  .8 

95 

18 

63 

15- 

0 

13 

0 

0 

0 

5.17 

.69 

2.20 

19 

.0 

0 

9 

2 

2 

LOUISVILLE  3  S 

88 

2 

67 

1 

77 

7 

-   1  .2 

93 

19* 

62 

25. 

0 

9 

0 

0 

D 

4  .65 

.77 

1  .28 

2 

.0 

0 

9 

3 

2 

METTER 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INQEX 


2 


MONTHLY  SUMMfiRIZED  STATION  AND  DIVISIONAL   DATA  ceorcia 

JUNE  ISTS 


TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

SrRT ION 

u  - 
<x  c 

OC  — 

*  a 
a  i: 

a  c 
a  c 

a 

«  1 
a  c 

S£ 

X 

r 

° 

s 

o 

a 
o 

NO 

OF 

OBTS 

a 

o  u. 

a 

z 

a 
a: 
o 

a 
o 

SLEET 

NO  . 

nF 

OArs 

o 

1 
o 

MBX  . 

MIN. 

° 

°  « 

w 
0 

E 

0 

0 
0 

E 
% 

Ts 

S  » 

f ! 

f  2 

NIOVILLE  EXP  SIB 

M 

M 

M 

96 

1 9* 

0 

0 

0 

0 

4 

02 

1.13 

1  2 

.0 

0 

8 

3 

2 

NILLEN  4  N 

89.1 

6S.6 

77 

4 

-   1  .5 

96 

18 

58 

14 

0 

1 9 

0 

0 

0 

4 

48 

-  .06 

1  .46 

2S 

.0 

0 

5 

3 

2 

88. 2 

65.4 

78 

8 

95 

18« 

60 

4 

0 

1  1 

0 

0 

0 

3 

54 

.95 

25 

.0 

0 

7 

3 

0 

SHAINSBORO 

88.9 

65.4 

2 

96 

17 

61 

20 

0 

1 5 

0 

0 

0 

3 

90 

2.00 

9 

.0 

0 

5 

3 

1 

WBRRENTON 

90 .  OM 

66  . 1 M 

78 

I  M 

.  5 

97 

22* 

62 

15* 

0 

IS 

0 

0 

0 

1 

65 

-  1.87 

.60 

1  2 

.0 

0 

5 

2 

0 

uaYNf^nnRn  9  mp 

88 . 2 

66 . 9 

77 

6 

98 

22 

6  1 

6* 

0 

9 

0 

0 

0 

5 

14 

1.79 

1  2 

.  0 

0 

° 

1 

n  I  V  r  ^  1  (IM 

U  1  V  I  O  1  uri 

'''' 

-   1  .3 

07 

.19 

.0 

■         ■  ■ 

SOUTHHEST  07 

Ql  RQNV    ^  ^P 

88 . 5 

68 . 2 

78 

4 

-   1  .9 

95 

1  9 

63 

S 

0 

13 

0 

0 

0 

5 

83 

1  -27 

1.45 

1 9 

.  0 

0 

1 0 

5 

1 

QHPR I  n        1  PMP 

MncniLU3  *  cnc 

87.8 

67.2 

77 

5 

-   1  .5 

93 

IB 

62 

10 

0 

9 

0 

0 

0 

2 

SS 

-  2.18 

1  .00 

12 

.0 

0 

8 

1 

1 

no  T  MRR I nnp 

OH  1 NDn 1 UuC 

90. 6M 

68. OM 

79 

3M 

-   1  .0 

95 

7 

62 

4 

0 

0 

0 

0 

5 

62 

1  .30 

.0 

0 

BLflKELT 

88  .BM 

68 .  2M 

78 

4M 

.9 

64 

0 

0 

0 

0 

8 

1  1 

3.51 

1  .66 

1  9 

.0 

0 

9 

6 

CflnlLLR 

90.1 

68.1 

79 

1 

-   1  .7 

94 

IB 

59 

S 

0 

21 

0 

0 

0 

^ 

33 

2.67 

1  .70 

19 

.0 

0 

7 

6 

4 

COLOUI TT  2  E 

88.8 

67.9 

78 

94 

7 

63 

4 

0 

1  4 

0 

0 

0 

6 

26 

1  .64 

1  1 

.0 

0 

9 

4 

4 

CUTHBERT 

90  .5 

66 . 1 

78 

3 

97 

9 

6 1 

1 6  ♦ 

0 

1  9 

0 

0 

0 

5 

04 

1.96 

29 

.  0 

0 

6 

1 

FORT  GfllNES 

87.7 

69.0 

76 

4 

-  .6 

94 

18 

63 

27. 

0 

9 

0 

0 

0 

5 

06 

•  39 

1  .25 

9 

.0 

0 

9 

4 

3 

1  1 IMPK  T  M    9  <iP 
L  Unr  n  1  rt    i  oC, 

88.  3M 

63. 3M 

75 

6M 

93 

17 

56 

4 

0 

1  0 

0 

0 

0 

.0 

NORGflN  1  H 

89.2 

68.0 

78 

6 

95 

24 

65 

27. 

0 

1  5 

0 

0 

0 

^ 

76 

.83 

15 

.0 

8 

3 

0 

PLBINS  SH  OB  EXP  STB 

87  .6 

67  .5 

6 

94 

6 

62 

0 

1  1 

0 

0 

0 

5 

5 1 

1.92 

1  5 

' 

5 

1 

TMnMQ^uri  1  P  A  ^p 

90  . 9 

67  .5 

79 

2 

.  D 

95 

20* 

63 

1 6 

0 

22 

0 

0 

0 

6 

88 

1  .58 

1.94 

9 

.  0 

0 

1  1 

1 

U 1 V 1 o I  UN 

78 

3 

-  1.3 

S 

63 

.92 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

87  . 1 

68 . 3 

77 

7 

94 

1  9 

64 

24  • 

0 

6 

0 

0 

0 

5 

48 

.  86 

1 

0 

90.9 

67  .6 

79 

3 

.4 

95 

IS- 

63 

25« 

0 

18 

0 

0 

0 

5 

82 

2.13 

.86 

9 

.0 

0 

1  1 

5 

0 

nniinoQ  9  f^p 

88.8 

66.0 

\ 

-  1  .6 

96 

19 

60 

4 

0 

1  3 

0 

0 

0 

-  .88 

.90 

12 

.0 

0 

9 

4 

0 

FITZOERBLO 

88.9 

69.7 

79 

3 

-1.1 

93 

16 

66 

24. 

0 

15 

0 

0 

0 

nn 

2.25 

1  .37 

9 

.0 

0 

9 

5 

3 

HOMERVILLE  3  WSH 

89.6 

67.8 

78 

7 

94 

18 

61 

4 

0 

IB 

0 

0 

D 

B 

no 
09 

3.31 

2 

.0 

9 

5 

3 

LUMBER  CITY 

66  .9 

M 

60 

6 

0 

0 

0 

0 

2 

54 

'  .42 

'9 

0 

MOULTRIE  Z  ESE 

89.  1 

68.0 

76 

6 

-   1  .0 

95 

18 

64 

25. 

0 

1  5 

0 

0 

0 

5 

05 

1  .76 

.0 

0 

8 

3 

2 

NHonVlLLt    3  Sac 

90. S 

65.1 

8 

93 

22» 

60 

4. 

0 

2 1 

0 

0 

0 

1  .27 

9 

.0 

8 

3 

1 

QUITMfiN  2  NW 

89.7 

72.0 

80 

9 

1  .4 

97 

7 

66 

16 

0 

1  5 

0 

0 

0 

CO 

52 

-   1  .64 

1  .24 

10 

.0 

6 

3 

1 

TIFTON  EXP  STATION 

88 . 7 

59  . 1 

76 

9 

.  1 

94 

1 9 

65 

25* 

0 

13 

0 

0 

0 

2 

1 0 

2.33 

.  50 

26 

.0 

VHLUUjIH    J  t 

89  .2 

67  .6 

78 

4 

94 

1  8* 

60 

3 

0 

1  3 

0 

0 

0 

6 

06 

2  . 25 

.0 

0 

U  1  V  1  a  I  ur* 

78 

-  .5 

* 

83 

.23 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHEfiST  09 

ML  HH    r  HH  Hr 

88 . 7 

69 . 0 

78 

9 

.  2 

95 

1 7 

63 

0 

1  2 

0 

0 

0 

7 

53 

3.03 

2 

■ 

0 

BRUNSWICK 

OKUNaHlLn   rHH  Hr 

87.2 

73.0 

80 

1 

95 

6 

68 

14 

0 

9 

0 

0 

0 

3 

07 

.69 

9 

.0 

J: 

12 

2 

0 

FLEMING 

88 . 4 

67 . 8 

78 

1 

94 

6 

6 1 

0 

13 

0 

0 

0 

5 

01 

\  Rn 

FOLKSTON  9  SH 

91  .8 

66  . 6 

79 

2 

97 

6 

62 

0 

24 

0 

0 

0 

5 

94 

2  .80 

1 5 

.0 

FORT  STEWBRT 

89  -7 

68  .9 

79 

3 

.  I 

96 

6 

62 

1  4 

0 

18 

0 

0 

0 

3 

13 

-  2.07 

1  9 

0 

GLENNV I LLE 

69.6 

69.4 

79 

5 

.2 

96 

19- 

63 

I  4 

0 

16 

0 

0 

0 

4 

93 

.06 

1  .42 

13 

.0 

0 

8 

4 

1 

JESUP  6  S 

90.0 

67  .9 

79 

0 

95 

19- 

63 

14. 

0 

19 

0 

0 

0 

4 

17 

1  .02 

9 

.0 

0 

8 

5 

1 

NBHUNTfl 

6B.4 

SB  .5 

78 

5 

93 

18 

64 

4 

0 

12 

0 

0 

0 

4 

70 

.65 

19 

.0 

0 

14 

3 

0 

SflPELO  ISLAND 

87.6 

69.5 

78 

6 

94 

7 

64 

15 

0 

7 

0 

0 

0 

2 

25 

.44 

23- 

.0 

0 

7 

0 

0 

SflVBNNBH  USOB  PL  ORON 

90  .2 

67  .2 

78 

7 

.9 

95 

IS 

59 

5. 

0 

17 

0 

0 

0 

2 

04 

-  3.65 

.62 

10 

.0 

0 

6 

1 

0 

SBVBNNBH  WSO  BP  R 

68.7 

70.2 

79 

5 

.  4 

94 

18» 

66 

4 

0 

14 

0 

0 

0 

2 

06 

-  3.81 

.91 

18 

.0 

0 

6 

1 

0 

SflVBNNBH  BEBCH 

87.3 

68.0 

77 

7 

92 

30 

62 

27 

0 

8 

0 

0 

0 

3 

61 

-  .91 

2.05 

13 

.0 

0 

6 

2 

1 

SURRENCr  2  HNU 

89.9 

65.5 

77 

7 

94 

19- 

60 

14. 

0 

20 

0 

0 

0 

4 

72 

1.14 

j9 

.0 

0 

9 

3 

I 

HflTCROSS  4  NE 

90.2 

67.6 

78 

9 

-  .5 

96 

19 

60 

5. 

0 

20 

0 

0 

0 

7 

86 

3.17 

2.12 

12 

.0 

0 

13 

6 

1 

DIVISION 

76 

6 

.4 

4 

36 

-  .88 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STATION  INDEX 


3 


DRILY  PRECIPITATION 


STRT ION 


NSRTHUeST  1 

AOAIRSVILIE 
ALLATQOnA  DAN  3 
BCRvCRDRLC  1  C 
CALHOUN  EXP  STATION 
CARTERS 

CART^flSVILLE 
CARTCRSVILtC  3  Sw 
CEOARTOWN 
CHATS MORTM 
CHICKAmuCA  PARK 

CURRTVILLC  2  W 
DALLAS  7  HE 
DAL TON 
EriBRV 
rAIR^f)UHT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  fflTETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

ROME  USO  AP 
SUnrCRVILLE   1  5SU 
TAYLORSVILLE 


MOHTH  CENTRAL 

ALPHARETTA  S  SSU 
ATHENS  PSO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WSO  AP 
BALL  QROUND 

BLAIR5VILLE  EXP 
BLUE  BIDOE 
CANTON 
CLEVELAND 
COMTCBCE  4  NNU 

CUMniNC  3  NNE 
DAHL ONEGA 
DAWSONVILLE 
ELLIJAY 
GAINESVILLE 

HELEN   1  ESE 
JASPER  t  NNU 
WrSVILLE 
MONROE 

NORCROSS  3  NU 

U  OF  QA  PLT  SCIEi 
WALCSKA 
UINDER   1  SSE 
UOOOSTOCK 


NBHTMEA5T 
BOWMAN 

CARNESVILLE  3  N 
CLAYTON  1  SSW 
CORNEL lA 
ELBERTQN  2  N 

HARTUELL 
LEXINGTON  1  NU 
LINCOLNTQN 
TOCCQA 
UASHINQTOM 


WEST  CENTRAL 

BUTLER 
CARROLLTON 
COLUr«US   U%Q  A 
DOUGLASVILLE 
EW>EflII«NT 

TRANKLIN  2 
GREENVILLE  3  N< 
HAMILTON  4  U 
JONESBOaO 
LA  QRANOC 

MARSHALLVILLC 
mNTCZUMA 
NEUnAN 
SUNNYSIDC 
TAL60TT0M  1  NE 

THOMftSTON  2  5 
WEST  POINT 
WOODBURY 


CENTRAL 

AJLEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  W 

FORSrTN  ]  S 
FORT  VALLET  2  E 
GOOFBCY  3  NC 
HAkKINSVILLE 
IRWINTQN  4  WrtW 

JULIETTE 
MACON  WSO  AP 
MILLEDGEVILLE 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON  3  Ml 

SANDERSVltLE 
SILOAM 
SPARTA  3  NW 


6.46 
6.44 

6.62 
3.79 

3.44 
4.34 
3.60 
4.42 


2.64 
3.63 
4.08 
4.40 


DfiY   OF  MONTH 


1     2     3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  1  4  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.60  t . 10 
.48  .34 


.02  .10 
.30  .13 

.40   1 . 28 


.35  .03 
.11  .32  .36 
.58  .08 


.08  .07  .73 
.13     .05  .72 


.53  .35 
1  .88 
.22  .11 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWiNI 


IG  STRT ION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


CAST  CCNTQ(»L 

APPLinC  1 
AUGUSTA  MSO  AP 
baOOKLET   1  M 
DOVER 
QIBSQN 

LOUISVILLE  3  S 
nioviLLC 

niDVILLC  CXP  STA 
MILLEN  4  H 

MlLLWAVtN-wAOt  3  5E 
NEHIMQTOM   a  NE 
STILLI^BE 
SUAINSBORO 
UAROEHTOH 

wnmesBOQo  a  me 


SOUTMKST  0' 

ALftAtlT  3  SE 
ATCSICUS  A  EHE 
0AIN6Q100C 
BLAKCLY 
CAMILLA 

COLQUITT  a  E 
CUTMBEOT 

OAwson 

OOnALSOMVlLLE    1  S 
ro«T  OAIhEJ 

LUhPitlN  3  SC 

PQRQAM  1  U 

rQROAM  9  NU 

PLAINS  SU  OA  EXP  STA 

P«STOh 


THOriASVILi 


sc 


SOUTH  CENTBAL 

AOeEvILLC 
ASHBUBN  3  EPiE 
COBDELE 

DouQLAs  a  Ese 

FITIOEBALO 

HOrCaviLLE  3  WSU 
LUKEB  CITY 
MOULTBIC  a  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 
OUlTf^M  a  NW 


SOUTMCAST 

ALMA  TAA  AP 
AT»,INSON 
BBUNSWICK 
BBUNSWICK  TAA  AP 
OOCTQBTOiM   1  MSU 

rLEMino 

rOLKSTON  3  SM 
FOLKSTOH  0  SU 

roBT  stcmart 

GLEInvIllE 


JESU 


8  S 


PATTEBSON 

5APEL0  ISLAND 
SAVAhNAH  USOA  f>l  GBOM 

SAVANNAH  bVSO  AP 

SAVANNAH  BEACH 

SUBBENCr  a  bMU 

ti*»rcaOSS  4  NE 


5.B3 

a.ss 
B.ea 


o.ae 

9.04 

4.aa 


3.76 
4.07 
5.91 


DRY  OF  nONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REfERENCE  NOTES  FOLLOHING  SIBIION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY   OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

■        ■  ■ 

NORTHWEST  01 

flLLSTOONR  arm  2 

MAX 
MIN 

79 
63 

62 
57 

84 

56 

84 

58 

89 
63 

66 
64 

84 

65 

82 
61 

85 
59 

78 
63 

62 
65 

74 
66 

8 1 
58 

85 
59 

87 
66 

82 
62 

85 
63 

90 
66 

92 
66 

90 
61 

89 
63 

85 
65 

83 
61 

84 

60 

87 
64 

87 
66 

89 
66 

86 
64 

90 
63 

69 
69 

65  -0 
62  .7 

CBLHOUN  EXP  STPTION 

MAX 
MIN 

82 
60 

65 
55 

84 
54 

86 

57 

87 
61 

83 
62 

67 
65 

84 

60 

83 
57 

62 
66 

60 
66 

86 
69 

87 
56 

68 

57 

65 
61 

66 
62 

90 
62 

93 
66 

92 
65 

90 
64 

87 
66 

85 
65 

85 
61 

86 
58 

88 
66 

89 
67 

87 
65 

88 
69 

90 
65 

90 

70 

86  •  6 
62  .6 

CBRTER5VILLE 

MAX 
MIN 

82 
62 

82 
56 

83 
54 

89 

56 

66 

60 

66 
62 

65 
63 

63 
61 

83 
56 

64 

67 

82 

65 

62 
67 

86 
SS 

86 

57 

86 
66 

86 

61 

91 
61 

94 

65 

92 
65 

88 

60 

86 

67 

85 
66 

83 
61 

84 

59 

87 
62 

85 
68 

87 
64 

67 
68 

66 

67 

87 
67 

85  . 9 
62.3 

CEOflRTOWN 

MAX 
MIN 

82 
62 

84 

56 

85 
55 

90 
58 

66 
63 

65 
65 

87 
63 

84 
81 

82 
59 

66 
66 

81 
67 

84 

68 

86 
56 

87 
57 

82 
63 

86 
61 

90 
63 

92 
66 

90 
65 

93 
63 

65 
66 

64 
64 

85 
61 

85 
58 

87 
65 

87 
67 

85 
65 

67 
67 

68 
68 

69 
69 

66  •  2 
62  .9 

OBLLBS  7  NE 

MBX 
MIN 

80 
63 

81 
56 

83 
56 

82 

57 

66 

62 

87 

65 

82 
64 

83 

60 

83 

57 

79 
63 

83 
65 

77 
66 

82 
57 

64 

56 

87 
59 

80 
60 

85 
61 

90 
64 

92 
63 

90 
61 

68 
65 

85 
64 

84 

57 

84 

57 

84 

62 

68 
65 

82 
63 

84 

6S 

69 
65 

89 
65 

84.5 
61.4 

OBLTON 

MAX 
MIN 

75 
61 

80 
55 

85 
55 

84 

59 

89 
64 

83 
63 

86 
63 

92 
59 

85 
57 

79 
60 

79 
64 

75 
65 

85 
56 

67 
59 

88 
63 

83 
62 

85 
54 

90 
66 

93 
67 

91 
64 

87 
66 

86 
65 

85 
65 

63 
53 

67 
66 

88 

67 

85 
65 

88 
66 

69 
67 

89 
69 

85  . 4 

62  .9 

LB  FBTETTE 

MAX 
MIN 

77 
59 

82 
51 

84 

53 

84 

57 

90 
60 

88 
62 

82 
63 

87 
56 

83 
54 

78 
61 

81 
65 

77 
65 

85 
54 

67 
56 

86 
59 

84 

63 

85 
61 

88 
66 

84 

64 

92 
66 

88 
64 

90 
64 

64 

59 

65 
60 

87 
64 

87 
64 

87 
63 

87 
66 

86 

65 

89 
65 

85  .2 
61  -0 

ROME 

MBX 
MIN 

81 
61 

83 
51 

84 
49 

86 
52 

68 

55 

81 
61 

85 
60 

83 
57 

79 
52 

62 
60 

81 
60 

63 
62 

85 
49 

87 
51 

83 
56 

85 
56 

89 

57 

92 
60 

91 
60 

87 
56 

85 
60 

84 

61 

84 

53 

85 
S3 

87 
60 

85 
62 

86 
59 

87 
63 

89 
60 

90 
61 

85  .3 
57.2 

ROME  HSO  BP 

■          ■  ■ 

MBX 
MIN 

84 

63 

65 
58 

85 
56 

90 
60 

68 

63 

83 
65 

66 

67 

66 

63 

80 
60 

65 

69 

79 
68 

87 
65 

87 
56 

69 
58 

85 
63 

86 

62 

90 
63 

93 
69 

92 
66 

89 
63 

69 
69 

67 
67 

86 
61 

87 
59 

88 
66 

85 
69 

67 
64 

90 
71 

90 
69 

90 
70 

66  .9 
64  .  1 

NORTH  CENTRBL  02 

BLPHBRETTfl  5  SSH 

MBX 
MIN 

82 
64 

8  1 

55 

82 
54 

8  1 
54 

86 
57 

68 
60 

6 1 
62 

83 
59 

83 
58 

79 
62 

80 
64 

77 
65 

82 
57 

82 
56 

85 
56 

61 
63 

62 
60 

88 

50 

91 
61 

90 
60 

90 
60 

83 
63 

83 
58 

82 
58 

84 

58 

86 
60 

83 
63 

64 

63 

86 
64 

86 
64 

83  .7 
59.9 

BTHENS  HSO  BP 

MBX 
MIN 

81 
68 

8  1 
62 

82 

60 

66 
62 

87 
65 

85 
66 

85 
67 

86 
64 

74 
54 

77 
66 

81 
66 

83 

69 

84 

62 

84 

60 

83 
56 

84 

67 

93 
64 

91 
67 

67 
65 

88 
66 

64 

67 

82 
65 

82 
61 

80 
63 

85 
66 

85 
68 

87 
72 

88 

71 

87 

73 

90 
7  1 

84.4 

65.6 

BTLBNTB  HSO  BP 

MAX 
MIN 

93 
67 

83 
61 

63 
59 

87 
63 

86 
64 

86 

67 

68 

65 

85 
63 

80 
64 

85 
66 

61 

67 

63 
66 

84 

61 

86 
62 

79 
65 

64 

65 

69 
65 

91 
68 

90 
67 

89 
65 

85 
68 

83 
65 

82 
62 

84 

63 

86 
62 

82 
68 

85 
69 

87 
70 

88 

70 

87 

71 

85  .2 
65.3 

BLBIRSVILLE  EXP  STP 

MBX 
MIN 

73 
61 

76 
SO 

79 
47 

77 
50 

83 
53 

82 
56 

79 
57 

79 
49 

80 
50 

76 
62 

72 
63 

70 
63 

79 
52 

80 
50 

62 

51 

77 
51 

6 1 
54 

85 
58 

87 
60 

85 

57 

85 
60 

81 

63 

78 
54 

79 
S3 

8  1 
56 

83 
59 

81 
61 

8  1 

61 

83 
62 

85 
63 

80  .0 
56.5 

BLUE  RIDGE 

MAX 
MIN 

80 
58 

78 
SO 

86 
50 

85 
57 

87 
57 

76 
57 

80 
58 

85 
54 

85 
48 

78 
52 

75 
64 

72 
65 

76 
68 

79 
51 

79 
57 

79 
63 

64 

55 

89 
60 

88 
62 

8S 
60 

84 

65 

84 

60 

82 
56 

80 
60 

81 
58 

82 
65 

65 
62 

65 
63 

65 
65 

86 
65 

82  . 0 
58  .8 

COMMERCE  4  NNH 

MAX 
MIN 

82 
56 

83 
55 

65 
62 

88 
61 

89 
63 

88 
65 

83 
59 

87 
62 

88 
65 

78 
63 

75 
64 

75 
60 

85 
61 

87 
55 

90 
56 

89 

60 

88 

63 

93 

65 

90 
60 

88 
65 

85 

57 

81 

57 

83 
63 

66 

60 

85 
65 

87 
65 

89 
65 

87 
63 

68 
64 

90 
66 

85.7 
61  .5 

DBHLONEOB 

MAX 
MIN 

77 
64 

80 
54 

62 

55 

82 
57 

84 

56 

64 

59 

80 
60 

83 

57 

85 
60 

79 
62 

71 
63 

68 
63 

61 
56 

83 
56 

84 

58 

60 
61 

64 

60 

67 
59 

90 

63 

89 

65 

81 
62 

79 
59 

61 
58 

82 
59 

85 
63 

63 
64 

82 
58 

66 
64 

86 
67 

62  .0 
60.1 

GBINESVILLE 

MAX 
MIN 

76 
64 

78 
56 

60 
55 

60 
56 

83 
60 

83 
62 

78 
65 

82 
59 

83 
62 

76 
63 

72 
63 

71 
63 

61 
57 

81 
56 

83 
63 

78 
64 

61 
62 

85 
65 

88 
62 

87 
62 

85 
65 

81 
62 

76 
60 

80 
59 

79 
63 

82 
65 

82 
55 

82 
65 

64 

66 

84 

68 

60.6 
62.0 

HELEN   1  ESE 

MAX 
MIN 

79 
63 

82 
50 

61 
50 

86 
52 

86 

55 

62 
56 

83 
60 

84 

59 

85 
53 

73 
60 

70 
63 

61 
66 

64 

52 

84 

53 

84 

59 

84 

52 

87 
55 

92 
61 

90 
60 

88 
61 

80 
63 

83 
60 

87 
56 

86 
55 

86 
56 

84 

62 

85 
61 

88 
61 

67 
63 

84 

62 

83  .8 
56.4 

JBSPER  1  NNW 

MAX 
MIN 

80 
61 

82 
51 

61 
52 

65 
56 

85 
58 

83 
57 

85 
60 

84 
56 

81 
53 

75 
65 

72 
62 

63 
65 

63 

53 

84 

54 

80 
52 

82 
52 

86 
57 

91 
62 

91 
61 

88 
61 

83 
61 

81 
63 

81 

57 

83 
54 

85 
60 

83 
65 

83 
60 

86 
62 

86 
62 

86 
65 

83.3 
59.2 

U  OF  GB  PLT  SCIENCE  FM 

MAX 
MIN 

82 

67 

83 
61 

83 
59 

88 

61 

90 
64 

86 
64 

86 
64 

87 
61 

83 

61 

80 
64 

80 
64 

84 

63 

84 

63 

87 
60 

87 
64 

86 
65 

90 
67 

93 
68 

93 
63 

91 
64 

85 
66 

83 
64 

84 

59 

83 
62 

66 
66 

86 
67 

85 
68 

88 

66 

67 
67 

90 
69 

86.0 
64.0 

HINDER  1  SSE 

M                 ■  ■ 

MAX 
MIN 

83 
66 

84 
58 

64 

56 

89 
58 

89 
60 

86 
63 

65 
64 

89 
60 

86 
61 

76 
64 

75 
64 

64 

66 

86 
56 

87 
55 

83 
63 

85 
64 

89 
61 

92 
65 

90 
61 

90 
60 

88 
65 

83 
52 

82 
56 

83 
5  J 

66 
63 

66 
63 

83 
65 

87 
59 

86 
68 

89 

67 

85  .5 
61  .6 

NORTHEBST  03 

CLBTTON   I  SSH 

MAX 
MIN 

78 
62 

80 
51 

78 

50 

65 

50 

85 
54 

84 

57 

83 
S4 

82 

50 

80 
48 

74 

62 

68 

61 

61 
63 

62 
49 

82 
S3 

83 
56 

61 
59 

84 
54 

89 

60 

88 

56 

84 

59 

83 
63 

8  1 
58 

80 
55 

8  1 
S3 

83 

57 

82 

61 

82 
56 

64 

59 

82 

62 

83 
63 

81  .7 

56  .7 

CORNEL  IB 

MAX 
MIN 

61 
63 

83 
62 

83 
52 

65 
54 

63 
58 

85 
57 

66 
61 

65 
55 

83 
56 

72 
65 

69 
61 

83 
55 

85 
53 

84 
54 

82 
58 

84 

62 

85 
57 

91 
63 

91 
60 

9 1 

60 

8  1 
63 

80 
61 

79 
57 

80 
55 

80 
61 

83 
63 

8 1 
63 

65 
62 

63 
62 

85 
63 

82  .9 
59.2 

ELBERTON  2  N 

MAX 
MIN 

84 

65 

84 

55 

84 

54 

88 

55 

89 
56 

87 
57 

86 
84 

87 
58 

86 
63 

75 
63 

82 
65 

84 

62 

86 
S8 

68 
56 

87 
60 

86 
63 

90 
57 

93 
62 

91 
60 

91 

60 

88 

55 

86 
59 

64 
54 

83 
58 

86 
64 

85 
65 

86 
66 

90 
65 

88 
66 

89 
63 

86  .5 
60.6 

HBRTHELL 

MBX 
MIN 

82 
65 

84 

60 

86 
60 

90 
62 

90 
65 

92 
65 

90 
62 

66 
62 

80 
65 

74 

67 

79 
64 

83 
66 

88 
62 

90 
62 

85 
64 

87 
64 

90 
63 

96 
69 

90 
65 

91 
64 

89 
55 

90 
66 

65 
61 

64 

66 

85 
64 

64 

62 

85 
69 

86 
70 

87 
70 

88 

70 

86.6 
64  .7 

TOCCOB 

MAX 
MIN 

82 
63 

85 

55 

86 
57 

89 
59 

69 
64 

86 
62 

90 
66 

67 
57 

86 
65 

76 
68 

73 
63 

85 
65 

88 

60 

67 
59 

65 
61 

87 
66 

91 
62 

94 

68 

91 
6S 

91 
66 

85 
62 

61 
65 

83 
51 

65 
61 

85 
55 

66 
67 

66 
67 

88 

67 

86 
66 

67 
69 

86.0 
63.4 

HBSHINGTON 

■           ■  ■ 

MAX 
MIN 

85 
57 

83 
62 

85 
61 

84 

60 

88 
64 

89 
64 

86 
65 

87 
62 

88 
62 

77 
63 

79 
66 

84 

68 

83 
64 

87 
62 

89 
62 

69 
65 

66 
64 

9 1 
65 

93 
63 

9  ] 
66 

90 
65 

92 
58 

85 
SB 

84 

60 

63 
63 

85 
67 

84 

67 

87 
65 

66 
65 

96 
65 

66  .4 
63.6 

WEST  CENTRAL  04 

CBRROLLTON 

MBX 
MIN 

83 
58 

84 

SS 

84 

52 

66 

56 

68 

85 

87 
64 

87 

59 

85 

59 

87 
64 

63 

63 

64 

66 

85 
56 

88 

SS 

84 

56 

86 
52 

89 

60 

92 

63 

92 

63 

90 
62 

85 
53 

64 

62 

84 

55 

65 
55 

69 
58 

66 
55 

87 
61 

89 

65 

87 
64 

89 
66 

86  .5 
60.3 

COLUMBUS  HSO  BP 

MBX 
MIN 

85 
70 

86 
67 

86 
62 

90 
63 

90 
66 

90 
70 

90 
68 

88 
66 

86 
69 

89 

70 

90 

70 

87 
71 

68 
66 

90 
64 

86 
70 

86 
69 

91 
69 

93 
71 

93 
70 

92 
66 

90 
67 

87 

70 

88 
66 

88 

65 

90 
64 

85 

71 

88 

67 

91 
69 

89 

70 

90 
69 

68  .9 
67.9 

EXPERIMENT 

MBX 
MIN 

84 

58 

84 

63 

83 
58 

83 
61 

86 

63 

86 

67 

87 
64 

88 
63 

89 
65 

88 
65 

88 

66 

67 
66 

87 
61 

88 
45 

87 
67 

88 
64 

88 
66 

89 
57 

91 
64 

92 
65 

93 
66 

93 
65 

92 
59 

92 
64 

93 
60 

93 
68 

92 
65 

93 
56 

92 
65 

92 
69 

89.0 
63.9 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 
MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INDEX 


DRILY  TEMPERflTURES 


STPT ION 

OOY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

Z 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(£ 

a 

LB  CRHNOE 

nBx 

82 

es 

86 
61 

86 
56 

90 
58 

91 
60 

90 
65 

82 
63 

88 
63 

80 
69 

85 
67 

80 
68 

82 
68 

84 

60 

88 

57 

89 
55 

84 

65 

85 
64 

92 
65 

92 
65 

90 
62 

85 
64 

86 
64 

85 
58 

85 
60 

87 
61 

86 
65 

85 
61 

89 
61 

87 
60 

89 
65 

62.8 

NBRSMBLLVILLE 

HBX 

90 
6S 

87 
68 

83 
68 

89 
63 

91 
63 

92 
64 

91 
66 

90 
65 

83 
67 

89 
68 

88 
66 

88 
68 

89 
6; 

90 
60 

88 
68 

88 
68 

93 
67 

95 
68 

95 
68 

94 

6S 

93 
67 

88 
66 

87 
64 

86 
63 

89 
62 

89 
68 

88 

66 

91 
68 

91 
67 

93 
68 

66.0 

NEHNRN 

nBx 
niN 

84 

6S 

8S 
60 

85 
55 

90 
59 

89 

61 

87 
63 

88 
63 

87 
62 

82 
62 

87 
63 

86 
65 

85 
66 

88 
59 

88 
58 

85 
64 

88 
63 

91 
65 

97 
66 

93 
62 

90 
64 

86 
63 

8S 
64 

85 
S9 

85 
60 

89 
60 

85 
65 

86 
63 

89 
65 

68 
66 

89 
68 

62.6 

SUNNTSIOE 

MBX 
MIN 

84 

66 

84 

63 

85 

60 

87 
62 

87 
64 

86 
68 

86 

6S 

87 
63 

82 

65 

88 

65 

84 

67 

82 
68 

86 

62 

87 
61 

80 
66 

85 

65 

89 
66 

91 
67 

91 
64 

90 
64 

84 

63 

83 

65 

84 

60 

84 

63 

88 

61 

83 
68 

83 
66 

88 
68 

67 
68 

89 
70 

64.8 

rBLBOTTON   1  NE 

MBX 
HIN 

es 

69 

86 
64 

86 
63 

90 
58 

91 
60 

90 
67 

89 
66 

89 
64 

86 

70 

79 
69 

87 
68 

85 
69 

87 
6S 

90 
58 

69 
66 

87 
63 

92 
63 

94 

64 

91 
65 

92 
66 

86 
64 

86 
58 

85 
60 

88 
59 

89 
58 

84 

68 

83 
74 

88 
67 

88 
68 

92 
66 

87. B 
64.6 

THOHBSTON  2  S 

nBx 

78 
69 

6S 
63 

87 
58 

90 
56 

89 
62 

88 

67 

87 
65 

89 

67 

BS 
63 

89 

67 

86 
66 

83 
69 

88 
63 

90 
57 

85 
67 

86 
64 

91 
64 

94 

66 

94 

65 

93 
66 

BB 

65 

87 
68 

88 

60 

87 
62 

90 
60 

86 

69 

62 
64 

86 
64 

69 
66 

92 
66 

87.7 
64.3 

MEST  POINT 
. 

MBX 

89 
66 

8S 
6S 

92 
62 

90 
62 

90 
60 

91 
62 

88 
62 

92 
64 

90 
60 

90 
62 

90 
70 

90 
70 

68 
68 

89 
59 

91 
68 

80 
60 

80 
60 

90 
60 

93 
70 

94 

65 

91 
66 

86 
66 

85 
65 

85 
60 

86 
62 

85 
63 

85 
65 

88 
62 

92 
62 

90 
70 

88.5 
63.9 

CENTRBL 

OS 

flILEr 

MBX 

82 
68 

8S 
68 

87 
65 

90 
63 

91 
66 

93 
72 

92 
66 

90 
68 

90 
69 

90 
69 

63 

92 

67 

88 

67 

64 

66 

87 
69 

87 
66 

87 
69 

69 
69 

91 
69 

92 
68 

COV INGTON 

MAX 

84 

67 

84 

62 

84 

59 

90 
60 

89 
62 

87 
66 

86 
65 

89 
62 

88 
63 

84 

65 

84 

67 

84 
68 

86 
61 

89 
S9 

87 
63 

87 
64 

91 
64 

94 

66 

90 
64 

90 
64 

87 
66 

85 
65 

85 
60 

86 
62 

89 
62 

85 
67 

84 

65 

89 
65 

88 
66 

91 
70 

87.2 
64  .0 

DUBLIN  3  S 

MBX 

89 

67 

84 

65 

63 
60 

88 

59 

91 

60 

93 
62 

94 

63 

93 
64 

91 
64 

86 
65 

90 
67 

93 
65 

88 
64 

90 
59 

93 
60 

86 
64 

90 
64 

96 
65 

97 
64 

91 
63 

94 
64 

90 
6S 

87 
62 

86 
64 

88 
60 

90 
62 

86 
64 

90 
65 

92 
67 

93 
66 

63.4 

EBSrnBN   1  H 

MBX 

82 

67 

82 

67 

BS 

6S 

87 
62 

90 
65 

91 
71 

91 
67 

91 
66 

90 
69 

85 
67 

89 

70 

90 
69 

86 
69 

eh 

63 

91 
64 

91 
60 

69 
66 

93 
70 

94 

66 

90 
66 

91 
66 

92 
67 

87 
65 

85 

65 

87 
65 

87 

70 

85 
70 

91 
67 

90 
67 

90 
68 

66.6 

fORSTTM   1  S 

MBX 

82 

67 

86 
64 

84 

62 

68 
68 

89 
60 

88 
66 

87 
66 

88 
64 

86 
63 

89 
64 

87 
66 

84 

69 

87 
63 

89 
58 

89 
64 

86 
64 

91 
64 

94 

66 

94 
64 

91 
65 

86 
65 

86 
66 

86 
60 

85 
63 

88 
59 

94 

68 

86 
56 

88 
67 

69 
68 

91 
66 

87.9 
64.6 

HBMKINSVILLE 

MAX 

86 
67 

85 
64 

89 
63 

90 
60 

91 
62 

92 
66 

94 

65 

92 
63 

90 
65 

85 
66 

90 
66 

91 
68 

91 
66 

90 
62 

90 
60 

82 
66 

90 
64 

95 
67 

96 
65 

91 
63 

9S 
64 

89 
66 

87 
64 

66 
61 

86 
62 

90 
65 

87 
67 

90 
65 

93 
67 

90 
65 

89 . 9 
64.4 

IRUINTON  4  WNH 

MBX 

84 

68 

87 
66 

88 

63 

98 

72 

98 
71 

96 
73 

92 
69 

91 
64 

86 
60 

90 
62 

91 
66 

90 
71 

84 

69 

87 
66 

91 
63 

90 
65 

90 
70 

99 
68 

97 
72 

96 
70 

94 

71 

95 
69 

91 
65 

94 

67 

97 
70 

92 
61 

87 
66 

88 
63 

88 
64 

87 
62 

56.9 

nBCON  HSO  BP 

MBX 

niN 

82 
69 

87 
66 

87 
63 

89 

60 

90 
63 

92 
69 

90 
68 

89 
65 

83 
68 

87 
68 

88 
69 

85 
71 

87 
66 

89 
61 

84 

67 

86 
68 

92 
67 

94 

70 

90 
67 

91 
65 

88 
68 

87 
67 

87 
63 

87 
63 

89 
62 

85 
68 

87 
68 

87 
68 

89 
70 

92 
68 

86  .0 
66.6 

niLLEOCEVILLE 

MBX 
MIN 

89 
69 

83 

65 

88 
62 

86 
60 

90 
60 

91 
61 

91 
65 

89 
62 

87 
63 

84 

66 

85 
66 

87 
69 

85 
65 

87 
59 

89 
59 

87 
64 

85 
63 

91 
64 

93 
64 

89 
64 

90 
64 

87 
65 

84 

60 

61 

86 

86 
66 

88 

67 

88 

66 

63.7 

nONTICELLO 

MBX 
MIN 

89 
68 

88 
67 

89 
64 

88 
64 

91 
67 

89 
69 

88 

67 

90 
66 

68 
68 

87 
66 

89 
67 

88 
66 

87 
66 

89 
60 

86 
67 

88 
66 

88 

67 

92 
69 

98 

67 

95 
66 

93 
65 

89 
66 

85 
64 

84 

65 

88 
66 

90 
68 

88 
59 

89 
67 

91 
68 

90 
70 

89  . 1 
66  .5 

SBNDERSVILLE 

MBX 

8 1 
70 

87 
65 

85 
65 

88 

61 

90 
63 

9 1 
68 

88 
66 

87 
64 

87 
68 

85 
70 

87 
70 

84 

70 

87 
70 

86 
61 

88 
67 

85 
68 

90 
63 

92 
68 

9 1 
65 

90 
65 

87 
67 

85 
67 

83 
63 

83 
65 

85 
63 

83 
69 

86 
67 

87 
68 

88 
68 

89 
66 

86.9 
66.3 

SiLOBn 

■          ■  ■ 

MAX 

84 

68 

85 
62 

85 
61 

B7 

60 

90 
62 

90 
66 

87 
64 

88 

62 

81 
66 

84 

66 

85 
67 

84 

66 

87 
67 

88 
66 

85 
66 

86 

65 

91 

65 

94 

68 

91 
62 

94 

64 

89 

67 

86 
64 

88 

59 

66 
64 

89 
65 

86 
68 

89 
66 

91 
67 

91 
69 

92 
67 

87.7 
65.0 

EAST  CENTRBL 

06 

BPPLINC   I  NH 

MBX 
M  1  N 

88 

70 

84 
64 

87 
63 

86 
59 

89 
61 

91 
57 

90 
66 

89 
63 

90 
64 

85 
66 

81 
68 

86 
68 

84 

65 

87 
60 

90 
64 

88 
66 

88 
62 

92 
62 

95 
66 

92 
63 

93 
65 

90 
65 

87 
56 

86 

62 

85 
66 

86 
68 

87 
68 

90 
68 

91 
69 

91 
64 

64  .6 

flUGUSTB  HSO  BP 

MBX 

82 
68 

84 

66 

BS 
63 

88 
SB 

86 
63 

69 
69 

89 
68 

87 
63 

83 
66 

82 
68 

84 

69 

84 

69 

66 
65 

68 
60 

86 
65 

86 
67 

69 
63 

91 
67 

88 
66 

92 
66 

86 
67 

84 

63 

84 

69 

62 
64 

82 
69 

83 
67 

86 
68 

87 
69 

86 

69 

87 
66 

86 . 0 
65. 6 

BROOKLET   1  M 

MBX 
M  1  N 

87 
71 

83 
67 

90 
65 

91 
63 

93 
65 

94 

69 

93 
69 

93 
67 

86 
70 

87 
68 

88 

71 

82 
68 

86 
68 

91 
66 

80 
63 

91 
69 

93 
65 

95 
69 

93 
65 

92 
68 

92 
67 

BS 
67 

84 

65 

84 
64 

83 
68 

81 
69 

es 

68 

87 
69 

87 
71 

89 
66 

67.3 

LOUISVILLE  3  S 

MBX 
M  1  N 

89 

67 

86 

67 

8S 
62 

97 
66 

89 
66 

90 
70 

88 
68 

89 
65 

88 
69 

87 
70 

87 
71 

87 
73 

86 
68 

90 
62 

89 
66 

66 

67 

91 
64 

93 
69 

93 
ES 

92 
68 

92 
68 

86 

70 

84 

62 

85 
66 

82 
62 

89 

70 

ee 

68 

89 
68 

90 
70 

90 
66 

BB  .2 
67.1 

nETTER 

MBX 
M  1  N 

MIDVlLLE  EXP  STB 

MAX 
M  1  N 

83 
66 

88 
63 

90 
61 

92 
64 

90 
69 

93 
64 

93 
66 

89 
69 

90 
67 

87 
65 

92 
66 

92 
64 

96 
68 

9E 
64 

92 
66 

93 

62 

91 
64 

90 
66 

90 
67 

90 
66 

niLLEN  4  N 

MBX 
MIN 

81 
73 

84 

70 

87 
60 

91 
64 

92 
60 

94 

68 

91 
68 

91 
62 

90 
66 

90 
69 

90 
70 

89 
68 

88 
63 

92 
58 

90 
64 

90 
66 

92 
69 

96 
6S 

94 

69 

93 
65 

90 
64 

86 
SO 

84 

62 

81 
61 

80 
67 

85 
66 

90 
69 

88 

70 

92 

70 

91 
62 

65.6 

NEhINOTON  2  NE 

MBX 
MIN 

86 
74 

80 
69 

89 
68 

90 
60 

93 
69 

95 
68 

91 
72 

90 
72 

89 
72 

88 
71 

87 
70 

90 
72 

88 

71 

88 
69 

90 
70 

92 
65 

94 

68 

95 
73 

89 
70 

91 
70 

87 
68 

87 
69 

83 
67 

83 
66 

83 

70 

82 

70 

83 
68 

86 
70 

89 
72 

86 
69 

69.4 

SNBINS80R0 

MBX 
MIN 

88 

71 

84 

67 

BS 
66 

88 

63 

91 
64 

91 
66 

91 
64 

91 
6S 

85 
63 

66 
66 

69 
66 

95 
68 

91 
69 

93 
65 

83 
66 

92 
63 

96 
65 

95 
62 

91 
ES 

92 
61 

92 
67 

85 
66 

84 

E5 

88 
65 

67 
65 

63 
67 

85 
62 

87 
67 

90 
68 

90 
65 

ee.9 

65.4 

MBRRENTON 

MBX 
MIN 

66 
67 

87 
69 

85 
65 

88 
66 

66 
62 

92 
62 

9 1 
68 

89 
66 

92 

68 

85 
68 

84 

69 

90 
69 

83 
6S 

9  1 
62 

9S 

85 

90 
64 

95 
ES 

97 
6S 

95 
64 

97 
6S 

93 
63 

89 
64 

89 
67 

90 
68 

89 
68 

93 
69 

92 
70 

90.0 
66.1 

KBTNESBORO  2  NE 
. 

MBX 
MIN 

88 

61 

84 

71 

87 
69 

88 

63 

90 
63 

91 
61 

94 

69 

89 
69 

93 
68 

67 
68 

B4 

71 

63 
70 

86 

70 

BB 

63 

89 
63 

88 
68 

88 
ES 

92 
65 

95 
E8 

90 
68 

92 
65 

98 
67 

83 
ES 

85 
65 

85 
65 

65 
70 

63 
69 

82 
69 

88 
71 

89 

67 

88.2 
66.9 

SOUTHWEST 

07 

BLBBNT  3  SE 

MBX 
HIN 

80 
73 

BS 
69 

87 
6S 

86 
64 

90 
63 

90 
66 

92 
70 

90 
69 

90 
71 

82 
71 

90 
71 

89 

70 

87 
67 

89 
68 

90 
68 

84 
64 

66 
70 

92 
70 

95 
E7 

89 
69 

92 
68 

90 
SB 

90 
S9 

BB 

67 

88 

65 

89 
68 

es 

69 

87 
69 

89 
68 

92 
70 

88.5 
68.2 

BNERICUS  4  ENE 

MBX 

niN 

84 

71 

BE 

67 

87 

65 

89 
64 

91 
67 

92 
70 

92 
67 

89 
66 

85 
68 

89 
62 

BS 
64 

84 

70 

87 
70 

88 
66 

83 
69 

87 
67 

91 
70 

93 
69 

90 
68 

90 
66 

89 
66 

85 
71 

88 
66 

86 
63 

88 
64 

BS 
67 

87 
66 

90 
69 

87 
68 

90 
67 

87.8 
67. 2 

BBINBRIOGE 

MBX 

niN 

88 

72 

62 

95 

SEE 

REF 

90  91 
71  70 

ERENCE  NOTE! 

69     92  85 
69    67  67 

FOLLONING  ! 

90    93  94 

66     70  70 

TBTION  INOE) 

92 
69 

91 
68 

93 
67 

BB 

70 

89 
68 

90 
66 

91 
65 

88 
68 

88 

67 

92 
69 

92 
68 

92 
68 

90.6 
68. 0 

7 


DAILY  TEMPERniURES 


STRTION 

DBY  OF  MONTH 

u 
cr 
(r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

n. 

BLBKELT 

MAX 

84 

70 

86 
69 

90 
66 

89 
54 

90 
69 

87 
70 

85 
69 

87 
69 

85 
70 

87 
68 

84 

68 

69 
69 

92 
70 

94 
68 

92 
67 

92 
67 

90 
67 

87 
59 

88 
66 

88 
66 

90 
68 

87 
68 

89 
68 

91 
69 

91 

70 

88  6 
58.2 

cnniLLfl 

MAX 

8S 

71 

88 
69 

88 
65 

90 
63 

92 
59 

93 
70 

91 
70 

91 
70 

88 

71 

90 
68 

90 
69 

91 
69 

90 
69 

92 
68 

85 
55 

90 
67 

93 
71 

94 

70 

90 
69 

92 
67 

93 
69 

90 
68 

90 
70 

89 
66 

89 

67 

85 
69 

87 
68 

93 
70 

91 
68 

92 
69 

90  '  1 
68  . 1 

COLQUITT  2  E 

MAX 

84 

72 

86 
70 

90 
66 

89 
63 

90 
64 

92 
6S 

94 

69 

92 
69 

88 

71 

79 
67 

88 

71 

88 

71 

88 

69 

88 

67 

90 
68 

88 

66 

90 
70 

91 
69 

93 
67 

89 

67 

90 

57 

90 

70 

85 
55 

86 
67 

87 
66 

88 
67 

90 
69 

89 
68 

90 
67 

91 
70 

88  '8 
67.9 

CUTHBERT 

MAX 

86 
70 

84 

66 

89 
61 

92 
83 

91 
66 

93 
70 

94 

68 

92 
70 

97 
68 

89 
65 

90 
68 

85 
69 

89 

66 

91 
66 

90 
65 

89 
61 

93 
68 

95 
69 

95 
68 

94 
64 

93 
55 

86 
56 

88 
64 

88 
63 

90 
65 

90 
65 

89 

65 

90 
63 

91 
68 

91 
67 

90  .5 
66.1 

FORT  GfllNES 

MAX 
MIN 

83 
71 

87 
65 

88 
66 

89 
63 

90 
70 

91 
76 

90 
69 

87 
70 

84 

70 

83 
71 

85 
75 

82 
75 

85 
65 

87 
68 

86 
66 

87 
68 

91 
71 

94 

75 

92 
57 

91 

70 

88 
67 

85 
68 

87 
66 

87 

71 

90 

72 

89 

71 

87 
53 

87 
55 

88 

67 

90 

70 

87  .7 
69.0 

LUMPKIN  2  SE 

MBX 
MIN 

86 
63 

86 
60 

90 
56 

89 
57 

82 
61 

90 
64 

68 
66 

91 
71 

88 
65 

89 
67 

83 
61 

ee 

61 

90 
60 

85 
65 

87 
61 

93 
61 

92 
63 

9! 
51 

90 
72 

84 
69 

88 

71 

90 
62 

87 
59 

89 
58 

87 
53 

88 
60 

89 
53 

90 
66 

88 
69 

86  .3 
63.3 

nORGHN  1  M 

MBX 
MIN 

90 
68 

89 
65 

90 
67 

89 
70 

92 
72 

94 

72 

90 
70 

89 

70 

86 
70 

87 
68 

88 

70 

85 

70 

86 
67 

87 
68 

88 
56 

90 
57 

90 
67 

90 
70 

84 

67 

90 
66 

89 
68 

89 
68 

90 
67 

95 
68 

90 
65 

92 
57 

89 
65 

90 
69 

89 
66 

90 
67 

89  .2 
58  .0 

PLAINS  SW  GB  EXP  STB 

MBX 

71 

68 

65 

62 

66 

70 

69 

70 

69 

67 

68 

69 

68 

66 

64 

67 

68 

70 

69 

66 

67 

66 

67 

63 

66 
65 

88 
69 

82 
67 

86 
70 

90 
69 

86 
67 

87  .6 
57.5 

THOMBSVILLE   4  SE 

MAX 

89 
68 

88 
68 

90 
67 

92 
66 

92 
65 

93 
69 

94 

68 

94 

68 

88 

70 

89 
68 

90 
69 

91 

70 

89 

70 

88 

67 

90 
66 

92 
65 

95 
66 

90 
63 

91 
67 

95 
65 

93 
65 

91 
59 

90 
70 

92 
71 

90 
68 

89 
68 

89 
66 

91 
68 

93 
67 

90 
68 

90  .9 
67  .5 

SOUTH  CENTRBL  08 

flSHBURN  3  ENE 

MBX 

86 

70 

82 
71 

82 
67 

86 
55 

89 
70 

90 
72 

91 
70 

90 
59 

86 
69 

80 
67 

89 
69 

69 
71 

84 

69 

85 
69 

86 
69 

89 
66 

88 
69 

90 
70 

94 

67 

87 
64 

91 
58 

88 
69 

86 
67 

84 
64 

86 
65 

85 

67 

84 

71 

85 
58 

89 
68 

SB 
68 

87  - 1 
68.3 

CORDELE 

MAX 

86 
72 

88 

69 

88 
64 

91 
63 

92 
65 

92 
70 

95 
70 

94 

69 

93 
69 

91 
68 

91 

70 

87 
70 

89 
67 

92 
66 

94 

67 

89 

67 

95 
68 

95 
70 

9S 
68 

93 
67 

93 
58 

88 
66 

88 
66 

86 

63 

88 

63 

88 
69 

88 
59 

91 
68 

92 
58 

93 
68 

90  -9 
67.6 

OOUGLBS  2  ESE 

MBX 

86 
70 

82 
67 

86 
63 

89 
60 

91 
62 

94 

65 

95 
71 

92 
65 

94 

67 

82 
68 

94 

59 

93 

57 

90 
68 

84 

55 

83 
64 

84 

66 

90 
65 

93 

67 

96 
65 

89 
65 

94 

57 

86 

67 

85 
68 

85 
64 

87 
64 

85 
68 

87 
58 

85 

65 

92 
55 

89 

55 

88  .8 

66.0 

F I rZGERBLO 

MBX 

86 
73 

84 

71 

87 
66 

90 
66 

92 
71 

92 
73 

92 
71 

92 

71 

86 
70 

90 
59 

89 

70 

88 

70 

88 

70 

90 
70 

80 
66 

88 
58 

92 
72 

93 
72 

92 
67 

92 
58 

91 

70 

86 

70 

85 
68 

87 
66 

89 

70 

87 

70 

87 
71 

92 
71 

91 
72 

90 
70 

86  .9 
59.7 

HOMERVILLE  3  WSH 

MBX 

86 
71 

85 
70 

90 
63 

90 
61 

93 
63 

93 
69 

92 
69 

89 
70 

82 
67 

92 
71 

91 
71 

90 
58 

89 
69 

92 
67 

88 
65 

91 

57 

93 
68 

94 

67 

90 
67 

92 
57 

91 
58 

86 
70 

86 
69 

89 
64 

87 
59 

87 
59 

87 
70 

92 
69 

90 
68 

90 
69 

89  .6 
57.8 

LUMBER  CITY 

MAX 

67 

68 

64 

61 

63 

60 

62 

64 

52 

53 

55 

67 

62 

52 

62 

52 

63 

62 

65 

53 

67 

76 

72 

75 

72 

74 

80 

74 

75 

66.9 

MOULTRIE  2  ESE 

MBX 
MIN 

85 
70 

86 
69 

89 
64 

91 
64 

93 
68 

92 
72 

91 
72 

90 
69 

83 
68 

87 
69 

90 
69 

91 
70 

92 
70 

85 
69 

88 
65 

91 
66 

92 
70 

95 
68 

93 
68 

92 
67 

88 

71 

65 
66 

87 
65 

88 
64 

86 
64 

87 
70 

88 
59 

89 
67 

90 
69 

90 
67 

89 . 1 
68.0 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

89 
52 

89 
60 

89 

60 

90 
60 

91 
61 

93 

69 

93 
67 

92 
68 

91 
67 

91 
68 

90 
68 

90 
67 

91 
67 

91 
66 

84 
64 

90 
64 

93 
65 

93 
66 

90 
66 

93 
68 

93 
64 

93 
65 

88 
68 

89 
63 

88 
62 

88 
55 

88 
56 

92 
57 

91 
57 

91 
53 

90.5 
65. 1 

aulTMRN  2  NM 

MAX 
MIN 

86 
68 

87 
68 

88 
73 

90 
73 

89 
74 

92 
70 

97 
69 

90 
70 

90 

71 

88 

70 

90 
71 

89 
70 

88 

72 

90 
74 

91 
74 

90 
56 

88 

71 

89 
74 

85 
72 

89 

72 

86 

73 

66 
72 

87 
71 

89 

73 

90 
72 

93 
75 

93 
76 

94 

76 

94 

75 

93 
74 

89.7 
72.0 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

72 

70 

65 

65 

66 

71 

71 

70 

70 

59 

71 

70 

70 

70 

59 

65 

72 

71 

69 

68 

70 

71 

58 

66 

65 

66 

71 

59 

71 

88 

88.7 
69.1 

VRLOOSTfi  3  E 

MAX 

86 
69 

84 

71 

89 
60 

89 
62 

92 
63 

94 

71 

94 
68 

94 
69 

94 
64 

86 
72 

86 

75 

90 
71 

89 

72 

92 
67 

82 
64 

91 
65 

94 

56 

94 

68 

91 

71 

92 
65 

91 
70 

86 

70 

88 

72 

87 
54 

87 
63 

83 

67 

87 
68 

87 
66 

85 
65 

89 

89.2 
67.6 

SOUTHEAST  09 

BLUR  FBB  BP 

MAX 

83 
72 

82 
68 

87 
65 

89 
63 

93 
65 

93 
72 

90 
72 

92 
68 

81 
69 

90 
69 

68 

72 

89 
69 

89 
71 

90 
64 

85 
58 

89 
58 

95 
71 

94 

70 

94 
58 

91 
68 

88 
70 

84 

70 

85 
69 

87 
58 

87 
71 

87 
72 

89 
71 

92 
67 

89 
72 

90 

38 . 7 
59.0 

BRUNSWICK 

MAX 

BRUNSWICK  FBB  BP 

MAX 

91 
76 

85 

72 

90 
72 

88 
69 

90 
74 

95 
75 

88 
75 

90 
74 

85 
73 

90 
72 

85 

75 

88 

73 

90 
74 

88 
68 

88 
70 

91 
75 

87 
74 

89 
75 

85 
70 

86 
72 

87 

72 

84 

76 

84 
74 

83 

72 

77 
72 

82 
74 

87 
74 

91 
73 

85 
73 

87 

87 . 2 

73.0 

FLEMING 

MAX 

8S 
73 

83 
70 

88 
66 

90 
61 

93 
64 

94 

71 

92 
71 

90 
57 

87 
58 

86 
70 

88 

71 

88 
69 

89 
69 

91 
62 

91 
66 

91 
70 

92 
66 

93 
70 

93 
66 

92 
69 

91 
66 

85 
68 

82 
66 

83 
65 

85 
67 

80 
71 

83 
69 

88 
69 

89 
69 

89 

88.4 
67.8 

FOLKSTON  9  SW 

MBX 

90 
71 

88 

70 

91 
66 

93 
62 

95 
54 

97 
68 

95 
69 

93 
59 

83 
58 

94 
69 

93 
67 

91 
65 

91 
67 

94 

67 

92 
64 

92 
65 

96 
65 

95 
65 

92 
66 

94 

55 

92 
64 

90 
65 

87 
68 

88 
65 

85 
67 

85 
67 

91 
69 

95 
66 

95 
68 

95 

91.8 
66.6 

FORT  STEWART 

MBX 

85 
72 

84 

71 

90 
63 

91 
63 

94 
69 

96 
72 

95 
72 

94 

69 

93 
70 

89 
70 

89 

70 

90 
67 

92 

70 

94 

52 

89 
68 

92 
70 

95 
68 

93 
71 

88 
65 

91 
71 

90 
69 

85 
69 

84 

68 

86 
67 

84 

69 

80 
71 

87 
69 

90 
70 

90 
72 

91 

89.7 
68.9 

GLENNVILLE 

MBX 

83 
72 

85 
68 

89 
68 

90 
65 

92 
68 

94 

72 

92 
72 

93 
69 

86 
69 

89 

70 

86 
71 

90 
67 

90 
70 

88 
63 

90 
68 

91 
68 

94 

69 

96 
73 

95 
73 

94 

71 

88 
69 

86 

70 

86 

70 

89 
65 

87 
69 

85 
72 

87 
70 

90 
70 

90 
72 

92 

89.6 
69.4 

JESUP  8  S 

MBX 

85 

71 

83 
69 

88 
66 

90 
63 

92 
64 

93 
71 

94 

70 

94 

67 

91 
68 

89 
69 

90 
72 

90 
66 

89 
70 

92 
63 

92 
66 

91 
68 

95 

67 

94 

68 

95 
66 

93 
68 

91 
69 

84 

73 

85 
68 

85 
65 

84 

68 

82 

71 

88 

70 

94 

68 

94 

69 

91 

90  •  0 
67.9 

NBHUNTfl 

MBX 

89 
65 

82 
72 

87 
67 

89 
64 

90 
67 

92 
72 

91 
69 

90 
69 

85 
68 

89 
70 

90 
72 

89 
69 

89 
71 

91 
65 

87 
57 

89 
58 

92 
67 

93 
67 

89 
67 

91 
68 

87 
68 

86 
72 

85 
65 

85 
68 

83 

70 

83 

70 

88 

72 

91 
69 

90 

70 

90 

88 . 4 

68.5 

SflPELO  ISLAND 

MAX 

69 
73 

85 
72 

89 
68 

91 
66 

90 
68 

91 

70 

94 

71 

88 
69 

88 
69 

89 
70 

85 
72 

90 
71 

89 
70 

90 
68 

85 
64 

90 
57 

86 

70 

89 
73 

85 
68 

88 

70 

86 
68 

85 
74 

85 
69 

83 

70 

83 

70 

85 
69 

86 

70 

86 

70 

87 
59 

88 

87.6 
69.5 

SBVBNNBM  USDA  PL  GRON 

MAX 
MIN 

68 
74 

87 
63 

90 
65 

92 
59 

94 

59 

95 
69 

93 
69 

94 

69 

89 
70 

88 
68 

89 
69 

90 
68 

91 
67 

93 
60 

89 

67 

95 
57 

94 

70 

95 
72 

92 
57 

92 
57 

88 

70 

85 
58 

84 

68 

84 

63 

87 
66 

83 
69 

84 

67 

93 
68 

94 

71 

93 
68 

90.2 
67.2 

SAVBNNBH  WSO  BP 

MAX 
MIN 

87 
75 

84 

72 

90 
69 

91 
66 

93 
69 

94 

73 

92 
72 

90 
72 

89 
72 

68 
72 

87 
7  I 

90 
7  I 

90 
7  1 

89 
67 

90 
70 

90 
72 

94 

7  1 

94 

68 

86 
67 

91 
69 

89 
70 

87 
59 

82 
68 

84 

68 

83 
70 

83 
7 1 

8S 
70 

88 

70 

89 

72 

91 
68 

88.7 
70.2 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
M  I  N 

88 
69 

89 
68 

90 
68 

89 
67 

91 
69 

90 

70 

90 
71 

89 

70 

88 
69 

86 

70 

85 
70 

87 
69 

89 
66 

89 
57 

90 

70 

90 
72 

91 
68 

89 
67 

87 
68 

87 
66 

85 
67 

83 
66 

78 
65 

79 
65 

78 
67 

85 
70 

88 
62 

88 
64 

89 
67 

92 
70 

87.3 
63.0 

SURRENCT  2  WNW 

MBX 
MIN 

87 
66 

82 
66 

87 
66 

91 
60 

93 
63 

93 
70 

93 
69 

92 
64 

92 
66 

90 
66 

90 
65 

90 
66 

90 
67 

92 
50 

87 
65 

90 
67 

94 

67 

94 
68 

94 

65 

91 
66 

91 
57 

86 
67 

86 
65 

87 
55 

87 
55 

85 
65 

88 
66 

93 
64 

91 
55 

91 
54 

89.9 
65.5 

HATCROSS  4  NE 

MBX 
MIN 

90 
69 

83 
68 

82 
65 

90 
60 

93 
60 

94 

65 

94 

70 

90 
71 

92 
70 

82 

70 

94 

71 

94 

68 

91 
68 

90 
65 

92 
55 

88 

69 

90 
59 

95 
59 

96 
68 

91 
67 

95 
57 

92 
59 

87 
59 

88 

67 

89 
67 

87 
68 

86 
69 

88 

59 

93 
69 

90 
68 

90.2 
67.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DfilLY   SOIL  TEMPERATURES 

oeoRom 

JUNE  1975 


r 

DBY  OF  MONTH 

0 

S  TR  T [ON 

o 

1  IN  1 

i: 

3 

• 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

13 

14 

15 

16 

n 

le 

19 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

? 

CRLHOUN  EXP  SIBT ION 

4 

HBX 

niN 

n 

70 

82 
69 

86 

69 

85 
68 

91 

70 

85 

72 

81 

72 

83 
71 

85 
70 

79 
70 

79 
72 

75 
72 

81 
70 

84 

69 

85 

70 

80 
72 

87 
72 

87 
72 

88 

75 

87 
75 

81 
74 

81 
74 

81 
74 

80 
73 

81 
73 

83 

75 

82 

75 

80 

75 

82 

76 

83 

76 

82 

72 

7 
2 

EXPERIMENT 

2 

MBX 
MIN 

74 

75 

70 

72 

86 

76 

75 

75 
73 

74 

75 
73 

74 

75 

7? 

8 1 
73 

76 

72 

75 
72 

75 

84 

73 

77 

77 

68 

70 

75 

'75 

77 

79 

84 

'ao 

85 
75 

5 
2 

4 

HBX 

niN 

83 

60 

84 

89 

92 

90 

81 

74 

76 

75 

77 

66 

74 

86 

91 

91 

75 

85 

78 

78 

81 

84 

75 

75 

94 

95 

90 

88 

96 

97 

84 

75 

0 
2 

e 

MBX 
lilN 

75 

72 

74 

75 

83 

76 

77 

75 

75 

73 

76 

76 

75 

77 

82 

74 

74 

76 

74 

77 

74 

73 

74 

75 

76 

85 

84 

88 

'96 

8? 

85 

77 

0 

4 

HBHK INSV ILLE 

4 

MBX 
MIN 

77 

75 

74 

74 

75 

77 

78 

78 

77 

76 

77 

77 

77 

74 

77 

77 

78 

77 

79 

79 

79 

79 

78 

77 

76 

78 

77 

77 

78 

78 

68 

77 

2 
0 

MOnER*ILLE  3  HSM 

4 

MAX 
MIN 

78 

76 

75 

75 

74 

76 

78 

79 

77 

77 

77 

78 

77 

77 

79 

l\ 

75 

77 

78 

79 

79 

80 

77 

76 

76 

78 

78 

79 

78 

79 

89 

77 

6 
3 

BIOVILLE  EXP.  STBTION 

4 

MOX 
MIN 

85 
79 

90 
75 

92 
75 

92 
85 

89 
80 

90 
79 

87 
79 

91 
79 

87 
78 

86 
78 

88 

77 

95 

77 

97 
76 

92 
81 

97 
80 

90 
81 

90 
79 

85 
78 

93 
77 

- 

PLAINS  SH  Gn  Exp  STA 

4 

MBX 
MIN 

83 

77 

84 

76 

88 

75 

89 
75 

95 
75 

95 
77 

97 
80 

99 
80 

98 
80 

86 
78 

90 
78 

87 
78 

84 

76 

89 
76 

91 

77 

83 

76 

90 
76 

93 
79 

98 
80 

96 
81 

98 
80 

90 
79 

89 

77 

90 
76 

93 
77 

93 
79 

83 
77 

86 
77 

90 
78 

65 
78 

90 
77 

5 
6 

riFTON  EXP  STBTION 

2 

MBX 
MIN 

97 
86 

89 
77 

93 
72 

99 
73 

103 
75 

103 
78 

102 
82 

102 
81 

101 
81 

88 

76 

103 
75 

102 
76 

91 
75 

96 
74 

101 
79 

89 

75 

98 

75 

102 
80 

103 
81 

105 
62 

106 
62 

103 
80 

101 
80 

99 
80 

93 
80 

97 
77 

91 
77 

101 
77 

105 
80 

94 

80 

98 
78 

8 
2 

4 

MBX 
MIN 

90 
80 

88 
81 

89 
77 

93 
77 

97 
80 

97 
82 

98 
85 

97 
85 

96 
85 

88 
80 

97 
80 

96 
80 

90 
80 

92 
78 

96 
83 

88 
80 

94 

80 

97 
83 

98 
85 

100 
86 

100 
86 

98 
94 

96 
85 

95 
85 

97 
85 

95 
81 

90 
81 

96 
82 

ICQ 
84 

92 
84 

94 

82 

.7 
.5 

8 

MBX 
MIN 

86 
80 

86 
79 

85 
76 

90 
77 

93 
30 

92 
82 

94 

83 

94 
84 

93 
84 

86 
80 

92 
80 

92 
80 

88 
79 

89 
79 

94 
81 

86 
79 

91 
81 

95 
83 

95 
84 

96 
85 

95 
89 

93 
84 

94 
84 

93 
84 

95 
84 

92 
81 

89 
80 

92 
82 

96 
83 

90 
82 

91 
81 

.5 
.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


STATION 

Dfir  OF  MONTH 

TOTAL 

OR 
Ave. 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

1  7 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST 

01 

BLLBTOONR  OR"  2 

•  0£ 

•  2C 

•  22 

•  1  6 

.  32 

.  I ; 

.  1 2 

.  1  c 

.  24 

.  I ' 

•  1  i 

•  OC 

'  1  7 

■  27 

.  1 E 

■  1  ^ 

.  2 1 

.  26 

i  n 

6 

8 

1 1 

1  1 

8 

13 

16 

9 

1 1 

28 

37 

1 1 

1  1 

9 

10 

9 

! 

12 

1 1 

20 

11 

2£ 

2E 

2; 

< 

n 

IC 

IC 

1; 

1; 

419 

CRLMOUN   EXP  STRTION 

EvflP 

.15 

.23 

.29 

.24 

.27 

.22 

.19 

.24 

.21 

.15 

.16 

.10 

.25 

.30 

.25 

.16 

.30 

.26 

.27 

.36 

.26 

.31 

.32 

.08 

.23 

.12 

.10 

.10 

- 

.23 

6.578 

H  [  NO 

18 

ZZ 

21 

19 

31 

36 

36 

31 

27 

39 

67 

44 

20 

25 

54 

2E 

23 

21 

31 

46 

48 

54 

45 

21 

13 

19 

20 

20 

I! 

19 

9 1  7 

MAX 

94  .  1 

niN 

BE 

67 

67 

70 

70 

6! 

70 

68 

66 

7( 

6! 

71 

6C 

6! 

6! 

6E 

72 

74 

75 

67 

71 

71 

68 

66 

74 

74 

74 

76 

72 

78 

70.3 

riUn  r  n    LCI  1  nrlL 

02 

U  OF  on  PLT  SCIENCE 

FM 

EVAP 

8.238 

UINO 

81 

5C 

7e 

3e 

6S 

8; 

8' 

5" 

7! 

81 

7S 

71 

6< 

3" 

7E 

4E 

2E 

3£ 

6C 

6' 

lo; 

IOC 

6C 

4; 

31 

5  . 

3" 

5; 

6! 

5! 

1861 

8E 

88 

88 

92 

90 

88 

90 

95 

87 

84 

79 

86 

84 

93 

92 

92 

95 

100 

99 

96 

93 

89 

90 

89 

91 

91 

92 

94 

93 

98 

90  .9 

nIN 

66 

65 

6^ 

66 

6E 

6E 

66 

64 

65 

66 

67 

7  I 

7C 

66 

72 

75 

72 

67 

66 

67 

66 

62 

66 

6? 

65 

72 

7[ 

70 

72 

60  . 1 

CENTRAL 

05 

RILEY 

EVAP 

* 

UINO 

- 

e 

E 

1  1 

It 

, 

2; 

, 

1  1 

IS 

1  1 

54 

! 

< 

, 

; 

, 

; 

1 

1398 

SOUTH  CENTRAL 

08 

riFTON  EXP  STATION 

EVAP 

•  18 

.12 

.14 

.27 

.30 

.30 

.35 

.27 

.23 

.09 

.24 

.22 

.20 

.22 

.21 

.18 

.26 

.29 

.27 

.30 

.31 

.22 

.39 

.34 

.32 

.24 

.28 

.27 

.30 

.20 

7.51 

NINO 

105 

40 

35 

34 

25 

53 

73 

50 

46 

43 

44 

44 

55 

30 

46 

52 

33 

25 

37 

26 

27 

72 

102 

77 

41 

47 

62 

39 

40 

33 

1436 

MAX 

91 

85 

88 

94 

99 

98 

95 

94 

96 

85 

104 

99 

94 

97 

99 

67 

97 

102 

100 

100 

101 

95 

90 

90 

95 

88 

92 

96 

100 

91 

94  .7 

ri[N 

68 

70 

64 

64 

66 

67 

68 

67 

68 

69 

69 

68 

67 

68 

67 

67 

67 

71 

68 

68 

70 

68 

64 

64 

64 

64 

69 

70 

70 

69 

67.4 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  USO  AP 

Evnp 

■  n 

.08 

.31 

.29 

.37 

.39 

.26 

.36 

.21 

.18 

.29 

.24 

.32 

.37 

.24 

.28 

.27 

.30 

.48 

.34 

.33 

.46 

.22 

.13 

.17 

.15 

.23 

.21 

.32 

.23 

8.20 

MIND 

95 

35 

58 

27 

71 

91 

71 

59 

72 

63 

86 

70 

69 

34 

58 

72 

58 

54 

98 

40 

99 

137 

1  10 

77 

68 

104 

120 

56 

75 

66 

2183 

MAX 

63 

84 

92 

35 

94 

96 

93 

94 

88 

90 

88 

92 

93 

93 

90 

93 

95 

97 

90 

96 

89 

66 

79 

66 

81 

82 

83 

90 

92 

92 

99.9 

HIN 

70 

70 

67 

65 

65 

67 

68 

70 

68 

70 

69 

69 

66 

65 

65 

67 

68 

70 

64 

59 

68 

67 

65 

66 

69 

69 

66 

69 

70 

69 

67.7 

SEE 
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INDEX 


STRTION  INDEX 


STflTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

ORRINRGE  I 

LfiTlTUDE 

LONGITUDE 

ELEVfiTION 

OBSERVRTION 
TIME  RND 
TRBLES 

OBSERVER 

a. 

tu 

PRECIP. 

Q. 
> 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

flBBEV  ILLE 

0010 

08 

W  I  LCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8fl 

C 

MRS .   MRRY  E  .  CAMPBELL 

flDfl IRSV  ILLE 

004  1 

01 

BRRTOW 

1  2 

34 

22 

84 

56 

710 

7R 

c 

JACK  W  BIRD 

ROEL   2  S 

0053 

08 

COOKE 

16 

31 

07 

83 

25 

240 

5P 

CLOSED  4/30/75 

RILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

1  1 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HAYWOOD  E  .  BOYD 

RLBRNY   3  SE 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7fi 

7A 

H 

TOMMIE  BRRNTLEY 

RLLRTOONR  DRM  2 

0181 

0  1 

BRRTOW 

5 

34 

1  0 

84 

44 

975 

8R 

8A 

8R 

c 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RLMR  FRR  flP 

021  1 

09 

BRCON 

13 

31 

32 

82 

31 

198 

7P 

7P 

H 

FED.   RVIRTION  AGENCY 

RLPHRRETTR  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7A 

7A 

H 

SCOTT  C  .  CHRMBLEE 

RLPHRRETTR  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

1  10 

c 

TEODY  R.   WALKER.  SR. 

RMERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7A 

H 

BLANCHE  S.  RHYNE 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

U.OF  GA.EXP.STA.  NRSY. 

RPPLING  1  NW 

031  1 

06 

COLUMB  I  A 

1  4 

33 

33 

82 

20 

360 

8A 

8A 

H 

ROY  0  .  TRNKERSLEY 

RSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY  J  .   WILLI  RMS 

RTHENS  WSO  RP 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RTK I NSON 

044  1 

09 

8RRNTLEY 

1  3 

31 

1  4 

81 

49 

70 

7A 

RRVIN  TRNNER 

RTLRNTR  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7A 

CHRRLIE  H  KEELING 

RTLRNTR  WSO  RP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RUGUSTfl  WSO  RP 

R 

0495 

06 

R I CHMONO 

14 

33 

22 

81 

58 

148 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BRINBRIDGE 

0581 

07 

DECATUR 

6 

30 

55 

84 

34 

120 

7P 

7R 

c 

H 

MRS.   MRRY   E.   H.  MULLEN 

BRLL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

S 

34 

20 

84 

23 

1  100 

7R 

MRS  .   ESTELLE  GROGRN 

BERVERDRLE   1  E 

0746 

01 

MURRAY 

12 

34 

56 

84 

50 

740 

8R 

J  MILBURN  WHEAT 

BELLVILLE 

0787 

09 

EVANS 

1  1 

32 

09 

81 

58 

I  85 

c 

MRS  GRACE  F  HEARN 

BLfllRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

UN  I  ON 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8R 

8R 

H 

GEORGIA  MTN.   EXP.  STA. 

BLRKELY 

0979 

07 

ERRL  Y 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7R 

7fi 

H 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  RIOGE 

1024 

02 

FRNN I N 

7 

34 

52 

84 

1  9 

1760 

7P 

7P 

H 

P.   B.  CARRUTH 

60WMRN 

1  1  32 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

1  2 

83 

02 

785 

7A 

GRRNETT  H.  BRRTON 

BROOKLET    1  W 

1266 

06 

BULLOCH 

1  1 

32 

23 

81 

41 

190 

6P 

6P 

H 

W  .   C  .   CROMLEY  JR  . 

BRUNSWICK 

1  340 

01 

GLYNN 

2 

31 

1  0 

81 

30 

1  3 

5P 

5P 

c 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FRR  RP 

1  345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

20 

MID 

M  I  0 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

BURTON  DRM 

1413 

03 

RRBUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

GEORGIA  POWER  CO • 

BUTLER 

1425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

1  4 

625 

7fl 

THOMAS  F.  MATHEWS 

CRLHOUN  EXP  STRTION 

I  474 

01 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

G 

NW  OA.   EXP.  STRTION 

CRMILLR 

1500 

07 

M I TCHELL 

6 

31 

1  4 

84 

1  3 

175 

6P 

7R 

H 

CHRRLES  L  KELLEY 

CANTON 

1  585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

1  4 

84 

30 

870 

8R 

c 

JOHN  T  .  HOLBROOK 

CRRNESVILLE  3  N 

1619 

03 

FRRNKL  IN 

1  4 

34 

26 

83 

1  4 

910 

7R 

c 

MRS  JANICE  E .  VOYLES 

CARROLL  TON 

1640 

04 

CRRROLL 

1  7 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CRRROLLTON 

CARTERS 

1657 

01 

MURRRY 

12 

34 

36 

84 

42 

695 

8R 

RUFUS  P.  DONALDSON 

CRRTERSVILLE 

1665 

01 

BRRTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

01 

BRRTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7R 

GRRNVEL  P  .   T ATOM 

CflVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MRS.  GRADY  OEMPSEY 

CEDRRTOWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

6P 

8R 

H 

RRLPH  H.  RYERS 

CHRTSWORTH 

1856 

01 

MURRRY 

1  2 

34 

46 

84 

47 

765 

7R 

c 

MRS  .   LOIS  J .  COLE 

CHICKRMRUGA  PRRK 

1906 

01 

WALKER 

1  8 

34 

55 

85 

17 

760 

7R 

TVR-566 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRRY 

1  2 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHRRL IE  L .   SI L VER 

CLAYTON   1  SSW 

1982 

03 

RRBUN 

14 

34 

52 

83 

24 

1880 

5P 

5P 

H 

CRRROLL  LEE 

CLERMONT   3  WSW 

1  998 

02 

HRLL 

3 

34 

27 

83 

49 

1  346 

c 

MRS.   FRNNIE  M.   0  KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

8R 

MISS  MRRY   LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

M  I  LLER 

6 

31 

10 

84 

45 

153 

8R 

8R 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  AP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COMMERCE  4  NNW 

2180 

02 

JRCKSON 

10 

34 

1  5 

83 

29 

750 

7R 

7A 

H 

JOE  NFISLER 

CONCORD 

2198 

04 

P  IKE 

6 

33 

06 

84 

26 

830 

8A 

CLOSED  5/1/75 

COOLIOGE 

2238 

07 

THOMRS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

C-   W.   ELLINGTON.  JR. 

CORDELE 

2266 

08 

CR  I  SP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO.  POWER  COMM. 

CORNELIA 

2283 

03 

HRBERSHRM 

14 

34 

31 

83 

32 

I  470 

6P 

7A 

H 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COV INGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8A 

H 

JACK  L.  CHAPMAN 

CUMMING  2  NNE 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

13 

84 

08 

1  300 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

0  1 

FLOYD 

1  2 

34 

27 

85 

07 

650 

8  A 

MRS  .   AZLEE  B  .  DflV I S 

CUTHBERT 

2450 

07 

RRNOOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DAHLONEGR 

2475 

02 

LUMPK  I  N 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7fl 

7A 

H 

MRS  .   JOE  W  .  WOODWARD 

DRHLONEGR  3  NNW 

2479 

02 

LUMPK  I  N 

12 

34 

35 

84 

00 

1  390 

c 

JAMES  E.  FORTNER 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

PRULO I  NO 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7R 

7A 

c 

H 

L  DOUGLAS  GRIFFITH 

DRLTON 

2493 

01 

WH  I  TEF  I  ELO 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8R 

8A 

H 

MRS  ANNA  G  ANDREWS 

DANVILLE 

2832 

05 

TW I GGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

EARL    T .   SM I TH 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEORGE  H.  CHARTIER 

OAWSONV  ILLE 

2578 

02 

OflWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1  370 

7A 

c 

MRS .    THELMA  F  .  COX 

OOCTORTOWN   1  WSW 

2716 

09 

I.I  Q  V  M  C 

WH  T  nit 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7A 

R .    C .  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS  .   SARA  L  .  HILL 

DONALSONV  ILLE   1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

3! 

01 

84 

53 

1  35 

8A 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

1  3 

31 

30 

82 

49 

212 

7R 

7A 

H 

JOHNNY   S  PHILLIPS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 
z 

cr 
cc 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

Q- 

SPECIPL 
ISEE  NOTESI 

OOUGLflSV ILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8A 

LEONA  B-  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  1 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

WRRREN  W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8A 

8A 

H 

:iILIFORD  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

33 

82 

54 

204 

c 

CITY  OF  DUBLIN 

EflSTMflN   1  \fi 

2956 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

8A 

8A 

H 

OA.   FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

3 1 

34 

84 

44 

305 

c 

JESSE  L.  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7A 

A  .   D  .   MC  CLA  I  N 

ELL  I  JflY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

41 

84 

29 

1  300 

7A 

ALFORD  G.  DOVER 

EMBRY 

3147 

01 

PAULO  I NG 

1  7 

33 

52 

84 

59 

1200 

8A 

MISS  JANET  ALLGOOO 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

IDA 

lOA 

1  OR 

GH 

U.   OF  OA.   EXP.  STATION 

Ffl I RMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

1  2 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS  ONEOR  F.  VINCENT 

FflRGO 

3312 

08 

CL I NCH 

16 

30 

4  1 

82 

34 

1  15 

c 

ST  .  REGIS  PAPER  CO . 

F I TZGERRLD 

3386 

08 

BEN  HILL 

1  6 

31 

43 

83 

15 

371 

5P 

5P 

H 

CITY  F  I  RE  DEPT . 

FLEM I NG 

3409 

09 

L  I  BERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

C 

LOTT  W.  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

1  20 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH   1  S 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

01 

83 

57 

650 

6P 

6P 

H 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GfllNES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

5P 

6P 

H 

MRS.   MAYME  R.  HAYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

L  I  BERTY 

1  1 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

83 

52 

490 

5P 

H 

MRS  JEANER  M  DAVIS 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT   L  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1  1  70 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1  1 

33 

14 

82 

36 

540 

7A 

MRS.   SUSAN  G.  BRADDY 

GLENNV  ILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

81 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT   H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

39  1  5 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  4  W 

4033 

04 

HARR  I  S 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7R 

C 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

1  4 

84 

34 

840 

C 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 

HARTWELL 

4133 

03 

HART 

1  4 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  D.  SCOTT 

HAWK  INSV  ILLE 

4170 

05 

PULASK  I 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

8A 

8R 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENDON 

HAZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

c 

K  .   BYRON  SANDERS 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

COMER  L .  VANOIVER 

HOMERV  I  LI  E  3  WSW 

4429 

08 

CL I NCH 

1  6 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP- 

IRWINTON  4  WNW 

4594 

05 

W I LK I NSON 

1  0 

32 

50 

83 

1  4 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

C 

GR .   POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1  465 

6P 

8A 

H 

HOWARD  L.  DILBECK 

JASPER 

4651 

02 

P I CKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

C 

AMICRLOLA  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

81 

53 

100 

C 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS.  PULP  4  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

c 

MRS.   LAVERN  C  KINCAID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

8R 

CICERO  W.  SWINT 

JUL  lETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7R 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

KENS INGTON 

4802 

01 

WALKER 

1  8 

34 

47 

85 

22 

850 

7A 

TVA-722 

K I NGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

14 

84 

56 

730 

7A 

MRS.   ELIZABETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTE 

494  1 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8A 

8A 

C  H 

CHARLES   M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

0  1 

7  1  5 

5P 

7  A 

C  H 

RAY   J.  RELIHAN 

LEXINGTON   1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

1  4 

33 

53 

83 

08 

760 

8A 

c 

JOSEPH  A.  CAREY 

L I NCOLNTON 

5204 

03 

L  I  NCOLN 

1  4 

33 

47 

82 

28 

510 

8A 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GLASCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFA  I  R 

9 

3i 

55 

82 

4  1 

120 

7R 

7A 

H 

MRS  JEAN  S  WEBB 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

PERRY  T.  USHER 

MACON  WSO  flP  R 

5443 

05 

B  1  BB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLV  ILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY   OF   MARSHALLV  I  LLE 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE   Y  SAILERS 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

50 

82 

14 

180 

8A 

SPENCER  fl.  JONES 

MIDVILLE  EXP  STR 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GR •  BRANCH  EXP.  STR. 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

1  0 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7A 

H 

MRS  WILLETTE  8  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT   J.  CHANCE 

M ILLHAVEN-WflDE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

56 

81 

30 

100 

8A 

MILTON  R.  REDDICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

1  0 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

CITY  FIRE  OEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

1  7 

84 

01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MONT  ICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

4  1 

655 

7A 

7A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7A 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQU I T  T 

1  6 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STRTION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GRRLRNO  L.  GILLIS 

NRHUNTR 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

1  1 

-81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

OA.   FORESTRY  COMM. 
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STATION  INDEX 


STRT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 
z 

cr 

a 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVPT ION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

a. 
> 

—  o 

^  . . 
o-  Hi 

in  in 

M  C  U  T  M  P  T  n  M     O     M  C 

6323 

06 

C  P  D  r  V/  C  M 

bLKt  V t  N 

1  4 

32 

37 

8 1 

28 

1  45 

6P 

5P 

H 

nKb    riHKT     H.  rULiV 

M  C  U  M  Q  KP 

5335 

04 

C  0  WE  T  fl 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7R 

H 

JHrltb    U*    nHKUinl.    JK  . 

M  n  D  r  D  n  c  c    '3   m  u 

6407 

02 

p  1 1  r  M  M  C"  T 
UW I NNt 1 

J 

33 

58 

84 

1  6 

940 

7fl 

MDC   Mil  npcn   u  ncMPCCY 
nKb  niLUKtu  n  utnrot' 

6838 

09 

D  r  C  D  P  c 

r I t  KL t 

1  J 

3  1 

23 

82 

08 

1  05 

8R 

fi'3      rnpccTPv   pn  MM 
UH.    rUKtblKT  LUnn. 

PERRSON 

6879 

08 

RTKINSON 

13 

3  1 

1  8 

82 

5  1 

205 

C 

COUNTY  RCENT 

PLFirNS  SW  Gfl  EXP  STFI 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8fl 

8fl 

OH 

SW  GR  BRRNCH  EXP  STR 

PD  r  c  T  n  M 

r  K  t.  O  1  UIN 

7201 

07 

t.i  tr  D  C  T  C  D 
Wt  Db 1  t  K 

b 

32 

04 

84 

32 

405 

7fl 

MDQ    CI  nPFWPF    r  PllPW 
nno    rLUKcNLL    L  rUun 

n  1  1  T  T  M  Q  M     O     M  I.I 
UU  1  I  "HN    c  NW 

7276 

08 

Q  D  n  n  u  c 
□  KUUrN  0 

1  b 

30 

48 

83 

35 

1  85 

8fi 

8fl 

H 

I.I  I  1   1    TQM     n     1   F  Y 

WlLLlHn    U  LL" 

D  C  C  Q  r"  Q 

7430 

0  1 

p  n  D  n  n  M 

1  o 

34 

34 

84 

57 

650 

8fl 

inQFPu   LI      ufii  1  Qwn 
JUbtrn    W ■  nULLHNU 

D  r  M p p ni  n 
K 1 NuUULU 

7489 

0 1 

p  Q  T  n  n  c  Q 
L  H 1 UUb  H 

1  Q 

1  O 

34 

55 

85 

07 

820 

8R 

1  V  H  -  /  ^  1 

D  n  M  c 

7600 

0  1 

c  1  n  V  n 
r  L  U  Y  U 

4 

34 

1 5 

85 

09 

620 

6P 

8R 

H 

iQuiM   ij   Monnnv  id 
JUniN    W    nHUUUA  JK 

D  n  M  c    Q  Cm 

7605 

0  1 

FLOYD 

4 

34 

1 0 

85 

1 6 

700 

C 

IQPK  MnUTPdMPDV 

7610 

0  1 

c  1  n  V  n 
r  L  U  T  U 

1  o 

34 

2  1 

85 

1 0 

637 

M  I  D 

M 1 0 

C    H  J 

MQTl     ufqthfp  QFRuirr 

NHIL    WcHlncK  OCKViLt 

COKinCDCv/Tl    1  c 

oHNUtKov 1 LLt 

7777 

05 

LI  C  C  U  I  M  P  T  n  M 

1  1 

32 

58 

82 

49 

4  35 

6P 

6P 

H 

rtHUlU     OiHIlUlN  MOlNI 

SflPELO  ISLRNO 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

3 1 

24 

8  1 

1  7 

1  0 

5P 

5P 

H 

U.   GR.   MRRINE  BIO.  LRB. 

SflVflNNflH  USDR  PL  GRDN 

7842 

09 

CHRTHfiM 

2 

32 

00 

81 

16 

22 

4  P 

4P 

H 

USDR  PLRNT    INTRODUCT  ST 

oHVHiNNHn    WoU    Hr  K 

7847 

09 

P  Ul  O  T  U  O  M 

L  nH 1 MH  n 

32 

08 

81 

12 

46 

M  I  D 

MID 

6P 

C    H  J 

MQTl      UFQTHFR  QFRUIPF 
NHIL    riCHlntn  OtKVlLt 

oHVHiNNHn  DtHLn 

7860 

09 

P  Ut  Q  T  U  O  M 

L  nH 1 n  Hn 

£. 

32 

00 

80 

5  1 

1  0 

5P 

5P 

H 

PITY     r\F     QQ\/OMMQU  RFQPM 
LI  II     Ur     jHvHiNlNHn  uCHLn 

c  T 1  n  Q  M 
o  1  LUHn 

8064 

05 

GRE  E  NE 

1  U 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7R 

H 

MDQ        MQPFl      P  PDItMPTnW 
nr\0.     nncJuL    L*  LnUnriUIN 

CDQDTQ     Q  Mil 

8223 

05 

ui  Q  M  p  n  P  u 
nHNL  UL  r\ 

1  I 

33 

1  9 

83 

0 1 

530 

8R 

C 

MD       wnuQPn    R  PQRPPTT 

nr\  .    nuwHr\u   f\  •    UMr\r\c  i  ) 

C  T  I  I   1   M  n  D  c 

835 1 

06 

C  M  □  Kt  1  1  C  1 

C  nHNU t  L 

1 

32 

26 

82 

1  3 

255 

7R 

IFQQF     LI  DDllTflKI 

CilMMCDl/Tl    J    C      1  CCII 

bUnntKVlLLt    I  obW 

8436 

0 1 

LnH 1 1 UUuH 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7R 

tVHiN    U'  tjUWnHIN 

C  1  1  kt  M  V  C  T  n  c 

bUNN  T  b  i  U t 

8460 

04 

C  D  Q  1    n  T  M  P 

brHL  U 1 Nb 

9 

33 

20 

84 

1  7 

930 

6P 

8fl 

H 

wnPorF   n  uFQiRRnriKQ 

CllDtSCklPv      O  llhlll 

buKKtNLT    ^  WNW 

8476 

09 

□  DDI  IMP 

H  r  r  L  1  N  U 

1 

3  1 

4  4 

82 

1  4 

200 

5P 

5P 

H 

IIMinw    RDP    PDMP  PQPFP 

SWfllNSBORO 

8496 

06 

EMANUEL 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RRDIO  STRTION  WJRT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FRNNIN 

7 

34 

58 

84 

13 

1800 

C 

TVfl-129 

Cvi  v/PfciTn 

b  T L  vHN 1 H 

8517 

06 

C  P  D  C  \/  C  M 

bL  Kt  V t  N 

1  4 

32 

45 

81 

39 

254 

c 

1   1   nYn    1-1  RD7FMnRF 
LLUTU    n.  CjH£LnUr\C 

TPI    DrtTTriM      1  KlC 

IHLdUIIUN    1  Nt 

8535 

04 

TRL  BO  T 

6 

32 

42 

84 

32 

7  1  0 

6P 

8R 

H 

i  QURFMPF    R    M I wnR 

1 HYLUKbv 1 LLt 

8600 

0 1 

□HK 1 UW 

5 

34 

05 

84 

59 

7  1  0 

7R 

TwnMQQ  F  rmic^iKi^ 

InUilMO    r  .  LUUOliNo 

1  lit    KUL  r\ 

8657 

02 

1  1  D  c  n  M 

Ur  buN 

c 

D 

32 

58 

84 

1  4 

800 

c 

r F r  1 1    mqrr  i  c; 

1 MUnHb 1  UN    d  b 

866  1 

04 

1  1  D  c  n  Kl 

Ur  bUN 

b 

32 

52 

84 

1  9 

665 

5P 

5P 

H 

Ron  I  n    QTDTTnM  U^FT 

iHUnHbVlLLt   4  bt 

8666 

07 

T  l_i  n  M  Q  c 

1  liUnHb 

Q 

30 

48 

83 

54 

2 1  0 

5P 

5P 

■ 

H 

PFriRTTD    PnPF^^T  PHMM 
ULUr\Uir1    rur\CO'  LUllIt 

1  1 r  1  UN   t  Xr   b 1 H i  1  UN 

8703 

08 

TIFT 

1  c 
1  b 

3 1 

29 

83 

32 

37  1 

8fl 

8R 

BP 

GH 

PQ    P  c;  T 1     PI  DIM    FYP  QTQ 
Un«L0tL*rLr1il>i    LAP.  o'rl* 

T  rt  p  p  n  fi 
1 ULL  UH 

8740 

03 

b 1  t  r H t  Nb 

1  4 

34 

35 

83 

1  9 

1019 

6P 

7fl 

H 

HFMRY  n     MPnnMQi  n 

TRRY  MOUNTRIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

C 

TVR- 154 

U  OF  Gfl  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GR  COL  OF  RORI 

VHL  UUb 1 H    d  t 

8972 

08 

1  r>  1 1 M  n  c  c 
L  UWNU t b 

1  6 

30 

5  1 

83 

1  4 

250 

5P 

5P 

RQn 1 n  ^TDTinw  u  ifm 

"MUIU     jlrll  lUiN  HULM 

M  c\t  nrtCTfi     ii  kill 

vHLuUblH   4  NW 

8974 

08 

1  n  1 1 M  n  c  c 
L  UWNU t  b 

1  c 
1  b 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

WflLESKfl 

9077 

02 

PLJCDf>l/CC" 

L  nt KUK 1 1 

5 

34 

19 

84 

33 

1110 

7R 

nnYlF     R  QMITW 

WhRRENTuN 

9141 

06 

1  1      D  D  C  kl 

WHRKtN 

1  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7R 

7R 

H 

MFMRV     P        LlMFFlFR  IP 

WASH  I NGTON 

9157 

03 

WILKES 

1  4 

33 

44 

82 

44 

530 

7R 

7R 

H 

Ult  1   TQM    T  THflRKlTriKJ 
MlLLlMn     1   •  inUr\INIUlN 

WRTKINSVILLE  flRS 

9169 

02 

rt  p  /^  M  c  c 
ULuNtt 

1  0 

33 

52 

83 

26 

750 

C 

QPR       RFQFORPH  ^UP 

WHYLKUoo    4  Nt 

9186 

09 

p  I  r  D  r  c 

1  q 
I  J 

31 

15 

82 

19 

145 

7fl 

7R 

H 

FRNFST    1  SWFPT 

WRTNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33 

07 

81 

59 

270 

6R 

6R 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

1  1 

575 

8fi 

8R 

H 

CRM  B.   LRNIER.  JR. 

WINDER   1  SSE 

9466 

02 

o  ri  o  D     1  1 

BRRKOW 

1  0 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7fl 

C  H 

PFPIl      W  PPinPR 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

8fi 

RLLEN  C  LONGING 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

8fl 

WILLIRM  G  BOOTH 

CLOSED  STATIONS 

flOEL  2  S 

0053 

08 

COOKE 

16 

31 

07 

83 

25 

240 

5P 

CLOSED  4/30/75 

CONCORD 

2198 

04 

PIKE 

6 

33 

06 

84 

26 

830 

8R 

CLOSED  5/1/75 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snov 

V.  Sleel 

N 

o.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

s 

Q 

1    .10  or  More  1 

« 

s 

o 

1,00  or  More 

^  . 

sl 

■li 

*       *  t 

OCTOBER  1974 

MONTICELLO 

77,2 

46.2 

62  .7 

-  1.0 

87 

14 

34 

22 

126 

Q 

Q 

Q 

Q 

.62 

-  1.68 

,62 

16 

.0 

0 

1 

1 

0 

♦       *  • 

NOVEMBER  197-* 

MONTICELLO 

66.7 

40.5 

53.6 

.7 

85 

4 

28 

26 

355 

0 

0 

8 

0 

.  .84 

.78 

18 

.U 

0 

4 

1 

0 

NEWNAN 

64i5 

39,3 

51.9 

"  .9 

84 

3  + 

24 

15 

394 

Q 

Q 

9 

Q 

3.09 

.62 

•  97 

12 

•  0 

0 

7 

2 

0 

S&VANNAH  BEACH 

70. 5M 

49,  IM 

59. BM 

169 

0 

0 

0 

.65 

-  I.IS 

.43 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

*       >  * 

DECEMBER  1974 

BLUE  RIDGE 

51.4 

33,5 

42.5 

69 

31 

14 

10 

690 

1 6 

7.32 

1.93 

1 

2.5 

2 

3 

13 

4 

I 

61. 7M 

41. 3M 

51. 5M 

30 

1 8 

414 

0 

0 

0 

.0 

0 

*      *  * 

JANUARY  1975 

NAHUNTA 

To. 4 

45.9 

58.2 

82 

30 

26 

14 

226 

0 

0 

3 

0 

6.13 

2.00 

20 

.0 

0 

10 

4 

I 

QUITMAN  2  NW 

67. 9M 

M 

80 

28 

0 

0 

0 

7.87 

4,22 

.0 

0 

*       «  • 

FEBRUARY  1975 

BLUE  RIDGE 

56.6 

36.4 

46.5 

68 

23 

15 

10+ 

509 

0 

0 

11 

0 

lo.u 

i.eo 

4 

.0 

0 

14 

8 

i 

MULEN  4  N 

66.3 

40.5 

S3. 4 

2.0 

82 

23 

18 

8 

325 

0 

0 

7 

0 

8.79 

5.10 

2.20 

17 

.0 

0 

9 

7 

4 

*       •  • 

MARCH  1975 

SAVANNAH  USDA   PL  SRDN 

73.4 

48.0 

60.7 

3.3 

87 

24 

22 

4 

191 

0 

0 

3 

0 

4.45 

-  ,02 

1. 32 

16 

•  u 

0 

8 

3 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


HONTICEl.1.0 
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CHICKAHAUGA  PARK 
KENSINCTON 
MONTICELLO 
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Savannah  seaCh 
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FEBRUARY  1975 


MARCH  1975 
SAVANNAH  USOA  PI  CRON 
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3.53 
2.05 
3.09 
3.91 

.65 


1.93     .03  .19 


6.  AO 
6.13 

7.  B7 


.30  1.16  .59 


.SO     .19  .11 


13       14  IS 


.02     .»1  .29 


22     23  24 
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25     26     27    28     29  X 


1.6«     .35  ,»3 


.65     .23  .16 
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LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 


10     II     12     13     14     15     le     17     18     19  I  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 
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*  *  * 
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*  *  • 
J4NU4RV  1975 

N4HUNT4 
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MILLEN   «  N 

*  •  t 
M4RCH  1975 

S4V4NN4H  USD4  PL  GRON 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


60  77 
50     51  37 


7h  73  72 
51      39  38 


77     76  76 


65  63  53 
<i4     50  tiO 


6S  6B  76 
37     39  40 


51  59 
22  35 


78  83 
50  52 


85 

83 

67 

65 

65 

62 

55 

57 

46 

41 

39 

40 

80 

69 

65 

64 

62 

70 

50 

59 

41 

36 

44 

50 

79 

79 

75 

68 

70 

69 

56 

66 

63 

48 

56 

46 

50 

52 

54 

20 

21 

19 

57 

57 

55 

33 

34 

43 

70 

59 

63 

50 

33 

46 

75 

56 

56 

45 

48 

48 

36 

42 

38 

51 

48 

65 

35 

36 

42 

50     '•6  45 


67  67 
53  39 


64  68  76 
33  '•7 


64     70  66 


60     56  61 


78  75  60 
41  46 


62  81 
53  51 


69 
39 


42     48  55 


79  78  78 
60     60  60 


71     74  70 


54  52  64 
15     45  45 


60  74  74 
26     38  51 


83  83 
57  58 


85  87  86 
53     54  61 


41     45  47 


82  80 
66  66 


64  63  60 
32     24  45 


59 

67 

65 

26 

29 

36 

52 

59 

59 

74  73 
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55  70 
29  31 


39 
26 
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CORRECTIONS 


DATE 


CORRECTION 


OCTOBER  1974 
JANUARY  1975 


JANUARY  1975 
MARCH  1975 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  SOUTHWEST  07 
Si  DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  EAST  CENTRAL  06 
S:  DIVISIONAL  DATA 


THOMAS V I LLE  4  SE 


MILLEN  4  N 


DAILY  TEMPERATURES 
DAILY  TEMPERATURES 


EAST  CENTRAL  06 


WEST  CENTRAL  04 


MILLEN  4  N 


CARROLLTON 


GREATEST  DAY  OF  PRECIPITATION, 
M;   DAYS  WITH   .10,   M;    .50,  M. 

AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE 
41. OM;    AVERAGE  TEMPERATURE  52. 3M; 
DEPARTURE  FROM  NORMAL  3.3:  LOWEST 
TEMPERATURE  24,   DATE  14th;  TOTAL 
DEGREE  DAYS  383. 

MINIMUM  ON  19th,   M;    20th,  49; 
21st,   40;   AVERAGE  MINIMUM  41. OM. 

MINIMUM  ON  21st,  M;   22d ,  M: 
24th,   M;   26th,   M;   27th,   M;  30th, 
M. 


REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  Information  reKardlng  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
■ovement  In  miles.     Uonthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  lime  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowXall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  In  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  tbe  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  soowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Sunuuarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 


STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 
feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 
Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 
temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 

Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tho- mo- 
meters  unknown. 

Gray  sand  soil,  cover  unknown.  Slope  1-2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermometers 
unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 
Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 
Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,  Model  1120. 


Calhoun  Exp  Station 
Experiment 
Hawk Insvl lie 
Homervllle  3  WSW 
Mldville  Exp  Station 


Tifton  Exp  Station 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  wltb  a  windshield. 


t     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.    Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 


111  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the   'Hourl>  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

8S  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Tbermoaeters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
*   DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-aiATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAII     15-ST.   MARY     16-SUWANJiEE     17-TALLi\P00SA  18-TENNESSEE 
ttatlons  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue, 
•neral  weather  conditions  In  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


oforutlon  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  X955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
Itatlon  History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  In  the  latest  annual  issue 
f  Local  Cllmatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  

Subscription  Price:     $4,50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35C  single  copy:  30^  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building. 
Asheville.  N.   C,   28801.       Attn:  Publications. 


certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  lilc  at  the  National 
llinatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  Nation./ Cllutlo 


USCOim-NOAA-ASllEVILLE,  N.C.  8/5/75-910 
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7.55 

2.S4 

21 

.0 

0 

IS 

10 

6 

euHKELT 

87.8 

69.4 

78 

6 

-  2.1 

93 

1 1 

66 

14. 

0 

14 

0 

0 

0 

12 

15 

5.53 

2.33 

31 

.0 

0 

17 

8 

4 

CRMILLB 

68  .  G 

69  .8 

79 

2 

-  2.9 

94 

23 

62 

1 5 

Q 

16 

0 

0 

0 

7 

30 

1  .02 

1.40 

2 1 

.0 

0 

1 0 

8 

3 

CQLQUIIT  2  E 

87.7 

69.7 

78 

7 

9S 

6- 

65 

4. 

0 

13 

0 

0 

0 

9 

47 

2.65 

30 

.0 

0 

14 

7 

2 

CUTMBERT 

89.4 

68.1 

78 

6 

94 

25 

62 

6 

0 

16 

0 

0 

0 

8 

62 

1  .80 

21 

■  0 

0 

12 

7 

4 

FORT  GRIMES 

86.3 

71  .3 

78 

6 

-  2.0 

91 

24 

66 

6 

0 

5 

0 

0 

0 

12 

27 

5.67 

3.20 

16 

.0 

0 

12 

7 

5 

LUMPKIN  2  SE 

67  .8 

66  .2 

77 

0 

9 1 

26  . 

60 

1  3  . 

Q 

13 

0 

0 

0 

7 

39 

2  .02 

1 8 

.0 

0 

I  1 

1 

nORCflN   I  M 

69.9 

66.4 

78 

2 

92 

25. 

65 

29. 

0 

19 

0 

0 

0 

10 

14 

2.40 

6 

.0 

0 

1 1 

8 

2 

PLAINS  SW  Gfl  EXP  STR 

66.3 

69.5 

77 

9 

92 

5 

66 

3 

0 

6 

0 

0 

0 

3 

76 

.99 

S 

.0 

0 

12 

1 

0 

THOnRSVILLE  4  SE 

90.5 

66.4 

79 

5 

-1.1 

95 

25 

64 

6 

0 

23 

0 

0 

0 

1 1 

83 

5.63 

2.74 

30 

.0 

0 

15 

7 

4 

01  VISION 

78 

5 

-  2.5 

g 

50 

3  .44 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  OB 

RSMBURN  3  ENE 

86.3 

69.7 

76 

0 

92 

9 

65 

10* 

0 

3 

0 

0 

0 

7 

1  7 

2  .25 

IS 

.0 

0 

12 

4 

2 

CORDELE 

DOUOLRS  2  ESE 

89.3 

67.6 

78 

5 

-  2.3 

94 

12. 

60 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

13 

36 

7  .20 

2.68 

21 

.0 

0 

IS 

9 

4 

F ITZGERRLO 

88 . 3 

71.1 

79 

7 

-  2.2 

93 

26. 

65 

g 

0 

1  1 

0 

0 

0 

10 

64 

5  .21 

2  . 92 

1 5 

.0 

0 

1  3 

s 

4 

MOHERVILLE  3  USH 

88.4 

70.1 

79 

3 

94 

25 

60 

3 

0 

1  3 

Q 

Q 

0 

10 

16 

1  .04 

17. 

.0 

0 

16 

9 

S 

LUMBER  CITY 

69. 8M 

67.4 

78 

6M 

61 

2 

0 

0 

0 

0 

1  0 

34 

4  .45 

3  .08 

17 

.0 

0 

10 

7 

5 

MOULTRIE  2  ESE 

66.1 

69.3 

78 

7 

-  2.3 

96 

5 

53 

3 

0 

10 

0 

0 

0 

6 

40 

.09 

1  .56 

27 

.0 

0 

12 

4 

1 

NRSMVILLE  5  SSE 

69.2 

67  .2 

78 

2 

94 

26* 

58 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

4 

85 

1  .51 

g 

.0 

0 

8 

3 

1 

OUITHRN  2  NH 

69.1 

69.6 

79 

5 

-  1.3 

95 

10 

67 

25* 

0 

19 

0 

0 

0 

6 

02 

-   1  .26 

1.31 

27 

.0 

0 

10 

7 

2 

TIFTON  EXP  STATION 

87.9 

70.3 

79 

1 

-  1.3 

92 

9- 

65 

6* 

0 

1  5 

0 

0 

0 

4 

12 

-   1  .66 

1.13 

10 

.0 

0 

10 

2 

1 

VfiLDOSTH  3  E 

67  .7 

70.1 

78 

g 

93 

26. 

58 

3 

0 

1  1 

0 

0 

0 

9 

34 

3.25 

9 

.0 

0 

12 

6 

4 

DIVISION 

76 

9 

-  2.0 

8 

24 

2.17 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

RLMR  FRH  RP 

87  .5 

70.6 

79 

1 

-  1  .6 

94 

24 

63 

3* 

0 

10 

0 

0 

0 

4 

55 

-  1.13 

.92 

16 

.0 

0 

9 

4 

0 

BRUNSWICK 

90  .OM 

70  .  1  M 

80 

IM 

-  2.2 

96 

26 

56 

g 

0 

16 

0 

0 

0 

5 

79 

-   1  .83 

2  .00 

26 

.0 

0 

9 

5 

2 

BRUNSWICK  FRR  RP 

86.5 

73.8 

60 

2 

92 

26. 

67 

6* 

0 

7 

0 

0 

0 

6 

77 

2.71 

5 

■  0 

0 

1 1 

2 

2 

FLEMING 

67.2 

69  .5 

78 

4 

93 

23. 

60 

3 

0 

1  0 

0 

0 

0 

1  1 

07 

1  .72 

22 

.0 

0 

IB 

8 

4 

FOLKSTON  9  SM 

69. SM 

67. SM 

78 

5M 

96 

23 

58 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

1  1 

87 

2.46 

8 

.0 

0 

17 

7 

4 

FORT  STEWART 

88.8 

69.9 

79 

4 

-  2.1 

96 

4 

63 

2 

0 

15 

0 

0 

0 

10 

37 

2.93 

2.17 

25 

.0 

0 

1  4 

6 

4 

GLENNVILLE 

86.5 

70 . 3 

79 

4 

-    1  . 7 

94 

25* 

62 

1  7 

0 

14 

0 

0 

0 

6 

46 

.  39 

I  .81 

25 

.0 

0 

1  I 

5 

I 

JESUP  8  S 

89  .  1 

69.6 

79 

4 

95 

25 

61 

3 

0 

IS 

0 

0 

0 

9 

93 

1  .75 

19 

■  0 

0 

17 

6 

3 

NAHUNTA 

87  .4 

70.4 

76 

9 

93 

24 

61 

3 

0 

1  1 

0 

0 

0 

9 

79 

2.00 

25 

.0 

0 

14 

S 

4 

SRPELO  ISLRNO 

87  .3 

70.7 

79 

0 

93 

4 

63 

3 

0 

6 

0 

0 

0 

8 

16 

2.00 

26 

.0 

0 

13 

6 

3 

SRVHNNRH  USDR  PL  GRON 

89.6 

70.0 

79 

9 

-      .  1 

95 

10 

56 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

7 

38 

-  .68 

1  .03 

13 

.0 

0 

15 

6 

1 

SRVRNNRH  WSO  BP  R 

66.7 

70.1 

78 

4 

-  2.7 

93 

4 

63 

2 

0 

7 

0 

0 

0 

1  1 

55 

3.68 

1  .82 

14 

.0 

0 

14 

10 

4 

SBVRNNRH  8ERCH 

66. 7M 

71  .2M 

79 

OM 

91 

27. 

0 

2 

0 

0 

0 

10 

33 

3.74 

2.41 

27 

.0 

0 

1  1 

7 

3 

SURRENCY  2  WNH 

69.1 

66.3 

78 

7 

95 

25 

59 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

6 

24 

1  .27 

19 

.0 

0 

10 

6 

2 

WAYCROSS  4  NE 

69.4 

69.4 

79 

4 

-   1  .7 

96 

26 

60 

4* 

0 

17 

0 

0 

0 

7 

03 

-  .27 

1  .30 

17 

.0 

0 

1  1 

S 

3 

DIVISION 

79 

2 

-    1  .9 

6 

49 

1  .33 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INDEX 


3 


DRILY  PRECIPITRTION 


STRT ION 


MOQTHUCST 

AOAIDSVILLE 
ALLflTSOHA  QftK  3 
BCflVEPDALC   1  e 
CALHOUM  eXP  STATIBfl 
CARTERS 

CARTER5VILLC 
CARTCRSVILLC  3  iu 
CtOARTQWN 
CHATSUORTH 
CHICKAMAUQA  PARK 

cuRRrviLLC  a  U 

DALLAS  7  NE 
OALTOtt 

er«HY 

FfllRMOUMT 

tlEMSINQTON 
K  INQSTOM 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINQGDLD 

R9^ 

BOrC  USD  AP 
SUMFCRVILLE  1  5SU 
TATLORSVILLE 


NORTH  CENTRAL  I 

ALPHARETTA  5  SSM 
ATHENS  USD  AP 
ATLANTA  60LT0N 
ATLANTA  WS8  AP 
CALL  GROUND 

6LAIBSVILLE  EXP  5TA 

BLUE  RIOQC 

CANTON 

CLEVELAND 

COMTCRCE  4  NNW 

CUmiNQ  3  NNE 

OAHLONEOA 

OAWSONVILLE 

CLLIJAY 

GAINESVILLE 


ESE 


HELEN 
JASPER  1  NNU 
MAYSVILLE 
MONROE 

NORCRGSS  3  NU 

U  or  GA  PLT  SCIENCE  FM 
MALESKA 
MINDER   1  SSE 
WOOOSTOCR 


NORTHEAST 
ftOUMAN 

CARNESVILLE  3  I 
CLAYTON    1  S5W 
CORNELIA 
ELBEBTON  3  N 

HARThCLL 
LEXINGTON  1  NU 
LINCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


«ST  CCHTRAL 

6UTLER 
CARROLL  TON 
COLUr«US  IJSO  AP 
DOUGLASVILLE 
EXPERIPCNT 

FRANKLIN  3 
GREENVILLE  a  NNU 
HAMILTON  4  U 
JONESeOBO 
LA  GBANOE 

MARSHALLVILLE 
MONTE 2Ur« 
NEUMAN 
5UNNYSI0E 
TALBOTTON  1  NE 

THOMAS TON  3  S 
WEST  POINT 
UOODBUBr 


CENTBAL 

AILET 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  U 

roaSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFBEY  3  HE 
HALKINSVlLLE 
IRMINTON  4  i*iU 

JUL lETTE 

mcoti  irfso  AP 

MIL LEDGE VI LLC 

MONTICCLLS 

nSUNT  VERNON  3  UhU 

SANDERSVILLE 
SILOAM 
SPARTA  3  NU 


2.00 
S.OB 

4.0a 
T.ae 


a. 91 

9.00 
4.  10 


4. 4' 
8.59 
4.37 

8.9a 
a.  4a 

3.83 
3.7S 
4.47 
6. 81 
3.03 


4.37 
4.09 
3.3 
4.38 


3.03 
3.06 

9.ao 

0.30 
9.60 

4.09 


6.04 
6.34 
7.30 
9.01 
6.91 

7.79 
6.33 
9.43 
7.83 
6.41 


6.90 
6.36 
8.04 


.29     .34  J. 07 


DAY  OF  MONTH 


10 


13 


14 


15 


16 


.60  1.66 
.33  .69 
.34  .11 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


.93     .30  T 


3.37 
4.49 


23 


24 


25 


.10  1.90 

.88 

3.71 


26 


27 


28 


29 


30 


.C3  a. 00 

.07  .93 


.09     .33  .01 


.02     T  .01 
.01 

1  .40 

.04  .06 

.09 
.19  .99 


SEE   REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STfiTION  INDEX 


DniLY  PRECIPITnTION 


STflT  ION 


DRY  OF  MONTH 


1 1 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


CAtT  CCNTSML 

APPL  mo  1  riu 

6I100KLCT   1  U 
DOVER 

LOUISVILLC  3  S 

rCTTCR 

niOviLLC 

MIOVILLC  C^P  5TB 
niLLCn  4  H 

NEUINOTQN  3  lie 

sunmsBORO 

lARRCNTOft 
UAYftESBOflO  a  ME 


SOUTHkCST  0 

ALSAHY  3  Se 
ArCSICUS  4  ENE 
BAIfieRIOOC 

CAMILLA 

CSLOUITT  3  E 

CUTHWRT 

OAWSON 

OONALSenvlLLC   1  i 
FSRT  GAINES 

iur*<lh  2  SE 

rflAQAN    1  W 

hSaOAN  5  NW 

PLAINS  SU  OA  EXP  STR 

■nJOMASVILLE  4  5E 


SOUTM  CENTDAL 

ASUVtLLC 
ASHBUnH  3  ENC 

ceaocLC 

DOUQLAS  a  ESE 
riTZOERALD 

HOrCQviLLC  3  MSW 
LUMBER  CITY 
nOULTVIE  3  ESE 
NASHVILLE   »  SSe 

ouiTmN  a  NW 


SOUTHEAST 

ALnA  rAA  AP 
ATK INSON 

BBUNSWICil 
6BUNSMICK  f-AA  AP 
OOCTORTOk**  1  MSw 

TLEHINO 
rOLRSTON  3  SH 
rOLHSTON  8  SW 
rORT  STEWART 
ClENNvIllE 

JESUP  8  S 
nahunta 
patterson 
sapelo  island 
savannah  usda  pl 

savannah  wso  ap 
savannah  beach 

SUflflENCY  3  i^W 
MAYCROSS   4  NE 


.37  .36 


IS  l.lO  .37 


.SO  3. OS  1 . 10 


3.  OB 

1  .OS 


1 . 43  .33 


oa     .33  .03 


T  .17  3.83 
.04  .31 


.50     .01  .03 


.09  1.S6 
.30 
1 .31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STRTION  INDEX 


TOTni   SNONFflLL   RND   NUMBER   OF  DRYS 
WITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF    1974   -  1975 


STRTION 


JULY 


AUG 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC 


JHN 


FEB 


MHR 


APR 


MAY 


JUNE 


TOTAL 


NORTHWEST  01 
flOfllRSV ILLE 
PLLRTOONH  DflN  2 
BEfiVEROHLE   1  E 
CALHOUN  EXP  STRTION 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE   3  SW 
CEDRRTOWN 
CHRTSWORTH 
CHICKRHRUGR  PARK 
CURRYVILLE  2  W 
DALLAS  7  NE 
DALTON 
EMBRY 
FAIRMOUNT 
KENSINGTON 
KINGSTON 
Lfl  FAYETTE 
RESRCfl 
RINGGOLD 
ROME 

ROME  NSO  RP 
SUMMERVILLE   1  SSW 
TAYlORSVILLE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


.5 


1  .0 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 

6 


TOTAL   SNOWFALL   RND   NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1974  -  1975 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STPTION  INDEX 
7 


TOTni   SNONFniL   AND   NUMBER   OF  OnYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1974   -    1975  GEORCIR 


STATION 

JULY 

nuG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

APR 

MRY 

JUNE 

TOTAL 

TOTSL 
PHEClPIintlON 

■      ■  ■ 

NORTHEAST  03 
BOWMAN 

CARNESVILLE  3  N 
CLAYTON   1  SSW 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 
HARTHELL 
LEXINGTON   1  NW 
L  INCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 

M               ■  ■ 

WEST  CENTRAL  04 
BUTLER 
CARROLLTON 
COLUMBUS  WSO  AP 
CONCORD 
DOUGLASVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NNW 
HAMILTON  4  W 
JONESBORO 
LA  GRANGE 
MARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEWNAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 
T 

.5 

1 

T 

2.8 

1 

2.8 

1 

T 
T 

.5 

1 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

8 


'.T'l'.  S„^°.„^U"BER  OF  DflYS 


STATION 

SUNNYS I OE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

^flLBOTTON   1  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

TflLLflPOOSfl  2  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

TMOMflSTON  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

WEST  POINT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

WOODSURT 

5N0WFALL 
IN  ON  GO 

JULY 


05 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SEASON  OF   1974   -  1975 


nuG 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC 


MflR 


flPR 


MAY 


JUNE 


GEORGIA 

TOTAL 


'OIOL 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
9 


TOTni   SNONFflLL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
NIIH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF  1974 


1975 


CEORClfl 


STRT ION 


JULY 


AUG 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC 


JRN 


FEB 


MflR 


RPR 


MAY 


JUNE 


TOTRl 


loroL 

PREClPlIOnON 


EAST  CENTRAL  06 
APPLING  1  NW 
AUGUSTA  WSO  AP 
BROOKLET   1  M 
DOVER 
GIBSON 

LOUISVILLE  3  S 

METTER 

MIDVILLE 

MIDVILLE  EXP  STA 
MILLEN  4  N 
MILLHAVEN-WADE  2  SE 
NEWINGTON  2  NE 
STILLMORE 
SWAINSBORO 
WARRENTON 
WAYNESBORO  2  NE 

u  m  m 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 
AMERICUS  4  ENE 
BAINBRIDGE 
BLAKELY 
CAMILLA 
COLQUITT  2  E 
CUTHBERT 
DAWSON 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
10 


TOTflL   SNOWFALL   RND   NUMBER   OF  OnYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SERSON  OF    1974   -  1975 


GEORCIfl 


STfiTION 


JULY  RUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JRN   FEB    MfiR   flPR    MRY  JUNE  TOTAL 


PReClflTBIION 


DONHLSQNVILLE   1  5 

FORT  CfllNES 

LUnPKIN  2  SE 

nORGRN  I  M 

tlORGRN  5  NW 

PLAINS  SW  Gfi  EXP  STP 

PRESTON 

THOMflSVlLLE  4  SE 

■         ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

ABBEVILLE 

ADEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
fiSHBURN  3  ENE 
CORDELE 
DOUGLAS  2  ESE 
FITZGERALD 
HOMERVILLE  3  WSW 
LUMBER  CITT 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN  2  NW 
TIFTON  EXP  STATION 
VRLDOSTA  3  E 


SOUTHEAST 


ALMA  FAA  AP 


ATKINSON 


09 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  00 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  00 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STAT 
1  1 


ION  INDEX 


TOTRL   SNONFflLL   AND   NUMBER   OF  OnYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF    1974   -    1975  GEORCIfi 


STATION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTAL 

PRtClPIIflTION 

BLHCKBERRD  ISLRND 

BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FHfl  flP 

OOCTORTOWN   1  WSW 

FLEMING 

FOLKSTON   3  SW 

FOLKSTON  9  SW 

FORT  STEWART 

GLENNVILLE 

JESUP  8  S 

NflHUNTR 

PHTTERSON 

SflPELO  ISLAND 

SHVflNNRH  USDR  PL  GRON 

SRVRNNRH  WSO  flP 

SRVRNNRH  BEfiCH 

SURRENCr  2  WNW 

WRYCROSS  A  NE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY   TEMPERATURES  ~ 


DAY  OF  MONTH 

C  T □ T  I  HM 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

13 

I  4 

1 5 

1  6 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

a 

NORTHHEST 

01 

nLLRTOONR  DPn  2 

HPX 

86 

85 

84 

67 

69 

89 

80 

79 

64 

69 

66 

84 

86 

83 

67 

86 

64 

83 

62 

63 

66 

rriN 

69 

68 

65 

65 

63 

63 

65 

67 

68 

68 

65 

61 

62 

63 

69 

68 

69 

64 

62 

68 

66 

69 

71 

68 

62 

70 

7? 

72 

66 

67 

66.4 

CRLHCUN  EXP  STRTION 

npx 

87 

89 

91 

91 

91 

90 

82 

66 

90 

90 

65 

65 

87 

89 

90 

90 

66 

68 

66 

89 

91 

95 

90 

88 

86 

88 

92 

91 

90 

86 

83 

88  6 

niN 

71 

70 

66 

67 

67 

68 

67 

69 

69 

69 

67 

58 

62 

66 

69 

65 

67 

67 

66 

71 

69 

70 

72 

69 

69 

71 

67 

71 

6S 

69 

67.5 

CflRTERSVlLLE 

npx 

65 

65 

66 

88 

87 

86 

60 

65 

86 

87 

65 

85 

86 

89 

69 

87 

65 

86 

66 

87 

87 

90 

90 

88 

88 

85 

88 

88 

88 

65 

79 

86  4 

niN 

71 

67 

64 

69 

66 

69 

67 

69 

66 

67 

69 

60 

61 

59 

65 

66 

68 

67 

69 

65 

68 

69 

70 

71 

69 

68 

69 

71 

72 

68 

68 

67.5 

CEDRRTOHN 

tipx 

66 

63 

88 

86 

90 

67 

64 

67 

89 

86 

85 

87 

84 

88 

66 

85 

85 

89 

67 

85 

68 

90 

87 

89 

85 

87 

90 

89 

86 

86 

78 

86  7 

MIN 

67 

67 

66 

64 

68 

69 

67 

69 

69 

69 

67 

59 

63 

67 

68 

65 

68 

67 

67 

68 

71 

71 

69 

70 

69 

69 

72 

87 

68 

67.2 

OBLLBS  7  NE 

npx 

88 

83 

63 

87 

68 

90 

83 

62 

85 

88 

66 

82 

8S 

85 

67 

85 

64 

84 

67 

66 

66 

66 

91 

88 

66 

84 

66 

87 

68 

86 

82 

86  .0 

niN 

69 

69 

63 

66 

66 

66 

65 

67 

67 

69 

66 

60 

61 

59 

64 

66 

66 

67 

66 

65 

66 

66 

69 

70 

67 

68 

69 

70 

71 

65 

66 

66.5 

ORL  TON 

NPX 

66 

87 

66 

69 

90 

90 

76 

66 

86 

90 

85 

84 

85 

65 

68 

88 

87 

88 

88 

86 

88 

90 

92 

92 

83 

86 

88 

9 1 

91 

90 

87 

87  5 

ftIN 

70 

70 

66 

68 

68 

68 

68 

66 

67 

66 

57 

58 

60 

59 

61 

65 

66 

67 

69 

67 

66 

69 

72 

73 

66 

70 

69 

69 

72 

65 

67 

67.2 

LR  FAYETTE 

RnX 

92 

87 

66 

89 

89 

90 

84 

85 

89 

90 

67 

63 

84 

86 

87 

87 

88 

87 

66 

87 

67 

81 

67 

82 

92 

66 

9C 

91 

91 

87 

65 

87.2 

HIN 

68 

66 

67 

66 

66 

68 

67 

69 

66 

67 

67 

55 

56 

62 

66 

66 

66 

66 

68 

65 

65 

68 

66 

71 

72 

68 

66 

65 

68 

64 

66 

66.3 

ROriE 

MPX 

67 

68 

86 

89 

90 

86 

82 

62 

88 

88 

83 

85 

83 

86 

66 

85 

66 

66 

67 

89 

69 

92 

90 

90 

64 

87 

90 

69 

66 

85 

79 

86.7 

niN 

66 

62 

60 

61 

63 

61 

58 

61 

64 

64 

61 

54 

55 

52 

56 

62 

65 

69 

67 

66 

69 

67 

70 

70 

66 

68 

70 

68 

71 

65 

67 

63.9 

ROME  HSO  AP 

NPX 

88 

67 

69 

90 

90 

62 

83 

88 

90 

87 

64 

66 

84 

68 

86 

87 

88 

88 

67 

89 

90 

92 

69 

90 

87 

89 

93 

91 

89 

88 

84 

87.9 

KIN 

71 

70 

67 

70 

70 

69 

69 

70 

69 

70 

67 

59 

63 

56 

65 

66 

67 

70 

66 

66 

72 

66 

71 

71 

69 

71 

71 

68 

71 

69 

71 

68.3 

NORTH  CENTRAL 

02 

rlphrrettr  s  ssh 

NPX 

88 

66 

83 

86 

86 

67 

60 

62 

85 

87 

66 

82 

84 

84 

87 

87 

82 

84 

85 

87 

69 

86 

69 

67 

88 

64 

66 

88 

87 

63 

82 

86 . 4 

NIN 

66 

68 

62 

61 

65 

65 

65 

66 

67 

66 

66 

60 

59 

59 

59 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

67 

67 

68 

66 

68 

67 

67 

69 

65 

65 

65.1 

ATHENS  MSG  RP 

NPX 

69 

65 

90 

9 1 

90 

86 

69 

90 

93 

9 1 

85 

68 

87 

85 

85 

77 

82 

86 

88 

88 

86 

87 

85 

87 

87 

87 

86 

86 

67 

84 

64 

86 .9 

niN 

72 

73 

70 

72 

70 

70 

71 

73 

72 

72 

71 

67 

71 

69 

^' 

68 

66 

68 

71 

72 

71 

70 

72 

73 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

68 

70.6 

PTLRNTR  HSO  RP 

MPX 

65 

61 

67 

87 

88 

85 

83 

64 

87 

87 

81 

83 

84 

85 

64 

79 

63 

84 

65 

87 

84 

86 

85 

87 

85 

85 

86 

87 

84 

80 

60 

84  .5 

niN 

71 

70 

66 

69 

69 

67 

66 

68 

69 

68 

67 

63 

63 

64 

68 

69 

68 

68 

69 

70 

68 

69 

71 

71 

70 

71 

72 

71 

67 

67 

66 

68.3 

BLA[RSV[LLE  EXP  STR 

NPX 

85 

63 

77 

85 

83 

64 

74 

62 

83 

65 

65 

79 

79 

81 

63 

82 

61 

81 

62 

63 

62 

65 

88 

65 

85 

65 

82 

65 

85 

85 

83 

82  .8 

NIN 

65 

64 

64 

60 

61 

57 

61 

62 

64 

60 

61 

57 

52 

51 

54 

63 

61 

61 

63 

64 

65 

63 

64 

67 

67 

64 

65 

61 

64 

60 

62 

61  .5 

BLUE  R[OGE 

NPX 

63 

60 

65 

87 

85 

85 

85 

60 

85 

85 

79 

63 

60 

80 

85 

65 

82 

65 

84 

63 

65 

69 

89 

69 

8 1 

65 

85 

86 

87 

67 

85 

84  ■  4 

NIN 

66 

67 

63 

63 

63 

64 

60 

65 

66 

65 

64 

64 

57 

52 

62 

64 

62 

64 

66 

68 

67 

67 

67 

67 

62 

64 

64 

65 

63.5 

COMMERCE  4  NNH 

NPX 

89 

9 1 

90 

89 

90 

87 

79 

68 

80 

8 1 

80 

77 

8 1 

85 

84 

61 

R6 

85 

80 

68 

88 

89 

88 

69 

86 

60 

8 1 

79 

80 

69 

86 

84  .7 

NIN 

60 

61 

69 

64 

62 

64 

63 

61 

66 

60 

64 

58 

59 

56 

59 

58 

61 

65 

66 

67 

66 

66 

70 

65 

64 

63 

65 

62 

63 

62.8 

OAHL ONEGA 

MPX 

65 

83 

60 

67 

87 

85 

76 

60 

85 

66 

66 

63 

84 

83 

64 

83 

62 

64 

83 

65 

87 

66 

88 

67 

83 

87 

82 

66 

85 

85 

61 

84  . 1 

HIN 

66 

67 

62 

62 

64 

63 

62 

65 

66 

63 

63 

56 

57 

57 

57 

64 

65 

65 

67 

67 

66 

65 

67 

70 

68 

61 

66 

69 

68 

63 

63 

64  .1 

MPX 

65 

83 

80 

64 

65 

84 

78 

62 

93 

85 

83 

60 

62 

82 

81 

60 

79 

79 

83 

64 

65 

64 

86 

64 

84 

84 

82 

84 

84 

83 

80 

82  ■  6 

MIN 

68 

68 

64 

66 

55 

65 

65 

66 

67 

67 

67 

60 

60 

69 

67 

67 

67 

69 

70 

69 

67 

69 

70 

70 

66 

65 

66.4 

HFI  Phi    t  F^f 

MPX 

79 

8 1 

66 

67 

65 

86 

62 

65 

67 

86 

80 

63 

84 

85 

82 

81 

80 

84 

83 

82 

84 

86 

86 

83 

89 

87 

87 

87 

65 

83 

82 

64  •  1 

MIN 

62 

65 

59 

63 

60 

60 

62 

65 

65 

62 

63 

54 

54 

54 

65 

64 

63 

65 

68 

65 

64 

63 

66 

66 

68 

64 

68 

63 

65 

60 

62 

62.9 

JPSPER  1  NNH 

MPX 

85 

63 

87 

66 

66 

83 

78 

85 

88 

87 

82 

65 

64 

84 

65 

84 

63 

85 

85 

88 

87 

90 

88 

85 

65 

85 

88 

86 

85 

82 

79 

85.1 

MIN 

67 

65 

60 

65 

63 

60 

63 

66 

63 

64 

64 

56 

55 

54 

61 

64 

62 

64 

65 

62 

65 

65 

65 

68 

65 

65 

65 

65 

65 

60 

62 

63.0 

U  OF  CB  PLT  SCIENCE 

FH 

MPX 

88 

85 

90 

89 

89 

85 

85 

68 

91 

89 

88 

85 

85 

84 

64 

83 

84 

66 

89 

89 

86 

87 

66 

88 

86 

89 

69 

89 

89 

82 

83 

86.8 

MIN 

69 

69 

65 

68 

65 

66 

65 

69 

68 

68 

64 

62 

66 

65 

68 

70 

67 

66 

69 

69 

69 

67 

70 

70 

71 

70 

71 

72 

73 

72 

73 

68.3 

HINDER  1  SSE 

MPX 

MIN 

03 

CLPTTON    1  SSH 

64 

83 

62 

83 

80 

62 

62 

6 1 

84 

86 

85 

86 

63 

80 

67 

66 

85 

66 

62 

83.3 

MIN 

65 

64 

61 

6? 

57 

59 

56 

6? 

62 

59 

60 

55 

53 

54 

64 

62 

59 

54 

67 

62 

63 

61 

62 

66 

67 

63 

67 

62 

60 

61 

59 

61  .2 

CORNEL  IP 

63 

82 

66 

62 

81 

81 

79 

80 

77 

6^ 

62 

62 

84 

84 

82 

83 

63 

63 

85 

81 

82 

82 

79 

82  .0 

niN 

66 

66 

60 

60 

60 

60 

62 

65 

64 

64 

63 

56 

56 

58 

62 

66 

65 

65 

64 

66 

69 

66 

64 

67 

66 

65 

53 

62 

63.0 

ElBERTON  2  N 

66 

86 

9 1 

86 

85 

84 

63 

82 

82 

67 

66 

68 

88 

88 

88 

89 

85 

67 

66 

90 

90 

89 

66 

87 . 3 

MIN 

65 

65 

63 

64 

6^ 

61 

66 

68 

67 

67 

66 

62 

63 

65 

67 

62 

62 

63 

64 

65 

66 

64 

67 

66 

66 

67 

66 

64 

63 

62 

62 

64.5 

HPRTHELL 

MPX 

87 

65 

90 

92 

90 

8S 

65 

91 

90 

92 

68 

86 

85 

83 

83 

82 

82 

65 

88 

90 

89 

88 

66 

89 

64 

65 

86 

66 

68 

89 

85 

87.0 

MIN 

70 

70 

68 

70 

67 

66 

66 

70 

69 

68 

68 

65 

67 

67 

66 

65 

66 

65 

68 

69 

68 

69 

70 

72 

70 

69 

68 

69 

66 

66 

65 

67.9 

roccofl 

MPX 

83 

8S 

92 

91 

89 

86 

66 

90 

91 

69 

83 

86 

86 

86 

83 

85 

60 

89 

89 

69 

89 

90 

90 

91 

68 

86 

89 

86 

66 

86 

86 

87.3 

MIN 

68 

69 

65 

70 

65 

67 

65 

71 

69 

69 

87 

60 

61 

62 

66 

66 

65 

67 

69 

69 

68 

68 

70 

72 

71 

68 

71 

71 

68 

67 

64 

67.4 

HBSHINBION 

MPX 

88 

88 

66 

92 

94 

90 

86 

86 

88 

66 

86 

62 

83 

85 

83 

81 

76 

61 

87 

89 

68 

67 

68 

90 

87 

87 

66 

86 

66 

63 

85 

86.3 

MIN 

64 

66 

66 

66 

84 

68 

60 

69 

68 

69 

68 

67 

65 

66 

65 

64 

65 

67 

71 

66 

65 

67 

A8 

71 

70 

69 

68 

67 

68 

66 

65 

66.8 

HEST  CENTRPl 

04 

CRRROLL  TON 

MPX 

87 

82 

89 

68 

69 

67 

64 

87 

67 

84 

87 

67 

68 

87 

66 

87 

84 

89 

86 

87 

69 

66 

86 

80 

77 

66  -0 

niN 

62 

65 

61 

64 

66 

56 

6S 

67 

69 

64 

57 

59 

59 

58 

63 

64 

66 

66 

63 

64 

67 

66 

67 

68 

66 

68 

66 

66 

69 

66 

66 

64  .6 

COUUnauS  HSO  PP 

MPX 

90 

65 

69 

91 

91 

90 

83 

65 

86 

90 

83 

87 

87 

88 

86 

79 

88 

67 

90 

90 

87 

86 

67 

88 

69 

86 

89 

88 

66 

79 

79 

86.9 

MIN 

71 

70 

68 

68 

74 

70 

69 

72 

72 

72 

70 

68 

67 

70 

70 

72 

71 

71 

71 

70 

70 

73 

74 

75 

72 

72 

71 

72 

72 

71 

70 

70.9 

EXPERIMENT 

MPX 

92 

92 

93 

93 

93 

93 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

91 

91 

93 

83 

80 

85 

93 

91 

87 

87 

86 

88 

87 

88 

89 

88 

88 

88 

88 

89.3 

MIN 

69 

70 

65 

66 

67 

54 

66 

66 

66 

69 

67 

64 

66 

64 

65 

68 

67 

67 

64 

65 

67 

67 

71 

70 

69 

71 

69 

68 

69 

67 

68 

66.9 

GREENVILLE    2  NNH 

MAX 

90 

88 

84 

88 

90 

69 

90 

84 

84 

89 

88 

88 

89 

87 

60 

84 

86 

67 

88 

90 

86 

66 

90 

87 

86 

86 

87 

83 

79 

76 

86.3 

niN 

65 

67 

67 

63 

67 

67 

66 

66 

67 

69 

60 

59 

63 

63 

68 

69 

68 

68 

67 

68 

72 

70 

71 

71 

71 

70 

67 

70 

68 

70 

67.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STPTION  INOEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

Q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

un  CRRNCE 

nflx 

es 

86 
65 

90 
64 

91 
66 

89 
67 

88 
69 

86 
65 

83 
67 

87 
69 

66 
67 

87 
69 

67 
62 

88 
62 

89 
63 

68 
64 

84 

67 

86 
68 

85 
67 

90 
66 

90 
66 

86 
68 

39 
68 

88 

70 

89 
70 

88 

70 

68 

70 

87 
66 

88 

67 

88 

70 

83 
68 

73 
66 

87  •  1 
65  .9 

NflRSHBLLVlLLE 

MBX 

92 
66 

90 
65 

92 
66 

95 
66 

94 

69 

92 
70 

86 

67 

88 

67 

89 

70 

90 
71 

82 
68 

66 
65 

66 
S> 

88 
66 

85 
S8 

85 
65 

84 
68 

86 

67 

69 
70 

66 
67 

67 
56 

64 

70 

90 
70 

90 
70 

66 
66 

90 
69 

86 

69 

89 
68 

65 

71 

81 
68 

81 
67 

57.9 

NEHNRN 

(IBX 

niN 

69 
89 

88 

66 

89 
62 

93 
64 

91 
66 

89 
68 

84 
64 

86 
66 

90 
67 

90 
67 

85 
66 

68 
61 

69 
62 

87 
63 

86 
64 

65 
66 

85 
66 

86 
65 

90 
66 

91 
67 

91 
65 

90 
68 

83 

70 

91 
69 

68 
66 

87 
66 

90 
66 

89 
67 

66 
69 

86 
66 

76 
67 

37.9 
66.0 

SUNNTSlOE 

MAX 
tllN 

88 

70 

81 
70 

89 
66 

90 
67 

88 

67 

86 
68 

86 
66 

84 

66 

87 
70 

88 
68 

83 
68 

86 
65 

85 
67 

86 
64 

85 
66 

77 
68 

65 
67 

87 
68 

88 

59 

89 

70 

63 
67 

67 

71 

65 
73 

89 

72 

67 
70 

63 
71 

67 
65 

86 
69 

63 

70 

79 

67 

80 
63 

68  .2 

TBLBOrrON  1  NE 

nRx 

tilN 

69 

65 

88 

66 

88 

67 

92 
63 

66 

69 

90 
64 

85 
66 

86 
65 

88 
66 

89 
64 

87 
60 

63 
70 

68 
SE 

89 
64 

90 
70 

89 
70 

64 

71 

88 

70 

90 
70 

88 
69 

90 
65 

91 
64 

38 

70 

91 
75 

88 

72 

85 

71 

88 

67 

33 
69 

85 

70 

32 
69 

78 
70 

87.5 
67.6 

THOflRSrON  2  S 

tIRX 

67 

68 

64 

66 

67 

66 

68 

70 

69 

69 

63 

63 

63 

se 

69 

69 

68 

68 

65 

67 

72 

7? 

70 

71 

70 

69 

68 

70 

69 

69 

87.4 

57.9 

HEST  POINT 

m           m  m 

MAX 

90 
70 

90 
70 

90 
70 

66 
67 

92 
53 

91 
69 

90 
68 

88 
68 

88 
68 

90 
68 

90 
70 

90 
70 

69 

65 

90 
69 

69 
65 

69 
65 

82 
67 

66 

70 

86 
68 

69 
69 

90 
70 

90 
70 

90 
70 

87 
70 

90 
72 

90 
71 

87 
69 

90 
70 

90 
70 

85 
70 

30 

70 

33.7 
68  .4 

CENTRBL 

05 

HILET 

MRX 

90 
68 

89 
64 

90 
63 

95 
70 

91 
71 

88 
65 

91 
69 

93 
72 

89 
70 

90 
73 

90 
70 

65 
71 

68 

70 

83 
70 

79 
70 

66 

70 

87 

66 
69 

86 
7S 

90 
70 

88 

70 

92 

93 

71 

90 

88 

71 

90 
71 

91 

89 

71 

81 

70 

89 
69 

69.7 

COVINGTON 

HBX 

89 

70 

85 

70 

91 
65 

90 
68 

90 
67 

68 

67 

85 
67 

86 

69 

90 
68 

89 
67 

85 
68 

86 
65 

87 
66 

87 
65 

85 
65 

84 

68 

85 
68 

66 
68 

89 
69 

91 
69 

36 
66 

38 
69 

90 
72 

92 
70 

87 
70 

38 
69 

69 

70 

88 
69 

87 
69 

81 
67 

82 
66 

67 . 3 
66.  1 

DUBLIN  3  S 

(IBX 

94 
64 

91 

60 

90 
59 

92 
61 

94 

66 

93 
62 

90 
64 

89 
66 

91 

67 

92 
69 

92 
68 

90 
67 

87 
67 

87 
64 

86 
63 

84 

65 

75 
65 

62 
55 

89 

65 

96 
66 

91 
65 

88 

66 

90 
68 

92 
66 

94 
66 

86 

67 

87 

69 

92 
68 

95 
66 

88 
68 

64 

60 

65.3 

ERSTtlRN  1  H 

HBX 

91 
68 

90 
64 

89 
61 

92 
66 

93 
67 

92 
64 

92 
65 

89 
69 

88 
68 

90 
73 

90 
69 

80 
70 

62 

70 

65 
68 

83 
69 

80 
69 

62 

66 

63 
66 

86 
69 

89 
68 

84 

66 

84 

70 

67 
71 

91 
71 

90 
72 

87 
68 

67 
63 

39 
71 

69 
71 

89 
69 

80 

70 

68.4 

FORSYTH  1  S 

HBX 

89 
69 

83 
67 

84 

68 

88 

69 

92 
68 

90 
65 

87 
66 

86 
69 

86 
70 

87 
71 

90 
68 

86 
64 

87 
65 

85 
64 

87 
64 

89 
63 

84 

62 

68 
68 

89 
69 

90 
67 

89 
67 

90 
68 

86 
68 

86 

70 

38 

70 

85 
69 

83 
63 

87 
68 

85 
66 

80 
66 

82 

68 

67.0 
67.4 

HflWKINSVILLE 

HBX 

94 

65 

92 
62 

90 
63 

95 
64 

93 
68 

92 
69 

91 
67 

90 
67 

91 
67 

91 
70 

91 
66 

83 
64 

86 
67 

86 
64 

84 

66 

85 
66 

81 
64 

86 
66 

90 
65 

91 
65 

90 
66 

85 
67 

85 
67 

91 
67 

93 
66 

90 
67 

89 
66 

90 
58 

90 
67 

67 
66 

80 
66 

66.2 

IRHINTON  4  MNH 

nflx 

91 
68 

87 
66 

89 
66 

92 
65 

91 
66 

90 
67 

88 
64 

88 

67 

90 
71 

90 
71 

87 
68 

89 
69 

91 

70 

89 

70 

68 

66 

87 
65 

66 
63 

89 
67 

87 
66 

89 
65 

88 
67 

90 
63 

69 
64 

90 
65 

91 
64 

69 
66 

38 
63 

92 
66 

91 

70 

34 

69 

33 

67 

66.6 

nflCON  WSO  RP 

MBX 

niN 

90 
68 

85 
57 

90 
67 

94 

66 

90 
69 

90 
66 

87 
66 

86 
69 

89 
71 

90 
71 

83 

70 

85 
67 

85 
69 

87 
68 

86 

70 

75 
69 

86 
69 

87 
69 

88 

70 

86 

70 

37 
69 

86 
72 

89 
73 

90 
73 

90 
72 

86 

71 

67 

71 

83 

70 

86 

70 

30 
69 

84 

70 

69.5 

HILLEDCEVILLE 

HRX 
MIN 

90 
67 

87 
68 

86 

65 

90 
65 

92 
65 

89 
65 

86 
67 

87 
67 

85 

70 

89 
70 

92 
69 

82 
66 

86 
66 

85 
67 

86 
68 

65 
66 

76 
57 

64 

66 

86 
70 

88 
68 

86 
58 

64 
68 

83 
71 

90 

67 

67.5 

nONTICELLO 

HBX 
MIN 

SRNDERSVILLE 

MRX 

67 

64 

65 

68 

66 

64 

68 

70 

75 

72 

69 

69 

69 

70 

67 

69 

66 

70 

71 

67 

67 

70 

73 

72 

73 

70 

70 

68 

70 

59 

69 

65.8 
69.0 

saofl" 

■          ■  ■ 

MRX 

BE 

68 

88 

69 

92 
68 

94 

68 

91 
67 

87 

67 

87 
67 

86 

70 

90 
70 

88 
69 

82 
68 

87 
64 

89 

67 

85 
68 

85 
66 

79 
57 

81 
67 

87 
68 

88 

69 

85 
68 

66 
64 

65 
69 

66 
72 

67 
71 

69 
70 

89 
58 

88 

69 

69 
66 

66 
68 

64 

63 

65 
69 

66.9 
63.1 

ERST  CENTRRL 

06 

RPPLING  1  NH 

MRX 

91 
68 

90 
64 

90 
65 

92 
66 

94 
64 

90 
64 

87 
67 

B8 
68 

88 

70 

90 
70 

90 
67 

82 
67 

86 
66 

86 

70 

83 

65 

82 
66 

74 

66 

80 
67 

93 
69 

88 
66 

87 
67 

69 
68 

90 
70 

91 
71 

89 

71 

6C 
71 

66 
66 

66 
66 

90 

65 

90 
67 

68 
68 

67.4 

RUWJSTH  HSO  HP 

MBX 

86 
67 

86 
64 

88 
64 

92 
65 

88 
64 

83 
64 

85 
66 

86 
70 

87 
70 

90 
68 

60 
57 

83 
67 

64 

69 

78 
68 

60 
67 

74 

67 

79 
68 

85 
68 

86 
69 

88 
68 

69 
71 

39 
72 

92 
75 

91 
75 

87 
73 

88 
73 

88 

71 

91 
69 

91 
71 

38 

70 

89 

70 

66.8 

BROOKLET   1  M 

MAX 

87 
68 

87 
62 

90 
62 

94 

67 

8S 
69 

89 

63 

90 
69 

92 

70 

88 

69 

89 
73 

89 

70 

85 
70 

82 
69 

82 
59 

81 
68 

82 
69 

84 
69 

84 

71 

35 
69 

91 
67 

95 
68 

90 
70 

93 

72 

92 
70 

92 

70 

90 
70 

90 
70 

87 
70 

87 
68 

63 
69 

66 
67 

67.9 
68.6 

LOUISVILLE   3  S 

MBX 

89 

70 

90 
63 

89 
65 

91 
68 

90 
68 

87 
66 

86 

73 

89 
71 

89 

70 

90 
73 

90 
89 

66 

70 

65 

71 

85 

70 

80 

67 

81 
62 

79 
68 

86 

69 

88 

71 

91 
67 

89 
63 

89 

92 
73 

92 

71 

39 

73 

83 

70 

36 
63 

88 

70 

87 
67 

84 

68 

86 

69 

63  .9 

METIER 

MBX 

92 
6B 

91 
65 

93 
64 

95 
70 

94 

69 

95 
68 

93 
65 

94 

67 

94 
68 

92 
71 

91 
67 

68 

70 

89 
70 

66 
69 

64 

69 

63 
68 

85 
68 

66 
71 

65 
69 

92 
69 

90 
66 

92 
71 

94 
73 

95 
72 

94 

70 

94 

70 

97 
72 

96 
70 

89 

70 

87 
70 

36 

70 

69.1 

niOVILLE  EXP  STR 

HBX 

89 

67 

90 
62 

90 
63 

93 

66 

89 
69 

89 

57 

89 

71 

89 
66 

86 
68 

81 
67 

61 

69 

80 
66 

87 
66 

88 
66 

89 

67 

90 
70 

92 
69 

90 
71 

69 
66 

89 

67 

67 
67 

69 
68 

67.2 

MILLEN  4  N 

MBX 
MIN 

88 
62 

90 
59 

91 
62 

93 
63 

92 
66 

68 
61 

92 
66 

90 
65 

91 
68 

91 
70 

67 
65 

86 
66 

87 
68 

66 
66 

80 
68 

80 
68 

78 
67 

65 
57 

90 
66 

91 
65 

89 
69 

90 
66 

94 

66 

94 

66 

99 

70 

89 
70 

91 
66 

90 
70 

91 
61 

34 

66 

89 

67 

66.2 

NEWINCTON  2  NE 

MBX 
MIN 

86 

70 

8B 

65 

89 

61 

92 
69 

89 
69 

90 
72 

89 
66 

66 
67 

90 
70 

68 

72 

SWRIN5B0R0 

MAX 
MIN 

89 
67 

88 
67 

89 
65 

91 
63 

92 
67 

92 
66 

93 

67 

91 

67 

94 

69 

92 
67 

90 
65 

91 
66 

66 
70 

66 

70 

75 
68 

79 
70 

79 
68 

64 

67 

65 
68 

89 

56 

89 
62 

90 
66 

92 
72 

91 
69 

69 
69 

90 
69 

65 
68 

86 

67 

84 

68 

79 
69 

68 

68 

87.7 
67.7 

HBRRENTON 

MBX 

68 

90 
67 

67 

66 

67 

67 

ee 

69 

70 

68 

67 

67 

68 

71 

64 

62 

68 

69 

69 

70 

7? 

tI 

70 

68 

67 

63 

67 

83.6 
67.9 

HBTNESBORO  2  NE 
. 

MAX 

89 
67 

89 
66 

90 
65 

69 
65 

94 
64 

91 
64 

89 
66 

88 

66 

89 
69 

90 
72 

89 
66 

87 
69 

65 
72 

85 
72 

86 

70 

80 
70 

75 
70 

77 
70 

64 

70 

66 

70 

90 
70 

87 
72 

85 
72 

92 
73 

93 
73 

66 
73 

65 
70 

89 
69 

90 
69 

89 

70 

85 
70 

87.4 
69.2 

SOUTHWEST 

07 

HLBBNT  3  SE 

MAX 
MIN 

87 
70 

85 
66 

86 
66 

85 
68 

87 
68 

93 
70 

86 
66 

66 

70 

83 

71 

85 
72 

72 

80 
69 

81 

70 

80 
69 

62 

69 

80 
69 

83 
69 

64 

70 

84 

70 

65 
69 

62 

70 

64 

71 

65 
72 

91 
72 

90 

71 

91 

71 

65 
72 

81 

73 

76 
72 

74 

72 

76 

70 

84  .0 

70.0 

RNERICUS  4  ENE 

MAX 
MIN 

8RINBRI0GE 

MAX 
MIN 

90 
70 

92 
69 

90 
68 

93 
SB 

94 

73 

93 
66 

90 
73 

90 

71 

88 

70 

92 

71 

85 
74 

85 

70 

85 
70 

68 

69 

88 
66 

69 

70 

90 
68 

67 
70 

90 
69 

93 
71 

67 
70 

89 
71 

92 
66 

94 

70 

95 
71 

91 
72 

89 
74 

89 
73 

86 
72 

75 
71 

60 
72 

89.0 
70.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STRT  ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
d 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

K 

a 

BLBKELT 

MRX 
M  I  N 

91 
70 

90 
69 

89 
67 

89 
66 

91 
66 

92 
68 

91 
68 

91 
74 

90 
70 

90 
70 

93 
70 

84 

70 

88 
66 

87 
66 

86 
68 

85 
68 

84 

68 

90 
69 

88 

69 

90 
70 

90 
70 

84 

70 

88 

70 

87 
70 

92 
71 

92 
72 

69 
72 

88 

72 

83 
72 

76 
70 

74 

71 

87  .8 
69.4 

cnniLLO 

MRX 

91 
73 

89 

65 

91 
66 

92 
67 

93 
69 

93 
67 

90 
73 

93 
71 

89 

70 

93 
73 

82 

70 

83 
68 

87 

70 

90 
70 

84 

62 

39 
70 

88 
68 

90 
70 

89 
66 

91 
71 

85 
68 

92 
71 

94 

71 

93 
70 

93 

71 

91 
72 

88 

73 

86 

76 

78 
72 

77 
69 

82 
71 

88  •& 
89.8 

COLQUITT  2  E 

MAX 

90 
69 

88 

65 

68 

66 

92 
6S 

95 
73 

95 
66 

92 
73 

68 

71 

93 
70 

89 

72 

92 
70 

80 
69 

85 
68 

84 

68 

84 

69 

84 

69 

84 

68 

87 
69 

87 
70 

90 
70 

92 
71 

85 
70 

90 
70 

88 

70 

91 
71 

93 
72 

91 
72 

87 
73 

64 

71 

76 
70 

76 
72 

87  .7 
89.7 

CUIMBERT 

MRX 

91 
S9 

90 
66 

90 
67 

92 
65 

92 
72 

90 
62 

91 
67 

89 
71 

91 
66 

93 
71 

92 
68 

86 
66 

88 
64 

88 

65 

88 
68 

88 
68 

89 
68 

89 
66 

90 
68 

91 
68 

88 
68 

86 
70 

91 
70 

93 

70 

94 

71 

93 
70 

89 
69 

88 

69 

B3 

70 

78 
69 

89 
69 

89  •  4 

6B.1 

FORT  GBINES 

MRX 
MIN 

90 
SB 

88 
68 

89 
69 

90 
67 

90 
69 

89 
66 

87 
69 

87 
72 

88 

75 

88 
76 

87 
73 

87 
68 

87 
72 

86 
67 

84 

70 

83 

67 

87 
68 

86 
71 

85 
70 

86 
71 

86 
79 

63 
76 

87 
71 

91 
76 

89 
72 

90 
79 

87 

75 

63 
70 

80 
74 

80 
71 

7S 
71 

86 '  3 
71  .3 

LUMPKIN  Z  SE 

MRX 
MIN 

90 
66 

88 
64 

90 
60 

91 
64 

89 
69 

90 
65 

85 
62 

66 
69 

90 
SO 

91 
68 

90 
67 

91 
64 

91 
60 

88 

S3 

89 
66 

81 
69 

88 

67 

67 
66 

90 
68 

85 
6S 

89 

70 

89 
68 

87 
87 

90 
69 

91 
66 

88 
66 

90 
65 

88 
65 

82 

70 

80 
74 

79 
SB 

87.8 
66.2 

MOROflN   1  H 

MRX 
MIN 

88 
68 

92 
66 

91 
66 

92 
66 

89 
65 

92 
66 

90 
67 

69 
66 

87 
65 

89 
66 

92 
67 

90 
68 

92 
67 

89 

67 

90 
67 

92 
65 

92 
67 

91 
67 

90 
65 

91 
67 

86 
65 

86 
65 

88 

67 

90 
65 

92 
66 

90 
68 

88 
68 

89 
66 

90 
65 

89 
67 

90 
68 

69-9 
66.4 

PLRINS  5t4  on  EXP  STP 

MRX 
MIN 

90 
EG 

68 

67 

86 
66 

89 
67 

92 
72 

91 
68 

88 
68 

84 

69 

65 
69 

87 
71 

89 
70 

60 
67 

85 
67 

85 
67 

87 
70 

85 
70 

74 

69 

86 
68 

88 
68 

88 
69 

88 
69 

86 
70 

65 
71 

87 
72 

91 
72 

91 

71 

86 
72 

87 
71 

86 
73 

83 
71 

79 
71 

66.3 
69.6 

fMOnBSVILLE  4  SE 

•          •  • 

MRX 
MIN 

91 

70 

90 
67 

90 
65 

93 
66 

94 
66 

92 
64 

91 
65 

90 
67 

92 
67 

90 
66 

92 
67 

90 
70 

88 

70 

88 

68 

88 

70 

89 

70 

90 
68 

91 
69 

90 
70 

91 
68 

89 
SB 

86 

70 

90 
70 

93 
70 

95 
70 

92 
69 

94 

71 

92 
70 

90 
71 

86 

67 

8S 
70 

90.5 
SB. 4 

SOUTH  CENTRAL  08 

nSHBURN  3  ENE 

MRX 
M  I  N 

88 

69 

87 
67 

86 

65 

87 
65 

90 
73 

89 

67 

88 
68 

88 

71 

92 
69 

84 

65 

88 

71 

76 
70 

82 
70 

85 
69 

85 
67 

82 
70 

85 
72 

84 

69 

85 

70 

88 

70 

88 

69 

85 
70 

88 
72 

68 

71 

89 
74 

90 
71 

87 
71 

88 

71 

85 
72 

84 

72 

83 

71 

86  •  3 
69.7 

COROELE 

MRX 
MIN 

OOUGLflS  2  ESE 

MRX 
M  1  N 

91 
65 

90 
62 

88 

60 

91 
61 

94 

68 

92 
61 

90 
63 

91 
69 

93 
70 

BB 

69 

91 
71 

94 

70 

82 
69 

90 
70 

85 
69 

85 
68 

91 
68 

87 
67 

87 
68 

88 
68 

92 
68 

88 
68 

92 
69 

93 
70 

93 
69 

92 
70 

90 
SB 

90 
69 

85 

70 

8S 

70 

81 
68 

89.3 
67.6 

FITJCERflLD 

MRX 
M  I  N 

89 
70 

88 

67 

89 
68 

92 
71 

91 
74 

89 
65 

90 
70 

92 
73 

91 
70 

91 
73 

90 
71 

84 

72 

85 
71 

85 

71 

85 
70 

86 

71 

86 
71 

86 
69 

88 

72 

89 

71 

88 

70 

89 
72 

92 
73 

91 
73 

93 
74 

93 
73 

88 

73 

87 
72 

85 
72 

79 
70 

86 

71 

71  .1 

HOflERVILLE  3  HSH 

MRX 
MIN 

89 
68 

87 
63 

88 
60 

91 
68 

90 
67 

90 
62 

90 
73 

90 
69 

8S 
69 

91 
71 

84 

73 

84 

71 

85 

70 

64 

72 

86 
71 

89 
72 

89 
72 

86 

70 

90 
72 

91 
69 

88 

71 

90 
71 

93 
72 

92 
71 

94 

71 

92 
71 

89 
73 

88 
73 

85 
73 

62 
72 

89 

72 

66  •  4 

70.1 

LUMBER  CITr 

MRX 
MIN 

63 

61 

63 

64 

65 

63 

63 

64 

69 

92 
67 

92 
69 

92 
59 

86 
66 

87 
68 

89 
66 

89 

63 

89 

67 

88 
69 

67 
69 

88 
68 

85 
67 

92 
70 

91 
76 

94 

70 

91 
70 

94 

71 

92 
70 

91 
72 

90 
70 

89 
69 

90 
66 

67.4 

MOULTRIE  2  ESE 

MRX 
MIN 

89 
68 

88 
64 

88 

63 

91 
69 

96 
73 

90 
64 

87 
71 

89 
70 

89 
70 

91 
72 

83 

71 

85 
69 

84 

68 

84 

68 

86 
68 

86 
69 

88 
69 

87 
68 

89 
70 

90 
69 

87 
68 

93 
69 

92 
70 

93 
69 

92 

73 

94 

71 

89 
72 

85 
72 

79 
71 

84 

69 

83 

70 

69-3 

NflSMVILLE  5  5SE 

MRX 

MIN 

90 
66 

89 

59 

90 
58 

91 
66 

93 
71 

90 
61 

89 

70 

91 
68 

84 

68 

91 
69 

86 
69 

82 
67 

87 
69 

82 

66 

89 

67 

91 
67 

90 
70 

88 
66 

93 
68 

92 
66 

91 
67 

91 
68 

93 
68 

94 

66 

94 

68 

94 

68 

91 
71 

89 
70 

82 
69 

82 
69 

87 
69 

89 . 2 
67.2 

OUITMRN  2  NH 

MRX 
MIN 

91 

70 

32 
69 

89 
69 

90 
70 

91 

71 

87 
68 

89 
69 

88 
69 

93 
70 

95 
70 

92 
71 

88 

69 

90 
68 

69 
70 

84 

70 

87 
71 

90 

71 

90 
72 

91 

70 

92 
69 

90 
67 

86 
69 

91 
70 

92 
72 

90 
67 

91 
70 

94 

69 

94 

70 

63 

72 

77 
72 

77 
70 

89-1 
69.8 

TIFTON  EXP  STBTION 

MRX 
M  1  N 

91 
70 

90 
65 

89 
66 

90 
69 

92 
69 

92 
65 

90 
67 

91 
67 

92 
70 

85 
72 

90 
74 

81 
73 

83 

72 

86 
72 

86 

70 

85 

70 

88 

70 

87 
68 

67 
70 

88 

71 

90 
70 

88 
71 

90 
72 

91 
72 

90 
74 

90 
72 

86 
72 

91 
72 

86 
72 

82 
72 

78 
71 

67. 9 
70.3 

VSLOOSTB  3  E 

■          ■  ■ 

MRX 
M  1  N 

91 
63 

87 
62 

89 
58 

91 
69 

90 
68 

91 
63 

69 
68 

91 
68 

83 
68 

89 
76 

84 

73 

81 
72 

86 

70 

81 
68 

85 
71 

89 
72 

88 

72 

85 
70 

88 
74 

90 
69 

88 
74 

89 
72 

91 
76 

93 
70 

93 
73 

93 
72 

91 
71 

89 
73 

77 
73 

81 
72 

87 
73 

87  .7 
70.1 

SOUTHERST  09 

HLMB  FBfl  BP 

MRX 
MIN 

87 
63 

87 
63 

90 
63 

93 
72 

89 
68 

90 
65 

89 
74 

89 

72 

86 
72 

92 
72 

82 
72 

82 
72 

85 
72 

82 
72 

85 
71 

86 
72 

86 

70 

85 
71 

86 
71 

91 
70 

86 
71 

90 
72 

92 
72 

94 

72 

92 
72 

91 
72 

85 
74 

86 
73 

BS 
72 

79 
70 

89 

71 

70.1 

BRUNSWICK 

MRX 
MIN 

85 
67 

87 

66 

91 
62 

90 
61 

89 
66 

93 
64 

91 
60 

89 
56 

95 
69 

91 
75 

89 
72 

89 

72 

85 
73 

89 
72 

89 

73 

89 

72 

67 

72 

88 

72 

92 
72 

90 
73 

92 
72 

93 
73 

93 
74 

9S 
74 

96 

73 

92 
74 

90 
74 

87 
70 

84 

72 

90 
77 

70.? 

BRUNSWICK  FRfl  RP 

MRX 
MIN 

65 

75 

85 
74 

66 

67 

92 
72 

88 
68 

88 
67 

90 
74 

86 
73 

83 

73 

90 
74 

85 
74 

83 
74 

61 
75 

82 
73 

86 
73 

85 
77 

84 

75 

83 
74 

83 
74 

87 
75 

90 
74 

90 
75 

89 
76 

88 

77 

90 
76 

92 
73 

85 
74 

86 

75 

87 
76 

84 
74 

87 

77 

73-8 

FLEMING 

MRX 
MIN 

86 
66 

86 

61 

89 
60 

93 
65 

88 
69 

89 
64 

90 
74 

90 
70 

89 
70 

91 
72 

66 
73 

83 
71 

63 
71 

85 
70 

85 
69 

80 
73 

85 
71 

85 

71 

85 
68 

69 
68 

90 
69 

90 
69 

93 
73 

91 
71 

91 
71 

90 
70 

80 
72 

87 
71 

63 
70 

83 
71 

88 
70 

69-5 

FOLKSTDN  9  SH 

MRX 
MIN 

89 
60 

91 
58 

94 

70 

93 
63 

92 
60 

92 

70 

B4 

71 

92 
67 

88 
69 

83 
69 

65 
68 

BS 
66 

90 
67 

87 
68 

86 
69 

85 
68 

86 
66 

93 
67 

69 
69 

92 
68 

96 
69 

95 
69 

95 
70 

91 
70 

92 
69 

89 

70 

89 
69 

84 

68 

89 
88 

67.5 

FORT  STEHRRT 

MRX 
MIN 

88 

70 

88 

63 

91 
64 

96 
69 

9 1 
72 

93 
85 

93 
74 

91 
65 

90 
70 

92 
72 

64 

71 

84 

70 

82 
70 

83 
71 

86 
67 

64 

70 

86 

71 

86 
71 

86 

70 

93 

70 

91 
70 

93 
70 

94 

72 

94 

71 

93 
72 

90 
71 

82 
72 

88 

72 

88 
72 

86 
70 

88 

71 

69.9 

GLENNVILLE 

MRX 
MIN 

89 

70 

89 
65 

90 
64 

94 

71 

90 
72 

89 
66 

91 
72 

92 
72 

88 

71 

92 
73 

90 
72 

84 

63 

84 

71 

63 

70 

82 
71 

85 
72 

88 
62 

88 

70 

85 

71 

91 
71 

69 

70 

91 
71 

93 
73 

91 
75 

94 

72 

92 
73 

85 
72 

90 
72 

B3 
71 

83 
71 

88 

70 

70.3 

JE5UP  8  5 

MRX 
MIN 

91 
67 

86 

62 

89 
61 

93 
68 

9 1 
71 

9 1 
64 

9 1 
74 

92 
70 

89 
69 

93 
71 

93 
71 

86 
71 

84 

70 

83 
71 

86 

71 

87 
69 

86 
70 

86 

72 

87 
69 

92 
69 

91 
70 

91 
69 

92 

71 

92 
70 

95 
72 

93 
71 

B7 
73 

89 
70 

89 
70 

79 
70 

89 

71 

89.6 

NRMUNTR 

MRX 
MIN 

89 
69 

86 
62 

88 

81 

90 
69 

90 
70 

89 
63 

90 
7S 

87 
73 

84 

69 

91 
71 

90 
72 

82 
72 

82 
72 

82 
71 

84 

73 

87 
70 

84 

71 

84 

72 

85 
71 

90 
70 

87 
71 

89 

70 

92 
70 

93 
70 

92 
71 

91 
74 

90 
72 

88 

71 

SS 
72 

78 
73 

B9 
72 

70.4 

SnPELO  ISLRNO 

MRX 
MIN 

66 
66 

85 
65 

86 
63 

93 
68 

67 
69 

88 
64 

92 
74 

91 
71 

89 
71 

90 
72 

67 
72 

85 
70 

81 

71 

e4 

71 

87 
71 

86 

72 

84 

74 

82 

76 

85 

70 

87 

70 

89 

72 

89 
74 

89 
72 

88 

72 

69 

71 

90 

70 

90 
70 

87 

72 

87 

71 

85 

73 

87 

73 

70.7 

SRVRNNRH  USOn  PL  QRDN 

MRX 
MIN 

66 

89 
68 

92 
58 

94 

67 

94 

70 

94 

66 

93 
74 

93 
72 

93 
71 

95 
72 

69 
72 

85 
75 

86 
72 

85 
71 

88 
71 

82 

71 

86 

72 

86 
72 

85 
70 

92 
70 

93 
72 

90 
SB 

94 

71 

93 
69 

94 

70 

91 
71 

88 

71 

89 
72 

87 
SB 

85 
70 

89 
68 

70.0 

SRVBNNRH  MSO  RP 

MRX 
MIN 

86 
68 

87 
63 

89 

S5 

93 
69 

89 
69 

89 
66 

90 
72 

90 
71 

89 
71 

90 
72 

62 
71 

80 
71 

83 

70 

83 
70 

83 
70 

81 
69 

83 

71 

83 

71 

84 

70 

88 

71 

89 

70 

89 

71 

91 
73 

91 
72 

91 
73 

69 

71 

83 

70 

88 

72 

B4 

71 

BS 

71 

87 

70 

70.1 

SRynNNRH  BERCH 

MRX 
MIN 

84 

72 

86 

68 

86 
65 

88 
68 

89 
69 

89 
68 

89 

72 

89 
72 

89 
72 

BB 

70 

83 
69 

83 
72 

85 
73 

85 

75 

79 
70 

83 
70 

83 
69 

87 

72 

87 
72 

87 
73 

BB 

75 

89 

73 

91 
73 

89 

71 

91 
72 

86 

76 

87 
72 

BS 

72 

67 
67 

86.7 
71  .2 

SURRENCT  2  HNH 

MRX 
MIN 

91 
65 

88 

60 

90 
59 

93 
69 

92 

70 

90 
62 

92 
69 

91 
68 

B7 
70 

93 

70 

91 
70 

83 
69 

65 
69 

83 
72 

83 

69 

86 

70 

89 
68 

88 
68 

89 

57 

92 
SB 

90 
68 

91 
69 

92 
70 

93 
69 

95 
72 

94 

89 

86 

71 

90 
69 

B7 
69 

79 
69 

88 

69 

89.1 
68.3 

HRTCROSS  4  NE 

MRX 
MIN 

92 
SB 

90 
62 

88 
60 

92 
60 

91 
71 

91 
6S 

90 
65 

91  BB 
73  70 

SEE  REF 

87     92  85 
70    72  70 

ERENCE  NOTES 

83    86  85 
70    70  70 

FOLLOWING  1 

86    89  88 

70    70  70 

TRTION  INOEl 

86 

70 

89 

70 

94 

71 

BB 

70 

91 
70 

94 

71 

95 
71 

96 
72 

93 

72 

91 
73 

90 
73 

90 
73 

81 

69 

89.4 
89.4 
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MONTHLY   AND   SEnSONflL   HERTING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   1974  -   1975  CEORGlfl 


STflT ION 

JULY 

PUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

RPR 

MR  Y 

JUNE 

TOTRL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

■       ■  ■ 

NORTHWEST 

01 

PlLLRTOONfi  DOM  2 

n 
u 

u 

JD 

2  39 

o 

U 

CRLHOUN  EXP  STRTION 

0 

0 

29 

2  1  4 

4  2  3 

6  4  9 

54  7 

4  58 

4  3  3 

2  1  U 

5 

u 

9  QK  R 

d  y  0  0 

CflRTERSVILLE 

0 

0 

27 

229 

413 

666 

557 

448 

438 

222 

6 

0 

3006 

3044 

CEDRRTOWN 

0 

0 

27 

210 

413 

635 

527 

450 

409 

204 

5 

0 

2880 

3054 

DRLLRS  7  NE 

0 

0 

65 

249 

457 

897 

609 

529 

51b 

269 

1  0 

0 

3401 

DRLTON 

0 

0 

35 

254 

456 

737 

630 

544 

543 

277 

7 

0 

3483 

3350 

LR  FHYETTE 

0 

0 

35 

28  3 

4  7  4 

759 

6  1  7 

566 

54  3 

296 

1  0 

0 

3583 

34  34 

ROME 

0 

0 

34 

241 

483 

710 

606 

515 

488 

229 

1  3 

0 

3320 

3001 

ROME  WSO  flP 

Q 

Q 

2  4 

10/ 

443 

C  Q  T 
DO  ' 

C  T  T 

4  98 

4  57 

9  nR 

c 

n 
u 

3056 

334  2 

■           a  « 

NORTH  CENTRAL 

02 

RLPHRRETTR  5  SSW 

Q 

n 
u 

4  1 

A  on 

bob 

b  4  y 

Q  c:  T 
DD  / 

9Q  I 

t  9 

Q 

ATHENS  WSO  RP 

Q 

Q 

2  2 

14  2 

38  1 

c  nn 
D  uu 

528 

4  1  8 

!  62 

2 

Q 

2700 

2975 

RTLRNTH  WSO  RP 

Q 

Q 

^  D 

1  4  8 

C  ^  "5 
o  J  J 

0*1/ 

y  J 

4  5  1 

1  Q9 

2 

Q 

287  3 

3095 

BLRIRSVILLE  EXP  STR 

0 

0 

77 

417 

582 

827 

738 

502 

666 

392 

44 

6 

4  351 

4315 

BLUE  RIDGE 

0 

0 

44 

312 

450 

590 

610 

509 

497 

252 

25 

1 

3390 

COMMERCE   4  NNW 

0 

0 

248 

468 

734 

619 

544 

246 

21 

0 

DRHLONEGR 

0 

0 

56 

279 

485 

739 

659 

567 

591 

273 

1  2 

0 

3661 

3554 

GRINESVILLE 

0 

0 

50 

216 

427 

696 

613 

517 

523 

235 

0 

0 

3277 

3267 

HELEN   1  ESE 

0 

0 

44 

279 

496 

691 

629 

531 

544 

253 

1  4 

0 

3481 

JRSPER   1  NNW 

0 

0 

4  1 

221 

460 

693 

585 

507 

506 

225 

10 

0 

3248 

3372 

U  OF   Gfl  PLT  SCIENCE 

FM 

0 

0 

33 

155 

406 

633 

550 

450 

453 

177 

2 

0 

2860 

WINDER   1  SSE 

0 

u 

3  3 

1  80 

*t  D  ^ 

64  6 

55  3 

477 

470 

1  87 

O 

c 

U 

"5  n  n  n 
J  uu  u 

m             m  M 

NORTHEAST 

03 

CLRYTON   1  SSW 

0 

0 

44 

293 

519 

732 

653 

539 

576 

280 

20 

2 

3658 

3672 

CORNEL  I  A 

0 

0 

57 

270 

510 

751 

669 

539 

554 

247 

15 

0 

3612 

3497 

ELBERTON  2  N 

0 

0 

29 

249 

501 

679 

597 

502 

445 

195 

5 

0 

3202 

HARTWELL 

0 

0 

26 

137 

380 

608 

489 

434 

432 

160 

0 

0 

2666 

2788 

TOCCOA 

Q 

n 
u 

2  9 

1 

1  o*t 

4  03 

655 

539 

4  87 

i  q 
*t  D  J 

1  65 

2 

Q 

9R  R  "7 
^  OO  / 

c  y<;  t 

WASHINGTON 

Q 

Q 

38 

202 

4  24 

65  3 

56  1 

4  87 

4  61 

222 

Q 

3052 

2966 

m           m  m 

WEST  CENTRAL 

04 

CARROLLTON 

u 

□ 

2  I 

1  b4 

J  3  u 

boo 

b  b  J 

4  /b 

0 

3U  3  1 

COLUMBUS  WSO  AP 

u 

n 
u 

Q 

I  1  3 

4  70 

429 

J  *i  J 

jU  1 

1  J  D 

u 

n 
U 

^  uy  4 

9  "3  "7R 
£  J  /  0 

EXPERIMENT 

0 

n 
u 

JO 

I  DO 

30  c. 

c;  R  c 

□  0  0 

Qn  1 

OU  1 

y1  9  C, 
1  ^  D 

4  i  9 

1  yo 

1 

0 

t  DO  J 

^  0  UD 

GREENVILLE   2  NNW 

0 

0 

27 

191 

381 

650 

466 

428 

181 

LA  GRANGE 

0 

0 

17 

197 

387 

575 

505 

376 

334 

1  48 

2 

0 

254  1 

2626 

MARSHALLV ILLE 

0 

0 

1  7 

1  17 

319 

395 

323 

270 

100 

0 

0 

NEWNAN 

0 

0 

30 

152 

394 

602 

508 

432 

367 

152 

1 

0 

2648 

2696 

SUNNYS I DE 

0 

0 

29 

1  37 

389 

575 

459 

408 

364 

151 

0 

TALBOTTON    1  NE 

0 

0 

10 

176 

342 

539 

355 

297 

132 

0 

0 

2420 

TALLAPOOSA  2  N 

0 

0 

34 

444 

614 

3258 

THOMASTON  2  5 

0 

0 

15 

83 

317 

519 

443 

350 

314 

121 

1 

0 

2163 

WEST  POINT 

0 

0 

3  1 

1  n  ^ 

1  0  J 

J  u  O 

DU 

Q  1  O 

a  9  I 

J  0 

1  95 

0 

0 

^oy  D 

cO  J  / 

m            u  u 

CENTRAL 

05 

RILEY 

n 
U 

n 
u 

I 

8  3 

300 

3  1  4 

24  8 

325 

1  9n 

Q 

n 
u 

COVINGTON 

0 

n 
u 

J  u 

1  D  U 

JO  u 

c;  on 
0  y  u 

*t  y  D 

il  9^; 
*•  D 

J  0  D 

1  DO 

I 

n 
u 

9fi  I 

D  1  J 

^  OD  J 

DUBLIN   3  S 

0 

n 
u 

1  JO 

J  J  o 

c;  9  c: 
O  o 

0,  JD 

T  Q 
J  '  D 

J  J  u 

I  C9 
1  D^ 

n 
u 

^  JUD 

9  I  "7  1 

ERSTMRN   1  W 

0 

0 

9 

1  1  3 

284 

490 

406 

330 

304 

129 

0 

0 

2065 

2059 

FORSYTH   1  S 

0 

0 

29 

125 

351 

534 

4  15 

375 

339 

1  26 

0 

0 

2294 

HHWK I NSV ILLE 

0 

0 

13 

128 

277 

335 

309 

1  32 

0 

0 

2125 

IRWINTON   4  WNW 

0 

0 

19 

149 

327 

440 

329 

285 

1  37 

0 

0 

MACON  WSO  RP 

g 

Q 

1  4 

95 

299 

469 

4  24 

338 

306 

1  1  2 

Q 

Q 

2057 

2240 

MILLEOGEVILLE 

0 

0 

24 

175 

396 

620 

505 

409 

383 

197 

3 

0 

2712 

2709 

MONT ICELLO 

0 

0 

24 

126 

355 

561 

490 

396 

378 

0 

2733 

SRNDERSVILLE 

0 

0 

14 

1  39 

349 

528 

425 

360 

318 

1  37 

0 

0 

2270 

SILORM 

0 

0 

29 

142 

356 

552 

469 

393 

354 

146 

2 

0 

2443 

2572 

SEE   REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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MONTHLY   AND   SEflSONflL   HEnTING  DEGREE  DflYS 


SEASON  OF   1974  -   1975  CEORGIR 


STRTION 

JULY 

FlUD 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

APR 

MfiY 

JUNE 

TOTAL 

NORMfiLS 
JULY- JUNE 

m           m  m 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING  1  NW 

0 

0 

26 

189 

404 

608 

518 

430 

394 

210 

5 

0 

2784 

AUGUSTA  WSO  AP 

0 

0 

1 1 

152 

393 

588 

539 

415 

374 

171 

3 

0 

2646 

2547 

BROOKLET   I  W 

0 

0 

6 

119 

278 

440 

351 

257 

254 

104 

0 

0 

1809 

1904 

LOUISVILLE  3  S 

0 

0 

1 1 

1  16 

317 

483 

404 

306 

27' 

106 

0 

0 

2017 

2208 

METTER 

0 

/  0 

MIDVILLE  EXP  STA 

0 

0 

269 

0 

0 

MILLEN  4  N 

Q 

Q 

1  65 

A 

9 
0  £  J 

'3  Q  "3 

JUJ 

325 

2  3 1 

1  32 

0 

0 

2099 

NEWINGTON  2  NE 

0 

0 

10 

1 1 1 

314 

424 

343 

234 

108 

0 

0 

SWAINSBORO 

0 

0 

6 

121 

323 

461 

360 

330 

277 

1  1  1 

0 

0 

1989 

WARRENTON 

0 

0 

27 

182 

392 

599 

499 

400 

372 

138 

0 

0 

2609 

2480 

WAYNESBORO  2  NE 

0 

0 

1 1 

159 

355 

550 

413 

365 

338 

147 

0 

0 

2339 

■         ■  ■ 

SOUTHWEST  07 

ALBANY   3  SE 

0 

0 

5 

105 

293 

460 

392 

305 

276 

143 

0 

0 

1979 

1872 

AMERICUS  4  ENE 

0 

0 

1 1 

278 

44  1 

371 

285 

281 

0 

0 

2069 

BAINBRIDGE 

0 

0 

74 

230 

346 

282 

165 

196 

74 

0 

0 

1635 

BLAKELY 

0 

0 

0 

82 

283 

457 

384 

282 

272 

125 

0 

0 

1885 

1865 

CAMILLA 

0 

0 

Q 

1  03 

'60 

390 

1  7 
J  1  / 

9  1  1 

77 

u 

n 
U 

1  OuD 

1  D  J  *• 

COLQUITT  2  E 

0 

0 

0 

102 

243 

407 

352 

255 

233 

99 

1 

0 

1592 

CUTHBERT 

0 

0 

4 

89 

257 

406 

372 

275 

236 

90 

0 

0 

1729 

FORT  GAINES 

Q 

Q 

J 

3  / 

*t  UD 

9  ^  Q 

^  *i  y 

9  1  A 

7  4 

u 

n 

I  CQ9 
1  00£ 

LUMPKIN  2  SE 

0 

0 

10 

134 

291 

4  16 

388 

104 

1 

0 

MORGAN  1  W 

0 

0 

110 

41  1 

0 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

0 

0 

10 

126 

317 

498 

427 

325 

368 

153 

1 

0 

2225 

THOMASVILLE   4  SE 

0 

0 

172 

151 

44 

0 

0 

1658 

■         ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STRTION 

0 

0 

0 

84 

238 

386 

1979 

RSHBURN  3  ENE 

0 

0 

3 

100 

273 

450 

414 

270 

277 

1  13 

0 

0 

1900 

CORDELE 

0 

0 

6 

82 

294 

44  1 

375 

280 

79 

0 

0 

1970 

DOUGLAS  2  ESE 

0 

0 

0 

118 

311 

461 

384 

274 

266 

123 

0 

0 

1937 

1954 

F  f  T7r.FRQI  n 

Q 

Q 

2 

74 

2  1 0 

36 1 

308 

2 1  3 

2  1  4 

70 

Q 

g 

1  452 

1  753 

HOMERVILLE   3  WSW 

0 

0 

0 

69 

232 

350 

267 

1  94 

197 

70 

0 

0 

1379 

LUMBER  CITY 

0 

0 

1 

398 

291 

98 

0 

0 

Mnill  TRIP    7  FSF 

g 

Q 

Q 

68 

220 

404 

3  3 1 

1  95 

2 1  1 

7  J 

Q 

g 

1501 

1640 

NASHVILLE  5  SSE 

0 

0 

0 

85 

253 

379 

305 

219 

226 

72 

0 

0 

1539 

QUITMAN  2  NW 

0 

0 

0 

75 

396 

0 

0 

1686 

TIFTON  EXP  STATION 

0 

0 

2 

100 

272 

410 

372 

278 

280 

123 

0 

0 

1837 

1943 

VALOOSTA  3  E 

0 

0 

0 

59 

212 

332 

249 

186 

188 

70 

0 

u 

1296 

■         ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

0 

0 

0 

77 

232 

367 

294 

215 

219 

78 

0 

0 

1482 

1900 

BLACKBEARD  ISLAND 

0 

0 

49 

189 

BRUNSWICK 

0 

G 

0 

43 

139 

284 

234 

171 

165 

58 

0 

0 

1094 

1331 

BRUNSWICK  FAA  AP 

0 

0 

0 

45 

177 

326 

265 

189 

199 

68 

0 

0 

1269 

Pi  r M  I  UP 

u 

n 
u 

u 

260 

4  06 

302 

230 

22  1 

1  07 

Q 

g 

1615 

FOLKSTON  9  SW 

0 

0 

0 

46 

208 

320 

222 

160 

167 

42 

0 

0 

1  165 

FORT  STEWART 

0 

0 

0 

68 

230 

357 

297 

215 

191 

72 

0 

0 

1430 

1713 

GLENNVILLE 

0 

0 

1 

63 

212 

354 

288 

201 

210 

74 

0 

0 

1403 

1756 

JESUP  8  S 

0 

0 

0 

74 

229 

400 

290 

208 

205 

84 

0 

0 

1490 

kj  a  Lit  1  u  T  □ 

NHnUN 1 H 

0 

0 

n 
u 

359 

226 

1  86 

1  68 

65 

0 

g 

1  295 

SRPELO  ISLAND 

0 

0 

0 

51 

175 

365 

288 

224 

196 

90 

0 

0 

1  389 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

0 

0 

0 

71 

249 

389 

293 

214 

191 

82 

0 

0 

1489 

2027 

SAVANNAH  WSO  AP 

0 

0 

2 

79 

243 

358 

315 

232 

212 

86 

0 

0 

1537 

1952 

SAVANNAH  BEACH 

0 

0 

40 

169 

414 

76 

0 

0 

SURRENCY  2  WNW 

0 

0 

1 

101 

292 

430 

342 

254 

275 

90 

0 

0 

1785 

WAYCROSS  4  NE 

0 

0 

0 

68 

271 

433 

343 

243 

245 

107 

0 

0 

1710 

1740 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERRTURES 


OEOROin 

JULY  1975 


CBLHOUN  EXP  STRTION 


EXPERItlENT 


HflHKINSVILLE 


HOHERVILLE  3  HSW 


niDVILLE  EXP.  STRTION 


PLRINS  SW  Cfl  EXP  STR 


TIFTON  EXP  STRTION 


DRY  OF  MONTH 


10     II      12     13     14      15     16  n 


19     20     21      22     73     2i      25     26     21     26     29     30  31 


64 

78 


100 
78 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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EVRPQRRTION  AND  WIND 


STRTION 

DAY  or  MONTH 

^  a:  o 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

1  3 

14 

16 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST 

01 

RLLRTOONR  ORH  2 

■  I  7 

.  1 9 

.  1  3 

.  1  7 

.23 

.  1 1 

.  1 5 

.  1 2 

.  16 

•  19 

■  1 5 

.  04 

.  33 

.  1 5 

.  20 

.23 

.  1 9 

•  20 

.05 

.  1  4 

.  19 

.20 

.  1 3 

.  1 7 

.  1  4 

.  1 5 

.  1 6 

■  24 

•  1 9 

.07 

S  •  108 

WI  NO 

14 

14 

9 

9 

19 

1 1 

5 

16 

14 

14 

6 

4 

9 

7 

14 

15 

25 

21 

IS 

9 

4 

4 

1  1 

5 

7 

4 

8 

6 

21 

31 

42 

393 

CRLMOUN  EXP  STRTION 

.19 

.21 

.21 

.36 

.29 

.20 

.13 

.13 

.26 

.18 

.18 

.38 

.16 

.29 

22 

.22 

.23 

.27 

.22 

.19 

.22 

.28 

.31 

.10 

.04 

.21 

33 

.24 

28 

■  22 

.14 

6.88 

HINC 

22 

22 

23 

29 

26 

25 

55 

48 

27 

29 

24 

19 

26 

15 

16 

31 

22 

40 

32 

26 

29 

20 

23 

23 

18 

22 

17 

15 

45 

58 

68 

69S 

HRX 

92 

9S 

99 

98 

99 

96 

85 

95 

97 

96 

92 

95 

95 

96 

100 

100 

94 

95 

92 

95 

101 

103 

100 

91 

91 

95 

102 

98 

98 

92 

85 

96  '6 

niN 

78 

78 

74 

78 

80 

es 

72 

73 

75 

74 

72 

67 

70 

68 

74 

75 

72 

73 

74 

72 

75 

76 

75 

78 

73 

76 

SO 

75 

76 

72 

70 

74  .6 

02 

U  OF  OR  PLT  SCIENCE 

FH 

.34 

.21 

.22 

.32 

.36 

.17 

.33 

.33 

.27 

.23 

- 

.23 

.34 

- 

.23 

.23 

.14 

■  18 

.36 

.25 

IB 

.23 

■  35 

■  14 

- 

- 

.15 

.20 

.44 

■ 

.61 

8-088 

HI  NO 

74 

44 

31 

55 

48 

39 

60 

49 

43 

43 

54 

33 

40 

41 

43 

47 

52 

51 

40 

39 

31 

25 

28 

28 

40 

109 

65 

84 

23 

1  349 

MRX 

9S 

91 

99 

96 

99 

88 

90 

93 

94 

92 

92 

93 

93 

91 

92 

66 

85 

97 

98 

96 

94 

95 

94 

92 

91 

91 

91 

92 

90 

64 

65 

92  -2 

niN 

71 

71 

68 

71 

68 

71 

69 

71 

72 

71 

69 

68 

71 

68 

72 

70 

71 

70 

72 

75 

72 

73 

75 

73 

71 

72 

71 

72 

72 

71 

72 

71.1 

HE5T  CENTRBL 

04 

EXPERIMENT 

EVflP 

.IB 

" 

'V 

1^ 

.28 

15 

28 

19 

22 

21 

03 

6. 138 

HI  NO 

70 

2Q 

260 

1  10 

80 

100 

90 

140 

60 

50 

10 

60 

35 

46 

50 

60 

so 

■. 

140 

70 

40 

210 

1 750 

100 

9S 

100 

98 

99 

98 

100 

100 

100 

100 

100 

98 

98 

101 

100 

101 

101 

101 

96 

97 

100 

101 

101 

102 

101 

96 

97 

102 

101 

100 

100 

99.6 

62 

62 

64 

6 1 

64 

52 

63 

6 1 

63 

5 1 

59 

6 1 

60 

6 1 

62 

6 1 

63 

64 

54 

60 

63 

63 

62 

64 

63 

62 

61 

63 

64 

63 

61 

61  .8 

CENTRRL 

05 

niLEr 

evflp 

.23 

.26 

.21 

.19 

.13 

.22 

.24 

.16 

.14 

.13 

.13 

.14 

.06 

.16 

.14 

■  56 

.30 

■  06 

.09 

NINO 

3 

2 

S 

10 

6 

14 

12 

14 

20 

13 

6 

6 

2 

2 

1 

3 

■ 

7 

5 

5 

■ 

■ 

16 

■ 

4 

2 

15 

2 

1 

1  78 

■    «  ■ 

SOUTH  CENTRBL 

08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVflP 

.31 

.35 

.36 

.27 

.30 

.27 

.23 

22 

.22 

.17 

.24 

.07 

.08 

.16 

.14 

.15 

.18 

.15 

.18 

•  23 

.24 

.19 

.24 

.19 

.26 

.30 

.19 

.16 

.12 

.10 

.04 

6-31 

HIND 

47 

SS 

55 

47 

58 

73 

69 

79 

64 

79 

73 

62 

43 

22 

34 

52 

69 

53 

38 

40 

38 

54 

45 

35 

31 

40 

31 

SO 

66 

60 

53 

1631 

nat 

98 

96 

93 

96 

96 

94 

93 

94 

97 

90 

95 

83 

84 

92 

88 

90 

93 

93 

97 

98 

98 

93 

97 

98 

101 

101 

98 

94 

87 

84 

77 

93-2 

niN 

69 

65 

65 

65 

69 

65 

65 

69 

73 

66 

71 

69 

66 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

71 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

69 

66.9 

SOUTHEAST 

09 

SRVRNNRH  HSO  RP 

EVflP 

.29 

.32 

.29 

.33 

.33 

.27 

.28 

•  35 

.19 

.33 

.29 

.05 

.14 

.06 

.02 

.34 

.22 

.26 

.23 

.22 

.30 

.38 

.17 

.17 

.09 

.15 

.22 

.12 

.21 

7. 088 

HI  NO 

80 

61 

49 

84 

56 

67 

100 

114 

90 

1  16 

103 

88 

77 

49 

48 

41 

57 

57 

43 

47 

67 

62 

63 

49 

26 

20 

44 

31 

26 

27 

44 

1886 

HRX 

88 

88 

91 

93 

92 

91 

90 

91 

89 

92 

81 

82 

82 

83 

84 

80 

85 

89 

93 

94 

93 

96 

98 

98 

98 

95 

83 

90 

84 

82 

91 

89.2 

niN 

70 

64 

64 

63 

69 

65 

69 

68 

71 

68 

69 

68 

68 

68 

69 

67 

69 

68 

69 

70 

69 

68 

76 

70 

70 

69 

70 

71 

70 

70 

69 

66-6 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOHING 
19 


STATION  INOEX 


STATION  INDEX 


STRTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRfllNflGE  I 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVflT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVflP. 

SPECIfiL 

ISEE  NOTES  1 

RBBEVILLE 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8A 

C 

MRS.   MRRY  E.  CRMPBELL 

flDfllRSVILLE 

0041 

01 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

710 

7R 

C 

JACK  W  BIRD 

RILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

1  1 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HAYWOOD  E.  BOYD 

RLBflNY  3  SE 

01  40 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7R 

7R 

H 

TOMMIE  BRRNTLEY 

RLLflTQQNfl  uRM  2 

0181 

01 

BRRTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8R 

8R 

8R 

c 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RLMR  FRR  RP 

0211 

09 

BflCON 

1  3 

3  1 

32 

82 

3 1 

1  98 

7P 

7P 

H 

FED.   RVIRTION  RGENCY 

RLPHRRETTR  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7R 

7R 

H 

SCOTT  C  CHRMBLEE 

RLPHRRETTR  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

S 

34 

07 

84 

18 

110 

c 

TEDDY  R.  WRLKER.  SR • 

RMERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7R 

H 

BLRNCHE  S.  RHYNE 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

U.OF  GR-EXP.STR.  NRSY. 

RPPLING  1  NW 

031  1 

06 

COLUMBIR 

14 

33 

33 

82 

20 

360 

8R 

8R 

H 

ROY  0.  TANKERSLEY 

RSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8R 

8R 

H 

BILLY  J.  WILLIAMS 

RTHENS  WSO  RP 

0435 

02 

CLRRKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

RTK [NSON 

044  1 

09 

BRRNTLEY 

1  3 

31 

14 

81 

49 

70 

7R 

RRVIN  TANNER 

RTLRNTR  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7R 

CHRRLIE  H  KEELING 

RTLRNTR  WSO  RP 

045  1 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

M  I  D 

M  I  D 

H  J 

NATL  WERTHER  SERVICE 

RUGUSTR  WSO  RP 

R 

0495 

06 

RICHMOND 

14 

33 

22 

61 

58 

148 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

BRINBRIOGE 

0581 

07 

DECRTUR 

6 

30 

55 

84 

34 

120 

7P 

7R 

c 

H 

MRS.   MARY  E.   H.  MULLEN 

BRLL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  100 

7R 

MRS.   ESTELLE  GROGRN 

BEflVERDRLE   I  E 

0746 

01 

MURRAY 

12 

34 

56 

84 

50 

740 

8R 

J  MILBURN  WHEAT 

BELLVILLE 

0787 

09 

EVANS 

1  1 

32 

09 

81 

58 

185 

c 

MRS  GRACE  F  HERRN 

BLRIRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8R 

8R 

H 

GEORGIA  MTN.   EXP.  STR. 

BLRKELY 

0979 

07 

ERRLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7R 

7R 

H 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

FRNNIN 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

P.   B.  CRRRUTH 

BOWMAN 

1  132 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

12 

83 

02 

785 

7fl 

GARNETT  H.  BARTON 

RRODKI FT    I  W 

1  266 

06 

BULLOCH 

1  1 

32 

23 

8  1 

4  1 

1  90 

6P 

6P 

|-| 

W.   C   CROMLEY  JR. 

BRUNSWICK 

1340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

81 

30 

13 

5P 

5P 

c 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FRR  RP 

1345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

20 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  RGENCY 

BURTON  DRM 

14  13 

03 

RABUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

GEORGIA  POWER  CO- 

BUTLER 

1425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

1  4 

625 

7R 

THOMAS  F.  MATHEWS 

CRLHOUN  EXP  STATION 

1474 

01 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

G 

NW  GA.   EXP.  STRTION 

CRMILLR 

1500 

07 

MI TCHELL 

6 

31 

14 

64 

I  3 

175 

6P 

7R 

H 

CHRRLES  L  KELLEY 

CANTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

8R 

c 

JOHN  T.  HOLBROOK 

CARNESVILLE  3  N 

1619 

03 

FRRNKL  IN 

14 

34 

28 

83 

1  4 

910 

7R 

c 

MRS  JRNICE  E  .  VOYLES 

CARROLLTON 

1640 

04 

CARROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CRRROLLTON 

CARTERS 

1657 

0  1 

MURRRY 

1  2 

34 

36 

84 

42 

695 

8R 

RUFUS  P.  DONALDSON 

CARTERSVILLE 

1665 

01 

BRRTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

01 

BRRTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7R 

GRRNVEL  P.  TRTUM 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MRS.   GRRDY  DEMPSEY 

CEDRRTOWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

6P 

8fl 

H 

RRLPH  H.  RYERS 

CHRTSWORTH 

1856 

01 

MURRAY 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7fi 

c 

MRS.   LOIS  J.  COLE 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

01 

WALKER 

18 

34 

55 

85 

17 

760 

7R 

TVfl-566 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRAY 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHARLIE  L.  SILVER 

ClRYTON   I  SSW 

1982 

03 

RABUN 

14 

34 

52 

83 

24 

1880 

5P 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT   3  WSW 

1998 

02 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

1346 

c 

MRS.   FANNIE   M.   0  KELLEY 

ri  FVFI  ANH 

2006 

02 

WHI  TE 

3 

34 

36 

8  3 

4  6 

1  570 

8  A 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

8R 

8A 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  AP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

COMMERCE  4  NNW 

2180 

02 

JRCKSON 

10 

34 

15 

83 

29 

750 

7R 

7A 

H 

JOE  NEISLER 

COOLIDGE 

2238 

07 

THOMRS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

C.   W.   ELLINGTON.  JR. 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO.   POWER  COMM. 

CORNEL  IR 

2283 

03 

HRBERSHAM 

14 

34 

31 

83 

32 

1470 

6P 

7R 

H 

MRS.   BOBBIE  C  FOSTER 

COV INGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8R 

H 

JRCK  L.  CHRPMRN 

GUMMING  2  NNE 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

13 

84 

08 

1300 

8R 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

88 

07 

650 

8R 

MRS.   AZLEE  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DRHLONECR 

2475 

02 

LUMPKIN 

3 

34 

32 

83 

59 

1  430 

7R 

7R 

H 

MRS.   JOE  W.  WOODWARD 

DAHLONEGR  3  NNW 

2479 

02 

LUMPKIN 

12 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

JRMES  E.  FORTNER 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

PRULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7fl 

7R 

c 

H 

L  DOUGLRS  GRIFFITH 

DALTON 

2493 

01 

WHITEFIELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8A 

8R 

H 

MRS  RNNR  G  RNDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

ERRL   T.  SMITH 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEORGE  H.  CHRRTIER 

DAWSONVILLE 

2578 

02 

DRWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

7fl 

c 

MRS.   THELMR  F.  COX 

DOCTORTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WRYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7R 

R.   C.  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS  .    SARA  L .  HILL 

DONRLSONVILLE    1  S 

2736 

07 

SEM  I  NOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

135 

8R 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLRS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

30 

82 

49 

212 

7R 

7R 

H 

JOHNNY   S  PHILLIPS 

DOUGLRSVILLE 

2791 

04 

DOUGLRS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8R 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  1 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

WARREN  W.  WYRNT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


STflT  ION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
a 
z 

CL 

jj 

X 

LONGITUDE 

ELEVflTION 

OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

z: 

*" 

PRECIP. 

Q. 

cr 
> 

UJ 

SPECIBL 
ISEE  NOTES  1 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8A 

8R 

H 

WILIFORO  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

33 

82 

54 

204 

c 

CITY  OF  DUBLIN 

EflSTMflN   I  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

8A 

oA 

H 

OA.   FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

c 

JESSE  L.  NEWTON 

3060 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7R 

A  .   D  .   MC  CLR I N 

ELL  I JRY 

1  1 
J  1  I  O 

GILMER 

12 

34 

41 

0  4 

9  Q 

1  ■^n  n 
1  oU  u 

7  A 

ALFORD  G.  DOVER 

EMBRY 

3147 

01 

PAULDING 

17 

33 

52 

84 

59 

1200 

8A 

MISS  JANET  RLLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

IDA 

IDA 

100 

GH 

U.   OF  OA.   EXP.  STATION 

FfllRMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS  ONEDA  F.  VINCENT 

FflRGO 

3312 

08 

CL  INCH 

16 

30 

41 

82 

34 

115 

C 

ST  .  REGIS  PAPER  CO • 

FITZGERRLD 

5386 

08 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

83 

15 

371 

5P 

SP 

H 

CITY  FIRE  DEPT  . 

FLEMING 

3409 

09 

LIBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

C 

LOTT  W.  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH    1  S 

3506 

05 

MnNRDF 

g 

33 

0  1 

83 

57 

650 

6P 

BP 

H 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GfllNES 

1  C 
J  O  I  o 

u  / 

CLAY 

3 

31 

36 

P  ^ 

0  o 

U  J 

J  4  U 

6P 

Or 

MRS.   MAYME  R.  HAYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

L  IBERTY 

1  1 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

83 

52 

490 

5P 

H 

MRS  JEANER  M  DAVIS 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1  170 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1  1 

33 

14 

82 

36 

540 

7A 

MRS.  SUSAN  G.  BRADDY 

GLENNVILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

55 

81 

55 

170 

BP 

6P 

H 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7R 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

SP 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

4033 

04 

HARR I  9 

3 

32 

45 

84 

56 

650 

7A 

C 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4  u  /  u 

U  4 

COWETA 

6 

33 

14 

P  A 
0  4 

A 

R  z  n 
o  *♦  u 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 

HRRTWELL 

4  133 

03 

HART 

1  4 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

SP 

H 

RALPH  0.  SCOTT 

HRWKINSVILLE 

4170 

05 

PULASKI 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

8A 

8A 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENOON 

HRZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

C 

K.   BYRON  SANDERS 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

BP 

BP 

H 

COMER  L.  VANOIVER 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

08 

CL  INCH 

16 

31 

02 

82 

48 

187 

BP 

BP 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

IRWINTON  4  WNW 

4594 

05 

WILK  INSON 

10 

32 

50 

83 

14 

515 

5P 

SP 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

C 

GA.   POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

BP 

8A 

H 

HOWARD  L  .  DILBECK 

O  r(  0  '  C  r\ 

4651 

02 

P I PKFNS 

r  1  u  i\  t.  IN  o 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

C 

AMICALOLR  el  MSHP  CORP 

JESUP 

467  1 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

Q  1 

O  J 

1  nn 

r 
L 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

SP 

H 

BRUNS.  PULP  4  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

C 

MRS  .   LAVERN  C .  KINCAID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

8R 

CICERO  W.  SWINT 

JUL  lETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

85 

22 

850 

7R 

TVA-722 

K  INGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

1  4 

84 

56 

730 

7A 

MRS  .  El  I ZABETH  D  .  BROWN 

LA  FAYETTE 

494  1 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8A 

8A 

C  H 

CHARLES  M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

5P 

7A 

C  H 

RAY   J.  RELIHAN 

1    C  V  r  M  n  T  n  M      1      M  LI 

LtXiiNblUN    1  NW 

5165 

03 

1  4 

3  3 

53 

83 

08 

760 

8A 

C 

JOSEPH  A.  CAREY 

L INCOLNTON 

5204 

03 

LINCOLN 

14 

33 

47 

P  9 

9P 
C  O 

D  1  u 

P  Q 

JAMES  C  BLACKWELL 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GLRSCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

82 

41 

120 

7A 

7A 

H 

MRS  JEAN  S  WEBB 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

PERRY  T.  USHER 

MACON  WSO  RP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLVILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY   OF  MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

SP 

H 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

50 

82 

14 

180 

8A 

SPENCER  A.  JONES 

M I UV I LLt    tXr   o 1 H 

5863 

06 

Rl  IPKP 
D  u  n  r\  c 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA  .  BRANCH  EXP.  STA. 

MILLEOGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

05 

83 

15 

360 

7A 

7A 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT  J.  CHANCE 

MILLHAVEN-WROE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

81 

30 

100 

8A 

MILTON  R.  REOOICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

CITY  FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MONTICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

41 

655 

7A 

7R 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7R 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUITT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6125 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GARLAND  L-  GILLIS 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

1  3 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

SP 

H 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

1  3 

238 

5P 

5P 

H 

GA.   FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  2  NE 

5323 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

37 

81 

28 

14b 

bP 

6P 

H 

MRS  MARY   A.  POLK 

NEWNAN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES  0.   HARDIN.  JR. 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


STRTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

a 
z 

(Z 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

> 

SPECIfiL 
1  1  SEE  MOTES  1 

•i[r*Qfor»ec     n  hill 

NuRCRuoS   3  NW 

6407 

02 

GW I NNE  T 

3 

33 

58 

84 

1  6 

940 

7fl 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

rH 1 1 tKouN 

5838 

09 

P I ERCE 

I  3 

31 

23 

82 

08 

I  05 

8fl 

GR .    FORESTRY   CunM . 

D  c  n  D  c  rt  ki 
r tHKbuN 

6879 

08 

RTK I NSON 

I  3 

31 

1  8 

82 

5  I 

205 

C 

COUNTY  RGlNI 

PLRINS  SW  GR  EXP  STfl 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8fl 

8fl 

GH 

SW  Gfl  BRRNCH  EXP  STR 

PRESTON 

720  I 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7R 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMAN  2  NW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

35 

1  85 

8R 

8R 

H 

WILL  IRM  0  LEY 

D  C"  c  o  f  n 

RtSHCH 

7430 

01 

GORDON 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  eS^F.     In  "Supplemental  Data'*  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation   limes   in   local  standard  time.     During   the  sumnicr  months  some  observers   take   the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snuwpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.C. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  ' 

HORMALS  for  all  stations  are  cliroatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  Julv  issue 
of  this  bulletin.  ' 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 
Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsvllle  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tho'mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  mln  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-lnch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph.  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AKD  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
-t-    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

\     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  *R* .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  la  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

«  DRAINAGE  CODE-     1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-aiATTAIIOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  U-OCEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
General  weather  conditions   In  the  U.S.    for  each  month  are  described  In  the  CLIMATOlXXilCAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issu 
of  Local  Cllmatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;  30C 
sunnary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Coimnerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building 
Asheville.  N.  C.  28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  Is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  Natlo 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28601. 


Director,  National  Clliutlr 
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92 

90 

61 

81 

82 

81 

85 

.  1 

MIN 

66 

61 

63 

64 

65 

68 

60 

67 

61 

65 

62 

59 

61 

63 

63 

63 

64 

63 

63 

64 

63 

62 

63 

62 

62 

62 

66 

63 

64 

60 

60 

63 

.0 

JBSPER  1  NNH 

MAX 

79 

67 

66 

84 

85 

86 

80 

77 

82 

77 

85 

89 

90 

90 

89 

89 

69 

36 

88 

87 

68 

69 

91 

91 

91 

91 

84 

76 

84 

BS 

83 

85 

.9 

MIN 

62 

55 

64 

65 

65 

64 

60 

63 

62 

64 

62 

50 

61 

63 

64 

63 

63 

62 

63 

62 

63 

61 

63 

63 

62 

63 

59 

59 

65 

61 

61 

62 

.5 

U  OF  on  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 

83 

69 

90 

84 

85 

65 

82 

78 

85 

84 

86 

90 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

88 

69 

89 

93 

95 

9S 

96 

96 

95 

93 

86 

67 

86 

89 

.  1 

MIN 

73 

67 

69 

70 

69 

71 

69 

68 

66 

68 

67 

66 

66 

66 

70 

70 

70 

66 

68 

68 

66 

68 

70 

69 

70 

72 

68 

67 

66 

65 

66 

68 

.3 

HINDER  1  SSE 

MAX 

67 

67 

69 

86 

84 

60 

81 

79 

84 

83 

66 

69 

90 

91 

91 

92 

91 

91 

89 

88 

86 

89 

92 

34 

9S 

95 

94 

80 

8S 

65 

86 

87 

.8 

m            m  m 

MIN 

65 

66 

67 

66 

69 

69 

67 

66 

55 

58 

66 

65 

65 

67 

69 

66 

59 

65 

68 

68 

67 

66 

68 

68 

68 

69 

57 

66 

55 

65 

63 

66 

.9 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  1  SSW 

MAX 

62 

83 

65 

84 

82 

6 1 

79 

77 

80 

77 

63 

85 

85 

87 

67 

66 

86 

88 

65 

67 

86 

89 

90 

9 1 

92 

90 

87 

62 

83 

82 

63 

84 

.  7 

MIN 

52 

61 

62 

65 

61 

66 

62 

66 

60 

65 

60 

61 

63 

63 

62 

64 

61 

60 

64 

62 

61 

62 

64 

62 

62 

64 

62 

60 

61 

56 

56 

62 

0 

CORNEL lA 

MAX 

83 

86 

87 

84 

82 

79 

79 

T7 

82 

77 

81 

83 

82 

85 

64 

67 

86 

89 

83 

82 

82 

85 

68 

88 

89 

89 

90 

61 

61 

62 

82 

83 

7 

MIN 

65 

62 

64 

65 

65 

65 

63 

64 

60 

62 

61 

61 

52 

64 

64 

64 

65 

62 

65 

63 

63 

62 

64 

62 

63 

63 

65 

64 

65 

59 

52 

63 

2 

ELBERTON  2  N 

MAX 

66 

90 

91 

88 

68 

65 

82 

80 

87 

66 

66 

90 

92 

92 

92 

93 

93 

92 

91 

90 

90 

92 

95 

98 

97 

97 

95 

86 

88 

89 

86 

90 

0 

MIN 

61 

64 

65 

65 

65 

70 

68 

67 

64 

56 

65 

63 

63 

63 

66 

66 

62 

63 

62 

64 

62 

61 

65 

64 

53 

66 

64 

66 

62 

59 

61 

64 

1 

HRRTWELL 

MAX 

68 

90 

91 

87 

68 

66 

80 

80 

65 

66 

67 

90 

92 

92 

92 

95 

94 

94 

90 

90 

90 

94 

98 

99 

100 

102 

94 

86 

89 

89 

65 

90 

4 

MIN 

68 

7D 

69 

70 

71 

70 

66 

59 

65 

70 

55 

67 

68 

70 

72 

71 

70 

72 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

73 

72 

70 

67 

66 

65 

6S 

69 

0 

TOCCOA 

MAX 

83 

89 

91 

89 

88 

86 

79 

79 

65 

61 

89 

90 

90 

90 

91 

92 

92 

91 

88 

90 

89 

91 

93 

94 

96 

94 

93 

67 

86 

66 

87 

86 

7 

MIN 

69 

65 

69 

69 

66 

69 

66 

66 

66 

69 

69 

65 

66 

68 

70 

71 

70 

67 

70 

68 

67 

67 

70 

71 

59 

70 

71 

57 

67 

63 

64 

68 

0 

WASHINGTON 

MAX 

85 

87 

91 

92 

88 

87 

84 

81 

81 

88 

86 

86 

90 

92 

93 

92 

94 

93 

92 

92 

89 

89 

94 

97 

97 

96 

96 

94 

86 

97 

69 

89 

9 

■           ■  ■ 

MIN 

66 

66 

66 

70 

68 

69 

66 

67 

66 

67 

65 

63 

66 

65 

70 

70 

70 

69 

68 

68 

57 

68 

70 

72 

71 

70 

66 

66 

65 

64 

63 

67 

5 

WEST  CENTRAL 

04 

CARROLL  TON 

MAX 

63 

88 

89 

88 

86 

80 

94 

82 

64 

6  1 

84 

90 

90 

92 

90 

92 

86 

89 

67 

90 

88 

92 

92 

90 

94 

90 

93 

90 

66 

86 

68 

87 

9 

MIN 

64 

64 

65 

69 

69 

68 

53 

65 

65 

65 

67 

64 

65 

67 

67 

66 

65 

66 

65 

64 

64 

66 

68 

63 

69 

64 

65 

64 

64 

61 

62 

65 

3 

COLUnBUS  HSO  AP 

MAX 

67 

66 

89 

89 

66 

6 1 

86 

87 

69 

87 

87 

9 1 

92 

92 

93 

93 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

94 

95 

96 

94 

95 

60 

68 

87 

89 

89 

9 

MIN 

70 

70 

71 

72 

71 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

73 

75 

73 

72 

74 

72 

71 

72 

71 

72 

74 

71 

71 

71 

70 

70 

72 

71 

6 

EXPERIMENT 

MAX 

68 

86 

89 

88 

89 

89 

88 

69 

88 

89 

66 

36 

89 

91 

91 

92 

91 

91 

91 

92 

91 

90 

92 

92 

93 

95 

9S 

95 

95 

69 

68 

90 

5 

MIN 

66 

67 

69 

68 

70 

69 

67 

66 

68 

69 

66 

66 

67 

68 

70 

71 

69 

66 

67 

68 

67 

68 

69 

67 

66 

70 

68 

66 

67 

66 

68 

68 

0 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 

MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 

6 


□niLY  TEMPERniURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

0 
cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(r 
a 

LB  ORBNGE 

nBx 

MIN 

63 
65 

63 
65 

89 
68 

88 
69 

66 
69 

79 
68 

64 

67 

64 

69 

86 
57 

87 
66 

66 
66 

67 

67 

66 

66 

68 

69 

69 

67 

66 

7? 

65 

68 

66 

68 

68 

66 

67 

65 

63 

65 

88.5 
67.2 

NBRSHBLLVILLE 

fIBX 
MIN 

60 
70 

85 
67 

B6 
68 

65 
67 

70 

70 

70 

69 

70 

72 

70 

70 

69 

68 

67 

70 

70 

71 

70 

66 

66 

67 

Is 

94 

66 

92.0 
68.7 

NEHNBN 

MSX 
MIN 

65 
64 

69 
64 

9 1 
67 

85 
69 

87 
67 

77 
66 

65 
64 

64 

67 

66 
67 

58 

66 

64 

66 

65 

68 

68 

66 

64 

66 

66 

66 

64 

66 

67 

67 

66 

66 

92 
65 

66 

66 
54 

89 

67 

89.4 

66.1 

SUNNYSIOE 

MAX 
MIN 

65 

67 

88 

68 

68 

68 

86 
68 

88 

70 

76 
70 

63 
67 

82 
69 

85 
69 

83 

69 

90 
66 

90 
69 

90 
69 

90 
78 

92 

72 

91 
71 

91 
69 

89 
68 

68 

69 

86 
68 

60 
69 

93 
69 

93 
69 

94 

70 

94 

70 

94 

70 

93 
68 

82 
67 

83 
66 

86 
65 

85 
65 

67.6 
66  .9 

rBLBOrTON   I  NE 

MAX 
MtN 

79 
68 

86 

67 

90 
67 

69 
72 

66 

69 

62 

70 

84 

66 

83 
69 

87 
69 

88 

68 

85 

70 

90 
71 

92 

67 

94 

67 

93 

69 

95 
70 

95 
69 

94 

69 

90 
68 

89 
66 

84 

66 

34 

66 

93 
65 

94 

67 

95 
58 

95 
68 

96 
65 

87 
69 

86 
66 

85 
65 

68 
68 

69.4 
66  .0 

rMOflfiSION  2  S 

MAX 
MIN 

85 
67 

89 
66 

91 
68 

67 
68 

65 
69 

76 
70 

64 

69 

83 
66 

87 
68 

66 
69 

64 

69 

88 
68 

92 
68 

93 
68 

92 
69 

90 
71 

90 
70 

92 
70 

92 
69 

92 
70 

91 
68 

91 
68 

94 

69 

92 
70 

93 
66 

95 
67 

97 
69 

92 
69 

63 
68 

90 

70 

66 

71 

89.2 
68.7 

WEST  POINT 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

76 
68 

76 
57 

91 
70 

91 
70 

90 
70 

90 
70 

82 
70 

90 
70 

85 
70 

87 
71 

70 

70 

70 

70 

70 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

69 

66 

63 

59 

89.8 
59.2 

CENTRBL 

OS 

BILET 

MAX 
MIN 

9 1 
71 

92 
70 

90 
69 

90 
71 

88 
70 

79 
69 

85 
69 

86 
69 

90 
67 

68 

70 

9 1 
70 

69 

71 

7? 

72 

71 

7? 

70 

70 

71 

72 

68 

69 

69 

67 

I7 

90.9 
69.7 

caviNoroN 

MAX 
MIN 

83 
67 

88 
68 

91 
69 

85 
70 

67 
69 

79 
70 

84 

70 

62 
69 

85 
68 

67 
69 

65 
69 

66 

69 

69 

70 

70 

70 

68 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

67 

68 

67 

66 

68 

69.2 
68  .9 

DUBLIN  3  S 

MAX 
MtN 

90 
62 

91 
66 

95 
67 

94 

67 

93 
55 

94 

66 

69 
67 

66 
67 

65 

68 

66 

67 

65 

66 

65 

68 

69 

68 

67 

66 

60 

53 

68 

66 

'ee 

'57 

'53 

64 

63 

I2 

64 

93  .8 
65.6 

EBSTMBN   I  H 

MAX 
MIN 

87 
68 

90 
69 

91 
70 

92 
70 

90 
69 

69 
68 

66 
68 

86 
66 

84 

66 

89 
68 

9 1 
66 

87 
69 

59 

70 

71 

72 

73 

7? 

71 

69 

69 

66 

66 

66 

69 

68 

65 

69 

68 

67 

67 

91  .2 
68.6 

FORSrTH  1  S 

MAX 
MIN 

6 1 
68 

89 
67 

90 
69 

89 

71 

69 
70 

67 
70 

64 

69 

65 
68 

87 
65 

66 
68 

67 

72 

70 

76 

75 

73 

67 

69 

69 

68 

74 

68 

68 

70 

7? 

70 

73 

67 

68 

66 

57 

90.3 
69.5 

HBHKINSVILLE 

MAX 
MIN 

86 
64 

90 
65 

9 1 
65 

92 
66 

65 

65 

66 

67 
56 

64 

66 

65 

55 

64 

66 

'ee 

55 

'54 

62 

63 

54 

63 

62 

92.6 
64  .7 

IRHINTON   i  HNH 

MAX 
MIN 

89 
66 

90 
70 

9 1 
71 

90 
70 

90 
71 

92 
72 

89 

70 

90 
71 

88 
69 

68 

70 

71 

69 

71 

70 

68 

73 

70 

72 

73 

70 

74 

70 

7^ 

72 

74 

70 

71 

68 

71 

68 

92  .6 
70.5 

naCON  HSO  BP 

MAX 
MIN 

84 

69 

89 
69 

69 
70 

72 

71 

70 

71 

70 

69 

69 

70 

70 

69 

l\ 

71 

7? 

72 

72 

70 

71 

68 

69 

69 

69 

70 

68 

68 

69 

69 

66 

69 

90.5 
59.7 

MILLEODEVILLE 

MAX 
MIN 

85 
66 

87 
67 

90 
68 

92 
70 

90 
71 

88 

70 

66 
70 

85 
70 

82 
67 

86 
67 

67 
68 

86 
66 

91 
67 

91 
67 

92 
68 

95 
59 

94 

70 

93 
70 

93 
69 

92 
66 

90 
67 

90 
66 

93 
68 

95 
68 

97 
69 

96 
69 

97 
66 

94 

66 

85 
69 

67 
64 

89 
65 

90. 3 
66.0 

MONT ICELLO 

MAX 
MIN 

81 
66 

83 
68 

88 
69 

90 
72 

65 
70 

87 
71 

82 
70 

85 
71 

81 
68 

85 
70 

84 

69 

86 

70 

91 
72 

93 
73 

95 
72 

92 
72 

91 
70 

93 
73 

94 

72 

92 
69 

90 
70 

92 
71 

91 
72 

93 
71 

92 
71 

94 

73 

95 
69 

92 
64 

83 
67 

82 
65 

83 
66 

66.6 
69.9 

SBNDERSVILLE 

MAX 
MIN 

63 
67 

89 

67 

89 
68 

88 

71 

86 

70 

63 
70 

61 
71 

61 
69 

87 
67 

85 
67 

84 

69 

90 
71 

90 
66 

91 
70 

93 
72 

93 
72 

92 
72 

91 
71 

93 
70 

90 
69 

89 
67 

91 
68 

95 
70 

96 
70 

96 
70 

96 
69 

95 
65 

94 

69 

86 
69 

87 
64 

87 
66 

89.4 

66.9 

SILOBM 

MAX 

MIN 

86 
66 

89 
68 

90 
69 

7? 

87 
70 

82 
70 

62 
71 

83 
69 

86 
69 

85 
68 

66 

69 

69 

90 
69 

9 1 

70 

71 

92 
71 

7? 

70 

88 
68 

68 

58 

69 

70 

70 

70 

96 
71 

66 

69 

87 
68 

Is 

1° 

89.2 
69.0 

EAST  CENTRAL 

06 

BPPLING  1  NH 

MAX 
MIN 

66 

67 

68 

70 

70 

71 

69 

66 

68 

69 

69 

66 

70 

72 

94 

71 

72 

69 

59 

97 
68 

66 

93 
68 

95 
70 

96 
70 

1 00 
70 

70 

1 00 
65 

69 

67 
68 

66 
65 

89 

66 

92 . 1 
68.6 

auGUSTB  HSO  BP 

MAX 
MIN 

69 

Is 

72 

70 

7° 

73 

70 

69 

67 

70 

70 

71 

59 

69 

71 

72 

71 

71 

7^ 

69 

69 

70 

70 

96 
71 

96 
72 

98 
70 

97 
67 

90 
70 

90 
69 

92 
64 

9 1 
69 

91.3 
69.8 

BROOKLET   1  H 

MAX 
MIN 

69 

68 

69 

69 

69 

69 

68 

69 

69 

70 

70 

67 

68 

68 

69 

70 

71 

72 

70 

70 

70 

68 

95 
70 

97 
69 

70 

92 
68 

93 
70 

9 1 

71 

BB 
70 

86 
67 

89 
69 

90.8 
69.2 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 
MIN 

68 

68 

72 

70 

70 

70 

7? 

70 

66 

68 

66 

72 

67 

67 

70 

7? 

72 

73 

70 

68 

68 

59 

70 

72 

96 
71 

69 

95 
66 

69 

66 
66 

90 
65 

69 
67 

91  .6 

69  . 1 

KETTER 

MBX 
MIN 

72 

72 

71 

70 

71 

76 

70 

7? 

72 

71 

69 

69 

71 

70 

72 

7? 

72 

73 

73 

7? 

70 

72 

72 

72 

72 

95 
73 

69 

70 

70 

90 
68 

92 
69 

93  .7 
71  .1 

niOVlLLE  EXP  STB 

MBX 
MIN 

67 

66 

67 

69 

65 

67 

65 

57 

69 

95 
68 

95 
67 

92 
67 

90 
66 

93 
66 

98 
68 

98 
67 

97 
63 

95 
66 

92 
66 

MILLEN  4  N 

MAX 
MIN 

67 

64 

70 

68 

58 

66 

70 

70 

71 

58 

69 

67 

56 

67 

72 

68 

69 

94 
68 

94 

67 

57 

92 
67 

93 
58 

96 
69 

95 
69 

97 
69 

96 
69 

97 
60 

94 

69 

9S 
70 

9 1 
62 

90 
67 

92  .6 
67.8 

NEHINGTON  2  NE 

MAX 
MIN 

86 
71 

89 
72 

89 
72 

90 
73 

69 
72 

91 
72 

89 
71 

89 
70 

69 
71 

89 
74 

84 

73 

89 
72 

90 
73 

92 
73 

93 
73 

94 

73 

96 
75 

95 
74 

94 
74 

92 
72 

93 
74 

96 
74 

95 
74 

95 
74 

94 

75 

93 
73 

93 
74 

89 
73 

88 
72 

BB 
71 

66 

72 

91.1 
72.8 

MIN 

91 
69 

92 
69 

92 
69 

93 
70 

92 
70 

90 
71 

85 
71 

85 
68 

89 
69 

86 
69 

88 
57 

67 
67 

90 
69 

91 
67 

97 
70 

95 
69 

97 
70 

97 
70 

97 
69 

95 
71 

91 
69 

92 
70 

95 
71 

96 
71 

98 
71 

96 
71 

97 
66 

98 
69 

97 
71 

91 
71 

91 
70 

92.7 
69.5 

HflRRENTON 

MAX 
MIN 

BB 
68 

92 
67 

94 

66 

96 
70 

93 
70 

92 
69 

62 
69 

85 
68 

90 
67 

69 
66 

89 
69 

95 
68 

94 

69 

94 

69 

95 
70 

95 
70 

93 
71 

94 

69 

93 
68 

92 
68 

93 
69 

95 
70 

99 
70 

99 
71 

98 
71 

98 
66 

98 
67 

89 
68 

90 
66 

89 
6S 

93 
65 

92.8 
66.5 

HnrNESeORO  2  NE 

. 

MAX 
MIN 

87 
67 

BB 

67 

92 
66 

92 
72 

90 
73 

91 
72 

69 
72 

84 

70 

64 

67 

86 
68 

70 

72 

69 

59 

71 

73 

74 

73 

72 

70 

69 

69 

72 

73 

70 

70 

68 

95 
66 

BB 

70 

89 

70 

69 

72 

90.6 
70.3 

SOUTMHEST 

07 

BLBBNT  3  SE 

nnx 

MIN 

83 
70 

85 
71 

86 
71 

63 
70 

81 
70 

81 
69 

63 
72 

86 
70 

87 
70 

66 
71 

86 
70 

85 
69 

88 
70 

90 
70 

90 
70 

90 
74 

91 
73 

90 
72 

89 
71 

90 
71 

89 

70 

86 
70 

91 
73 

92 
73 

95 
70 

93 
70 

94 

70 

80 
70 

89 

70 

88 

70 

88 

69 

87.6 
70.6 

BUERICUS  4  ENE 

MAX 
MIN 

89 
66 

9S 
67 

88 

69 

66 
70 

84 

69 

84 

68 

65 
67 

85 
65 

85 
68 

66 
69 

85 
69 

BB 
69 

91 
68 

91 

70 

92 
69 

92 
71 

92 
72 

92 
72 

94 

72 

92 
70 

90 
69 

91 
68 

94 

68 

96 
72 

96 
71 

93 
69 

92 
68 

89 
69 

90 
69 

66 

66 

83 
67 

89.5 
69.0 

BBINBRIOCC 

MAX 
MIN 

68 
69 

91 
69 

88 
69 

68 

70 

84 

70 

87 
69 

66 
70 

91 
70 

SEE 

92 
69 

REf 

69  90  92 

70  71  71 

ERENCE  N0IE5 

94     93  91 
70     73  71 

FOLLOHINO  5 

93    94  96 
72     70  74 

TATION  IN0E> 

95 
72 

93 
77 

90 
69 

92 
69 

95 
70 

96 
70 

96 
74 

95 
68 

95 
70 

89 
71 

88 
70 

89 
71 

90 
69 

91  .4 
70.5 

DRILY  TEMPERATURES 


CEORCIO 

nucusT 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

(L 

2 

J 

5 

6 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

a 

etSKELr 

MBX 

17 
69 

87 
69 

90 
69 

90 
59 

85 
70 

81 

70 

82 
70 

86 
70 

89 
68 

91 
58 

87 
69 

89 
72 

94 

93 
70 

93 
73 

94 

72 

93 
72 

91 
70 

90 
70 

92 
70 

94 

71 

95 
72 

97 
68 

93 
68 

93 
70 

90 
70 

89 

70 

89.8 
70.0 

CHUILLB 

MBX 
MIN 

88 

69 

91 
69 

90 

70 

88 
70 

86 

70 

86 
68 

88 
70 

91 
72 

91 
68 

91 
70 

9  1 
72 

88 
70 

94 

69 

95 
70 

92 
68 

96 
70 

95 
73 

94 

73 

94 

70 

93 
72 

92 
64 

93 
69 

94 

70 

97 
70 

95 
73 

96 
70 

95 
71 

90 
68 

88 

70 

89 
68 

93 

67 

91  .7 
69.8 

COLOUl II  2  E 

MAX 
MIN 

79 
70 

87 
70 

90 
70 

88 

70 

88 
75 

83 
70 

85 
71 

88 
69 

90 
68 

89 

70 

88 

71 

89 

71 

90 
70 

92 
70 

94 

70 

93 
70 

93 

73 

95 
74 

95 
72 

96 
73 

96 
70 

90 
70 

90 
70 

94 

71 

96 
72 

96 
69 

94 
70 

94 

70 

69 
68 

89 
70 

89 
71 

90 . 6 
70.6 

CUIMBERT 

MBX 
MIN 

87 
68 

89 
67 

90 
67 

90 
67 

86 
69 

85 
68 

86 
69 

86 
67 

89 
66 

97 
68 

89 
59 

89 
74 

93 
70 

94 

69 

94 

71 

95 
71 

95 
73 

94 

72 

94 

72 

94 

70 

91 
68 

93 
68 

95 
69 

96 
71 

98 

72 

94 

67 

94 

68 

93 
67 

88 
68 

88 

68 

92 
68 

91  .6 
69.1 

FORI  GBINES 

MBX 
MIN 

84 

83 

87 

86 

81 

82 

83 

83 

86 

84 

84 

86 

90 

93 

91 

92 

93 

91 

92 

91 

88 

90 

92 

94 

94 

91 

92 

91 

87 

87 

90 

88.3 

LUMPKIN  2  SE 

MBX 
MIN 

86 
66 

89 
64 

87 
69 

89 
67 

85 
69 

83 
68 

85 
68 

86 
65 

85 
67 

88 
64 

86 
66 

91 
66 

94 

63 

90 
64 

94 

61 

91 
62 

93 
62 

94 

65 

93 
68 

93 
67 

91 
65 

92 
61 

94 
64 

93 
62 

95 
65 

96 
64 

95 
67 

94 

67 

89 
70 

89 
71 

94 

68 

90.5 
65.6 

nORCflN  1  H 

MAX 
MIN 

PLAINS  SW  00  EXP  SIB 

MBX 
MIN 

80 
69 

86 
69 

88 

69 

89 
71 

87 
70 

87 
70 

83 

71 

84 

71 

87 
68 

66 

70 

86 
69 

87 
70 

90 
69 

92 
69 

93 
70 

93 
72 

94 

72 

90 
72 

9 1 

72 

92 
70 

9 1 
68 

90 
68 

9 1 
68 

94 

69 

95 
71 

95 
69 

93 
68 

93 
69 

63 
68 

87 
68 

87 
69 

89  .  3 
69.6 

IHOnflSVILLE  4  SE 
. 

MAX 
MIN 

90 
68 

91 
69 

89 
70 

91 
69 

90 
71 

90 
68 

89 
68 

91 
68 

91 
69 

92 
65 

90 
70 

92 
72 

92 
70 

93 
71 

94 

70 

93 
69 

95 
72 

93 
75 

94 

73 

95 
74 

94 

70 

92 
72 

96 
74 

95 
74 

97 
74 

98 
72 

96 
72 

97 
72 

93 
74 

91 
70 

92 
71 

92 . 8 
70.8 

SOUIH  CENIRBL  08 

BSHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

82 
70 

87 
69 

88 

70 

88 

70 

88 
69 

86 
68 

87 
70 

85 
70 

86 

67 

88 
70 

89 

70 

89 
7  1 

90 
69 

92 
7  1 

91 
72 

94 

70 

92 
74 

92 
74 

94 

74 

92 
71 

90 
69 

89 
68 

92 
68 

95 
68 

96 
72 

96 
69 

94 
68 

94 

67 

88 
68 

86 
65 

84 

68 

89.7 
69.6 

COROELE 

MAX 
MIN 

OOUOLBS  2  ESE 

MAX 
MIN 

88 
68 

91 
68 

93 
68 

92 
68 

90 
68 

91 
68 

91- 
68 

89 
66 

90 
66 

90 
67 

92 
69 

90 
69 

91 
69 

94 
68 

94 
68 

98 
68 

93 
70 

95 
72 

96 
72 

94 

70 

91 
66 

92 
67 

93 
67 

96 
70 

98 
70 

96 
68 

94 

68 

94 

67 

91 
67 

88 

67 

91 

67 

92. 5 
68.3 

FLIZGERBLG 

MAX 
MIN 

88 
70 

91 
7  1 

90 
72 

90 
72 

88 
71 

88 

70 

88 

70 

87 
72 

89 
68 

89 
70 

85 
7  1 

89 
71 

92 

72 

92 
73 

93 
73 

93 
74 

92 
71 

93 

72 

94 

75 

91 
72 

89 
71 

93 
70 

95 
74 

97 
75 

96 
74 

94 

73 

94 

70 

93 
69 

87 
70 

86 
69 

90 
70 

90.8 
71  .5 

HOMERVILLE  3  WSW 

MAX 
M  1  N 

90 
70 

91 
72 

90 
70 

90 
70 

68 
7  1 

91 

70 

90 
70 

91 
66 

91 
69 

89 
70 

89 
69 

90 
71 

92 
70 

93 
69 

94 

70 

93 
71 

94 

71 

94 
74 

94 

71 

91 
69 

91 
69 

95 

70 

96 
70 

95 
70 

93 
69 

93 

71 

91 
71 

89 

71 

90 
70 

90 
68 

91  .6 
70  .  1 

LUMBER  CUT 

MAX 
MIN 

MOULIRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

91 
68 

89 
68 

89 
70 

89 
69 

87 
88 

88 
68 

88 
69 

90 
68 

89 
67 

89 
69 

91 
70 

91 

70 

92 
69 

93 
69 

95 
68 

94 

7  1 

95 
73 

96 
74 

94 

73 

94 

7  1 

90 
68 

91 

67 

93 

67 

95 
67 

95 
72 

96 
69 

94 

70 

91 
68 

87 
69 

69 
69 

93 
68 

91.5 
69.2 

NBSHV[LLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

91 
68 

92 
65 

92 
66 

89 
65 

88 
65 

90 
65 

68 
66 

91 

62 

90 
63 

88 
65 

66 

67 

56 

65 

66 

66 

69 

69 

72 

71 

67 

67 

69 

69 

81 

70 

59 

58 

69 

70 

68 

67.5 

OUITMBN   2  NH 

MAX 
M  1  N 

90 

89 

89 

91 

90 

87 

90 

93 

94 

95 

94 

89 

91 

92 

94 

91 

92 

91 

IIFION  EXP  SIBTION 

MAX 
MIN 

84 

70 

89 
70 

90 
71 

88 

72 

89 
72 

87 
69 

67 
70 

88 
69 

89 
69 

39 
70 

90 
71 

67 
71 

90 
70 

92 
71 

92 
71 

95 
73 

94 
74 

94 

74 

94 
74 

93 
71 

93 
70 

92 
69 

92 
70 

94 
72 

96 
70 

97 
69 

96 
71 

95 
59 

90 
70 

88 
69 

88 
69 

91  .0 
70.6 

VBLDOSIB  3  E 
. 

MAX 
MIN 

91 
74 

91 
7  1 

91 
70 

92 
7  1 

86 
69 

89 
70 

87 
69 

89 
66 

89 
67 

92 
68 

87 
58 

89 
69 

91 
68 

93 
6B 

94 

70 

93 
70 

95 
70 

95 
72 

94 

58 

91 
66 

91 
68 

92 
70 

96 
71 

96 
72 

95 
73 

95 
68 

95 
69 

95 
71 

95 
71 

95 
70 

69.6 

SOUIHEOST  09 

BLMB  FSB  BP 

MBX 
MIN 

92 
72 

93 
71 

90 
69 

91 
69 

86 
7  1 

92 
70 

88 
69 

88 
67 

88 
68 

88 

70 

86 
7  1 

90 
72 

92 

70 

93 
72 

93 
71 

94 

71 

95 
74 

94 

75 

93 
74 

90 
73 

90 
72 

92 

70 

96 
72 

97 
72 

94 

73 

93 
69 

93 

70 

87 
70 

85 
72 

87 
70 

91 

70 

91  .0 

70.9 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

90 
75 

93 
74 

94 
71 

94 

73 

92 
72 

95 
72 

92 
70 

91 
71 

90 
72 

93 
72 

90 
70 

92 
73 

92 
72 

95 
74 

96 
76 

97 
74 

97 
76 

97 
76 

96 
75 

90 
74 

93 
75 

9S 
76 

76 

97 
77 

95 
75 

98 
74 

92 
75 

90 
71 

89 

71 

93 

72 

93.5 
73.5 

BRUNSWICK  Fflfl  HP 

MAX 
MIN 

88 
80 

83 
77 

88 
74 

89 
75 

89 
74 

92 
74 

90 
75 

86 
72 

85 
74 

38 

75 

91 

70 

66 
74 

66 
73 

88 
74 

91 
76 

91 
77 

94 

76 

94 

78 

95 
78 

86 
74 

86 
75 

91 
75 

92 
76 

91 
77 

91 
77 

89 
74 

90 
75 

87 
74 

85 
75 

88 

73 

87 
72 

89.2 
74  .9 

FLEMING 

MBX 
MIN 

88 

71 

91 

70 

92 

70 

92 
71 

91 
71 

91 

70 

90 
69 

88 

69 

69 
67 

90 
70 

86 

70 

88 

71 

90 
70 

92 
68 

94 

58 

94 
69 

93 
72 

93 
71 

94 

73 

94 

71 

88 

72 

92 
69 

95 
71 

96 
70 

93 

71 

92 
68 

92 
69 

88 
70 

86 
70 

85 
59 

90 
67 

90.9 
69.9 

FOLKSTON  9  SH 

MAX 
MIN 

91 
71 

93 
68 

94 
64 

94 
65 

94 

67 

93 
67 

94 

57 

90 
64 

86 
65 

89 
66 

91 
66 

92 
67 

93 
66 

93 
66 

95 
66 

95 
68 

96 
69 

97 
70 

97 
72 

92 
67 

90 
66 

93 
65 

95 
65 

97 
67 

96 
68 

96 
63 

95 
65 

90 
67 

84 

67 

93 
67 

91 

56 

92  .9 
66.7 

FORI  SIEWBRI 

MAX 
MIN 

88 
72 

91 
71 

94 

70 

92 
72 

91 
71 

94 

70 

92 
69 

90 

69 

88 
70 

91 
70 

90 
7  1 

91 
72 

90 
71 

93 
70 

93 
70 

96 
70 

96 
73 

98 
73 

96 
74 

92 
72 

89 

72 

95 
68 

95 
73 

97 
7  1 

94 

72 

92 
71 

93 
71 

89 
71 

89 
7  1 

38 
69 

92 
69 

92  .2 
70.9 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

89 
71 

93 

70 

93 
70 

92 

71 

89 
71 

90 

70 

89 
70 

89 

70 

88 

70 

91 
71 

89 

70 

91 
70 

92 
71 

94 

71 

95 
73 

96 
72 

97 
74 

96 
74 

96 
75 

92 
72 

92 
72 

94 

7  1 

96 
74 

97 
73 

96 

73 

94 

70 

95 
72 

95 
70 

88 

71 

88 
69 

91 

70 

92.5 
71  .3 

JESUP  8  S 

MAX 
MIN 

89 

70 

92 
71 

94 

69 

94 

70 

93 
70 

94 

69 

93 
69 

90 
67 

90 
66 

93 
69 

91 
68 

88 
70 

93 
68 

94 

68 

95 
67 

94 

70 

94 

70 

96 
73 

97 
74 

97 
72 

91 
70 

95 
68 

97 
69 

98 
69 

94 

71 

93 
68 

94 
68 

92 
70 

86 
7  1 

88 
68 

91 
68 

92.9 
69.4 

NHHUNTH 

MAX 

niN 

89 
70 

91 
71 

90 
70 

91 
69 

91 
71 

92 
70 

91 
69 

87 
67 

87 
58 

89 
70 

88 
69 

88 
71 

90 
59 

92 
69 

93 
69 

92 
71 

93 
72 

93 

72 

94 

75 

93 
72 

83 
72 

92 
70 

94 

70 

95 
70 

93 
71 

92 
68 

91 
70 

90 
71 

82 
71 

97 
70 

88 
67 

90.4 

70.1 

SBPELO  ISLBNO 

MBX 
MIN 

88 
75 

87 
74 

88 
70 

89 
73 

88 
72 

91 
70 

89 
71 

87 
69 

86 
69 

39 

70 

83 

70 

88 

70 

87 
70 

68 
71 

90 
72 

90 
74 

94 

73 

95 
74 

95 
75 

90 
71 

91 
69 

90 
71 

92 
73 

91 

73 

90 
73 

89 
70 

90 

70 

87 
72 

86 
75 

87 
71 

88 
68 

89.3 
71  .5 

SflVflNNBH  USDB  PL  GRON 

MAX 

niN 

89 
68 

93 
70 

94 

73 

94 

76 

90 
71 

93 
70 

91 
69 

91 
58 

88 
68 

90 
71 

87 
75 

89 
74 

91 
71 

93 
68 

93 
66 

96 
68 

95 
72 

95 
73 

95 
74 

93 
71 

90 
71 

94 

68 

96 

73 

98 
7  1 

97 
72 

94 

68 

94 

69 

94 

70 

89 
69 

89 
69 

92.5 
70.5 

SBVBNNHH  WSO  BP 

MAX 
MIN 

88 

89 
72 

90 
7  3 

90 
73 

89 
72 

91 
72 

89 
7 1 

SB 

72 

89 
7  j 

69 
73 

84 

73 

89 
72 

90 
73 

92 
73 

93 

7  5 

94 

73 

93 
74 

94 

75 

94 

75 

90 
74 

89 
74 

92 
73 

95 
74 

95 
74 

94 

75 

93 
73 

93 
73 

89 
73 

88 
73 

84 

7  1 

89 

7  I 

90.5 
••2.9 

SBVBNNBH  BEfiCH 

MBX 
MIN 

87 
77 

89 
72 

90 
73 

90 
73 

89 
73 

90 
73 

90 
71 

68 
74 

89 
71 

88 
72 

88 
70 

86 
71 

88 

70 

89 
71 

90 

70 

93 

72 

94 

74 

95 
74 

95 
71 

95 
75 

86 
73 

B8 
74 

88 
74 

89 
75 

91 
74 

90 
74 

89 
73 

88 

75 

89.7 
72  .8 

SURRENCr  2  HNW 

MAX 
MIN 

89 
68 

92 
68 

92 
67 

93 
67 

91 

66 

9! 
67 

91 
67 

88 

67 

89 
65 

91 
65 

86 
65 

90 
69 

93 
58 

94 

70 

95 
68 

94 

68 

9S 
71 

95 
70 

95 
70 

94 

70 

91 
68 

94 

66 

96 
69 

97 
69 

95 
70 

93 
66 

94 

68 

92 
68 

86 
68 

87 
66 

90 
67 

92.0 
67.8 

WBYCROSS  4  NE 

MAX 
HIN 

91 
69 

92 
70 

97 
68 

94 

68 

95 
70 

91 
70 

93 
70 

88 
68 

94 

57 

90 
67 

93 
69 

89 
67 

92 
69 

95 
69 

98 
68 

98 
69 

95 
70 

95 
73 

93 
73 

95 
70 

93 
70 

94 

69 

96 
69 

98 
70 

100 
70 

98 
68 

97 
68 

96 
69 

90 
70 

88 
68 

90 
67 

93.8 
69.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIATION  INDEX 


DRILY   SOIL  TEMPERATURES 

0£ORG!« 

OUCUSt  1915 


r 

ORlf    OF  MONTH 

STRT ION 

a. 
a 
1  IN  1 

z 

1 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

1  7 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2S 

27 

29 

29 

JO 

31 

a 

a; 

CflLHOUN  Exp  station 

4 

Max 

MIN 

80 
74 

82 

75 

89 
74 

89 

76 

85 
76 

87 
75 

82 
74 

86 
74 

83 
74 

80 
74 

75 
74 

85 
73 

84 

76 

88 

76 

89 
78 

89 

79 

88 
79 

67 
76 

89 
78 

84 

77 

87 
77 

86 

77 

86 

77 

89 
78 

90 
77 

90 
78 

92 
60 

90 
79 

84 

78 

84 

78 

84 

76 

65 
76 

9 

5 

EXPERIMENT 

2 

nBx 

MIN 

81 
75 

91 
81 

SI 
89 

102 
79 

96 
79 

100 
77 

84 

75 

90 
76 

90 
80 

93 
88 

90 
76 

92 
75 

95 
76 

100 
78 

104 
80 

98 
84 

94 

69 

94 

81 

95 
60 

9S 
79 

96 
80 

97 
80 

95 
84 

96 
80 

100 
83 

103 
63 

105 
79 

109 
78 

90 
76 

90 
81 

1  00 
86 

95 
80 

4 

2 

4 

MBX 
MIN 

79 
74 

85 
79 

101 
85 

97 
78 

91 
78 

96 
78 

80 
74 

85 
74 

88 

77 

88 
84 

87 
75 

86 
76 

90 
77 

93 
76 

100 
80 

93 
86 

92 
85 

90 
76 

91 
79 

91 
80 

94 

80 

94 

80 

93 
86 

94 

79 

96 
81 

100 
81 

100 
80 

100 
78 

90 
78 

8S 
78 

94 

62 

91 
79 

7 
2 

8 

MBX 
tllN 

77 
73 

80 

77 

104 

80 

88 
61 

86 
80 

92 
80 

80 
77 

82 

77 

83 
76 

82 
76 

83 
77 

82 
78 

88 
79 

88 
80 

91 
82 

90 
87 

90 
81 

88 
81 

89 
81 

88 
82 

90 
82 

89 
82 

89 
83 

86 
83 

92 
84 

95 
85 

94 

83 

94 

82 

84 

79 

8 1 
77 

88 
80 

87 
80 

6 
2 

HBHKINSVILLE 

4 

MAX 
MIN 

83 

77 

84 
72 

83 
72 

84 
73 

62 
81 

61 
78 

61 
76 

83 
76 

87 
78 

66 
80 

86 
78 

66 
61 

85 
81 

85 
80 

87 
83 

87 
83 

66 
81 

85 
80 

86 
81 

83 
80 

82 
79 

82 
80 

84 

78 

2 
8 

HOMERVILLE  3  HSH 

4 

MAX 
MIN 

86 
78 

90 
78 

92 
80 

92 
80 

91 
80 

87 
79 

91 
80 

87 
78 

92 
76 

89 
80 

89 

79 

68 

79 

91 

79 

93 
80 

93 
80 

92 
81 

94 

82 

92 
88 

92 
81 

90 
79 

92 
80 

9  1 
80 

96 
82 

95 
81 

95 
81 

95 
81 

94 

82 

92 
82 

86 
80 

92 
79 

91 
80 

3 
2 

niOVlLLE  EXP.  STBTION 

4 

MRX 
MIN 

90 
78 

95 
80 

9 1 
82 

9 1 
61 

9 1 
80 

91 
79 

92 
60 

94 

79 

9S 
82 

95 
83 

96 
64 

90 
82 

91 
80 

95 
81 

99 
81 

100 
85 

100 
85 

91 
82 

92 
83 

PLBtNS  SW  Gfl  EXP  STR 

4 

MBX 
MIN 

80 
69 

86 
69 

88 
69 

89 
71 

87 
70 

87 

70 

83 
71 

64 

71 

87 
68 

88 
70 

88 
69 

67 
70 

90 
69 

92 
69 

93 
70 

93 

72 

94 

72 

90 
72 

91 
72 

92 
70 

91 
68 

90 
68 

91 
68 

94 

69 

95 
71 

95 
69 

93 
68 

93 
69 

83 
68 

67 
68 

87 
69 

89 
69 

3 
6 

TIFION  EXP  STBTION 

? 

MBX 
MIN 

84 

77 

89 
76 

39 
76 

96 
78 

90 
77 

90 
75 

88 

77 

89 
78 

90 
77 

92 
77 

91 
78 

90 

79 

94 

79 

95 
79 

97 
80 

95 
80 

104 
79 

100 
83 

102 
63 

100 
82 

101 
80 

102 

79 

105 
79 

102 
82 

103 
83 

106 
84 

108 
84 

109 
85 

104 

85 

99 
78 

100 
76 

97 
79 

.0 
.5 

4 

MBX 
MIN 

84 

80 

86 
80 

88 
80 

89 
82 

87 
81 

87 
80 

87 
81 

87 
81 

89 
81 

90 
82 

89 
82 

88 
82 

91 
82 

92 
83 

94 

65 

92 
83 

99 
83 

97 
86 

99 
86 

97 
66 

98 
85 

98 
85 

99 
83 

98 
86 

99 
87 

102 
88 

102 
88 

103 
89 

99 
88 

95 
82 

95 
79 

93 
83 

.5 
.4 

8 

MAX 
MIN 

83 

79 

85 
79 

85 
78 

ee 

81 

84 

80 

84 

79 

84 

80 

85 
80 

67 
80 

89 
80 

87 
81 

87 
81 

88 
81 

90 
82 

92 
83 

90 
63 

93 
83 

93 
85 

94 

65 

93 
85 

93 
84 

92 
83 

93 
88 

93 
85 

95 
86 

97 
87 

97 
87 

97 
86 

95 
87 

91 
8? 

90 
78 

90 
82 

.2 
•  6 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


DRY  OF  MONTH 

STRT ION 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1 2 

1  3 

1  4 

15 

16 

1  7 

1 6 

1 9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

3 1 

m        m  » 

NORTHHESr  01 

RLLflTOONR  DRfl  2 

E  VRP 

-06 

.  1 1 

.22 

.21 

.  1 1 

•  IC 

•  1  2 

•  1  c 

.2  1 

.07 

,02 

.  1  s 

.24 

.16 

■  18 

.21 

.18 

.17 

.  1  7 

.  1 5 

.  1  2 

.2; 

-  OC 

.  34 

.2C 

.  1  \ 

.  1  5 

.0: 

.25 

S  .06 

HIND 

21 

17 

10 

7 

5 

3 

4 

21 

33 

10 

8 

2 

7 

6 

2 

5 

7 

9 

5 

6 

12 

IE 

E 

5 

E 

1: 

2C 

25 

14 

12 

326 

CRLHOUN  EXP  STRT ION 

EVflP 

•  12 

.IS 

.32 

.16 

.12 

-09 

■  16 

.22 

.11 

.06 

.06 

.26 

.23 

■  IS 

.22 

.26 

.19 

.21 

.43 

.23 

.29 

.28 

.22 

.04 

.17 

.28 

6.18 

HIND 

42 

35 

1  8 

24 

20 

23 

24 

42 

3( 

1 5 

1  [ 

I  7 

1  2 

If 

2' 

■  1^ 

3' 

IE 

2C 

22 

2E 

16 

I  E 

34 

21 

2; 

34 

46 

3C 

26 

25 

767 

MRX 

9C 

IOC 

95 

9; 

9' 

g- 

9E 

ge 

9E 

1  OC 

102 

lo: 

9  = 

98 

gj 

9" 

96 

gc 

gc 

gc 

1  OC 

1  OC 

1 0 1 

9C 

8" 

g- 

gc 

95  •  3 

H  IN 

71 

7E 

7= 

It 

7^ 

7E 

7( 

7C 

7( 

12 

7C 

7e 

75 

7; 

75 

72 

72 

7E 

It 

75 

7i 

7; 

7« 

7; 

7E 

72 

H 

7; 

73-2 

NORTH  CENTRRL  02 

U  OF  GR  PLT  SC lENCE  FH 

EVRP 

.04 

.21 

.31 

.09 

.20 

.09 

.14 

.  I  3 

.19 

■  17 

.IS 

.26 

.29 

-  10 

.22 

-28 

.23 

.29 

.28 

.28 

.30 

.49 

.32 

22 

.22 

6.69 

H  [NC 

1  02 

30 

32 

34 

36 

SC 

36 

66 

4{ 

2: 

2  1 

21 

22 

'2c 

2^ 

2^ 

'4c 

36 

36 

3C 

6C 

[  7 

3  1 

35 

3( 

4 ; 

64 

7[ 

5( 

2E 

1  6 

1181 

MRX 

8C 

96 

9E 

9C 

9C 

9C 

8E 

85 

g; 

92 

gc 

1  OC 

95 

9E 

9E 

9J 

98 

94 

9E 

95 

IOC 

9E 

9" 

gc 

9E 

96 

6' 

9  1 

9E 

9! 

94  .2 

n  IN 

72 

7C 

75 

li 

7: 

7; 

72 

7C 

6? 

It 

7C 

72 

7; 

75 

75 

7  1 

7  I 

7( 

7C 

7  1 

It 

74 

75 

It 

7  1 

5* 

6E 

gc 

6< 

71-9 

WEST  CENTRRL  04 

EXPERIMENT 

EVRP 

•  18 

.31 

.28 

.19 

.09 

.22 

.15 

.17 

.18 

.08 

.34 

.12 

.20 

.28 

.33 

.18 

.40 

.20 

.20 

.22 

.21 

.34 

.16 

.25 

.23 

.20 

.22 

.15 

.  16 

.  1  1 

.18 

6.55 

H  INO 

50 

40 

70 

1  20 

60 

4C 

5C 

3C 

3C 

30 

20 

1 C 

2C 

6C 

2C 

4C 

4C 

1  0 

3C 

3C 

2C 

20 

SC 

4( 

3C 

2C 

1  0 

3( 

1  1  336 

nflx 

too 

97 

97 

100 

99 

98 

98 

98 

98 

100 

100 

9" 

101 

102 

102 

103 

102 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

10; 

101 

10' 

103 

IOC 

97 

9E 

9J 

99.9 

M  IN 

63 

6  I 

6  1 

6  I 

62 

6  I 

62 

6; 

6 : 

64 

6; 

64 

64 

64 

62 

61 

63 

6; 

7[ 

7j 

>       •  • 

CENTRRL  05 

RILEY 

EVRP 

■  I  7 

.20 

•  22 

■  25 

.  1  7 

.  34 

.  1  4 

.  I  ? 

.4C 

.25 

- 

.27 

.27 

-06 

-6C 

-  1  1 

-  46 

-  1  7 

.  12 

.Of 

•  1 1 

S  .6BB 

HIND 

6 

• 

■ 

1  I 

1  1 

2; 

I 

] 

1  2 

E 

7 

2 

2 

1 

^ 

c 

2 

: 

5 

; 

; 

; 

1  40 

SOUTH  CENTRAL  08 

TIFTON  EXP  STRTION 

EVflP 

.10 

.20 

.19 

.24 

.16 

.23 

.21 

.16 

.22 

.  1  3 

-  17 

.15 

.17 

-25 

.21 

.21 

.22 

.30 

.22 

■  22 

.29 

.27 

.28 

■  24 

-09 

.21 

6-46 

H  I  NO 

43 

38 

22 

44 

34 

74 

75 

30 

28 

37 

33 

29 

22 

"  l£ 

2! 

2 

3' 

3^ 

34 

3  1 

4E 

4  4 

34 

2  1 

26 

35 

2E 

44 

55 

3; 

26 

1  099 

MRX 

84 

9^ 

97 

95 

95 

94 

9C 

92 

9^ 

96 

95 

94 

IOC 

102 

101 

97 

100 

94 

SE 

95 

St 

95 

97 

37 

9" 

1  OC 

9? 

1  OC 

9' 

65 

92 

95  .6 

n  I  N 

69 

6? 

70 

70 

70 

68 

6E 

gc 

6E 

6E 

7C 

7  1 

7  1 

71 

71 

72 

72 

72 

7; 

7( 

6E 

6E 

7C 

72 

72 

7( 

-}{ 

6E 

6E 

6E 

6f 

69  .8 

SOUTHERST  09 

SRVRNNRH  WSO  RP 

EVflP 

■  23 

.28 

.26 

.37 

.30 

.24 

.18 

.15 

.23 

.36 

.12 

■  13 

.29 

.26 

.33 

.28 

.27 

■  27 

.35 

■  23 

.18 

-25 

-28 

-26 

-  1  1 

-29 

.73 

-33 

■  26 

.07 

.21 

7-60 

HIND 

35 

33 

46 

77 

63 

97 

65 

4  1 

45 

48 

23 

45 

43 

34 

43 

56 

52 

45 

56 

67 

66 

38 

48 

53 

62 

47 

41 

99 

1  IQ 

46 

35 

1679 

MRX 

92 

95 

96 

95 

92 

90 

90 

85 

92 

91 

82 

91 

94 

97 

96 

97 

94 

96 

95 

92 

91 

95 

97 

94 

92 

93 

92 

87 

66 

82 

92 

92.0 

M  IN 

70 

71 

70 

71 

69 

67 

67 

69 

67 

70 

68 

69 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

70 

70 

70 

68 

67 

67 

68 

69.7 
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INDEX 


STATION  INDEX 


CEORGin 
OUGUST 


1975 


STnTION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RND 
TOBLES 


OBSERVER 


ABBEVILLE 

HOfllRSVILLE 

RILEY 

RLBflNY  3  SE 
RLLRTOONfl  CRM  2 
RLMR  FAR  RP 
RLPHRRETTR  5  SSW 
RLPHRRETTR  2  NNW 
RMERICUS  4  ENE 
RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

RPPLING   1  NW 

flSHBURN  3  ENE 

RTHENS  WSO  RP 

RTK [NSON 

RTLRNTR  BOLTON 

RTLRNTR  WSO  RP  R 

RUGUSTfl  WSO  RP  R 

BRINBRIDGE 

BRLL  GROUND 

BERVERDRLE   1  E 

BELLVILLE 

BLfltRSVILLE  EXP  STR 

BLRKELY 

BLUE  RIDGE 

BOWMRN 

BROOKLET    1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FRR  RP 
BURTON  DRM 
BUTLER 

CRLHOUN  EXP  STRTION 

CRMILLR 

CANTON 

CRRNESVILLE  3  N 

CRRROLLTON 

CRRTERS 

CRRTERSVILLE 

CRRTERSVILLE  3  SW 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

CEDRRTOWN 

CHATSWORTH 

CHICKRMflUGR  PRRK 

CISCO  7  ENE 

CLRYTON   1  SSW 

CLERMONT  3  WSW 

CLEVELAND 

COLQUITT  2  E 

COLUMBUS  WSO  RP  R 

COMMERCE  4  NNW 

COOL IDGE 

CORDELE 
CORNEL Ifl 
COV  INGTON 
GUMMING  2  NNE 
CURRYVILLE  2  W 
CUTHBERT 
DRHLONEGA 
DRHLONEGR  3  NNW 
DRLLAS  7  NE 
ORLTON 

DflNV ILLE 
DflWSON 
DAWSONVILLE 
DOCTORTOWN   1  WSW 
DOLES 

DONRLSONVILLE   1  S 
DOUGLAS  2  ESE 
OOUGLASVILLE 
DOVER 


0010 
004  1 
0090 
0140 
0181 
021  1 
0219 
0221 
0253 
0258 

031  1 
0406 
0435 
044  1 
0444 
0451 
0495 
0581 
0603 
0746 

0787 
0969 
0979 
1024 
1  132 
1266 
1340 
1345 
1413 
1425 

1  474 

1500 
1585 
1619 
1640 
1657 
1668 
1670 
1715 
1732 

1856 
1906 
1944 
1982 
1998 
2006 
2153 
2156 
2180 
2238 

2266 
2283 
2318 
2408 
2429 
2450 
2475 
2479 
2485 
2493 

2532 
2570 
2578 
2716 
2728 
2736 
2783 
2791 
2799 


WILCOX 

BARTOW 

MONTGOMERY 

DOUGHERTY 

BARTOW 

BACON 

FULTON 

FULTON 

SUMTER 

SUMTER 

COLUMBIA 

TURNER 

CLARKE 

BRANTLEY 

FULTON 

FULTON 

RICHMOND 

DECATUR 

CHEROKEE 

MURRAY 

EVANS 

UNION 

EARLY 

FANNIN 

ELBERT 

BULLOCH 

GLYNN 

GLYNN 

RABUN 

TAYLOR 

GORDON 

MI TCHELL 

CHEROKEE 

FRRNKL  IN 

CARROLL 

MURRAY 

BARTOW 

BRRTOW 

POLK 

POLK 

MURRAY 

WALKER 

MURRAY 

RRBUN 

HRLL 

WHI  TE 

MILLER 

MUSCOGEE 

JACKSON 

THOMAS 

CRISP 

HABERSHAM 

NEWTON 

FORSYTH 

FLOYD 

RANDOLPH 

LUMPKIN 

LUMPKIN 

PAULDING 

WHI  TEF lELD 

TWIGGS 

TERRELL 

DAWSON 

WAYNE 

WORTH 

SEMINOLE 

COFFEE 

DOUGLAS 

SCREVEN 


1  3 


32  00 
34  22 
32  1  1 
31  32 
34  10 

31  32 
34  00 
34  07 

32  06 

32  06 

33  33 
31  43 
33  57 

31  14 
33  49 
33  39 

33  22 

30  55 

34  20 
34  56 

32  09 
34  51 

31  23 
34  52 
34  12 

32  23 
31  10 

31  09 
34  47 

32  33 

34  29 
31  14 
34  14 
34  26 

33  36 

34  36 
34  10 
34  09 
34  03 
34  01 

34  46 

34  55 

34  58 

34  52 

34  27 

34  36 

31  10 

32  31 
34  15 

31  01 

32  00 
34  3  1 

33  36 

34  1  3 
34  27 

31  46 
34  32 
34  35 

33  59 

34  46 

32  36 
31  46 
34  25 
31  39 
31  42 
31  01 

31  3D 

33  45 

32  35 


83  18 

84  56 
82  34 
84  08 
84  44 
82  31 
84  18 
84  18 
84  10 
84  16 

82  20 

83  37 

83  19 
81  49 

84  29 
84  26 
81  58 
84  34 
84  23 
84  50 

81  58 

83  56 

84  57 
84  19 
83  02 
81  41 
81  30 
81  23 

83  33 

84  14 

84  58 
84   1  3 

84  30 

83  14 

85  05 

84  42 
84  48 

84  51 

85  21 
85  15 

84  47 

85  17 
84  39 
83  24 
83  49 

83  46 

84  46 
84  56 
83  29 
83  52 

83  47 

83  32 

83  52 

84  08 

85  07 
84  47 

83  59 

84  00 
84  45 
84  57 

83  15 

84  26 
84  07 

81  51 

83  53 

84  53 

82  49 
84  45 
81  43 


240 
710 
233 
180 
975 
198 
1040 
1  10 
476 
450 

360 
435 
802 
70 
880 

1010 
148 
120 

1  100 
740 

185 
1917 

300 
1760 

785 

190 
13 
20 
1770 

625 

655 
175 
870 
910 
985 
695 
752 
700 
800 
785 

765 
760 
980 
1880 
1346 
1570 
153 
385 
750 
250 

308 
1470 

770 
1  300 

650 

461 
1430 
1390 
1  100 

720 

450 
355 

1370 
80 
256 
135 
212 

1219 
103 


8R 
8R 
MID 


MID 
MID 
7P 


8R 
7A 
7P 

6P 
5P 
MID 


8A 
MID 
7A 


7R 


8A 
8A 
MID 
7R 
7R 
MID 
MID 
7A 
7A 
8A 


8fl 
7A 
7P 
7A 
6P 
5P 
MID 

7A 

6P 
7R 
8fl 
7R 
6P 
8R 
5P 
7R 

8R 

7R 
7A 

5P 

8A 
8A 
MID 
7fl 


5P|  H 
H 

8RC  H 
H 
H 


H 
H 

HJ 


5P 


HJ 
HJ 
H 


H 


C 

c 

C  H 
H 

C 

H 

C 
C 


H 

C  HJ 
H 

t 

H 
H 
H 


MRS .  MRRY  E .  CAMPBELL 
JACK  W  BIRO 
HAYWOOD  E.  BOYD 
TOMMIE  BRANTLEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED  .  AV I  AT  ION  AGENCY 
SCOTT  C.  CHAMBLEE 
TEDDY  R.   WALKER.  SR. 
BLANCHE  S.  RHYNE 
U.OF  Gfl.EXP.STR.  NRSY. 

ROY  D.  TANKERSLEY 
BILLY  J.  WILLIAMS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
RRVIN  TANNER 
CHARLIE  H  KEELING 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
MRS  .   MRRY   E  .   H  .  MULLEN 
MRS.   E5TELLE  CROGAN 
J  MILBURN  WHEAT 

MRS  GRRCE  F  HERRN 
GEORGIR  MTN.   EXP.  STA. 
LOWREY  S.  STONE 
P.   B.  CRRRUTH 
GARNETT  H.  BARTON 
W.   C   CROMLEY  JR. 
CITY  OF  BRUNSWICK 
FED.   AVIATION  AGENCY 
GEORGIA  POWER  CO. 
THOMAS  F .  MATHEWS 

NW  GA.   EXP.  STATION 
CHARLES  L  KELLEY 
JOHN  T.  HOLBROOK 
MRS  JANICE  E.  VOYLES 
CITY  OF  CRRROLLTON 
RUFUS  P.  DONRLDSON 
RRDIO  STRT ION  WKRW 
GRRNVEL  P.  TRTUM 
MRS.  GRRDY  DEMPSEY 
RALPH  H.  AYERS 

MRS.   LOIS  J.  COLE 
TVA-566 

CHARL IE  L  .  SILVER 
CARROLL  LEE 

MRS.   FRNNIE  M.  0  KELLEY 
MISS  MRRY  LOU  SUTTON 
GEORGIR  FORESTRY  COMM 
NATL  WEATHER  SERVICE 
JOE  NEISLER 
C.  W.   ELLINGTON.  JR. 

CRISP  CO.  POWER  COMM. 
MRS.   BOBBIE  C  FOSTER 
JACK   L.  CHAPMAN 
MILES  M.  WOLFE 
MRS.   RZLEE  B.  DRVIS 
CITY  OF  CUTHBERT 
MRS.   JOE  W.  WOOOWRRD 
JRME5  E  .  FORTNER 
L  OOUGLRS  GRIFFITH 
MRS  ANNA  C  ANDREWS 

EARL   T.  SMITH 
GEORGE  H.   CHART lER 
MRS  .    THELMO  F .  COX 
R.    C.  THOMPSON 
MRS-   SARA  L .  HILL 
ROBERT  P.  ARMSTRONG 
JOHNNY   S  PHILLIPS 
LEONA  B.  THOMPSON 
WARREN  W.  WYANT 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOHINC  STBTION  INDEX 
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till       i.     \J  1  ^ 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

\^  \^  \^  INI  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  ^ 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

PRECIP. 

cr 

UJ 

SPECIRL 

ISEE  NOTES  1 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8A 

8A 

H 

WILIFORD  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

33 

82 

54 

204 

C 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTMAN   1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

8A 

8P 

H 

GA.   FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

5 

31 

34 

84 

44 

305 

C 

JESSE  L.  NEWTON 

FIRFRTHM    "?  M 
CLDCIaIUIN    t  IN 

3060 

03 

Pi  RF  P  T 

1  A 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7A 

n       n       Mr    r 1  D  I  M 
H«     U»     I'L  LLMilN 

ELL IJflY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

4  1 

84 

29 

1  300 

7  A 

ALFORD  G.  DOVER 

EMBRY 

3147 

01 

PAULDING 

17 

33 

52 

84 

59 

1200 

8A 

MISS  JANET  ALLGOQD 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

IDA 

lOA 

lOA 

GH 

U.   OF  GA.   EXP.  STATION 

FfllRMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS  ONEDA  F.  VINCENT 

FflRGO 

3312 

08 

CL  INCH 

16 

30 

41 

82 

34 

1  15 

C 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FITZGERALD 

3386 

08 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

83 

1  5 

371 

5P 

5P 

H 

CITY  F IRE  DEPT . 

FLEMING 

3409 

09 

L  IBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

C 

H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON  3  SW 

3450 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

c 

LOTT   W.  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

r  u  r\  0  I  1  n    i  o 

3506 

05 

M  n  M  p  n  F 

1  1  U  IN  r\  U  L 

Q 

33 

01 

83 

57 

550 

6P 

6P 

H 

riTY  np  pnpcLYTH 

FORT  GAINES 

3516 

07 

CLAY 

3 

3  1 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS.   MAYME   R.  HAYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

LIBERTY 

I  1 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT   VALLEY  2  E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

83 

52 

490 

5P 

H 

CLOSED  7/30/75 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1  170 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1  1 

33 

1  4 

82 

36 

540 

7A 

MRS.   SUSAN  G.  BRAODY 

GLENNV  ILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

81 

55 

170 

5P 

6P 

H 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT   H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

4033 

04 

l-l  □  P  P  T  Q 

n  n  r\  n  1  o 

-3 
0 

32 

45 

84 

56 

650 

7A 

c 

Rl  iiiT     QPRIMP'^  PQRM 
OLUl     Orr\ii>JL'0  rnr\|i 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

1  4 

84 

34 

840 

c 

MRS.    RUTH   T.  GABLE 

HARTWELL 

4133 

03 

HART 

1  4 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  0.  SCOTT 

HAWK INSV ILLE 

4170 

05 

PULASK  I 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

8A 

8A 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENDON 

HAZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

C 

K.   BYRON  SANDERS 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHI  TE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

5P 

5P 

H 

COMER  L.  VANOIVER 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

08 

CL INCH 

16 

31 

02 

82 

48 

187 

5P 

6P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

IRWINTON  4  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

14 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

C 

GA  .   POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1  455 

5P 

8A 

H 

HOWARD  L.  DILBECK 

1  Q  C  p  p  p 

J  n  o  r  L  rv 

4651 

02 

p  T  r  K  F  Nm 

r  1  L  r\  L  IN  o 

O 

34 

28 

84 

26 

1512 

C 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

1 

3  1 

37 

8  1 

53 

1  00 

c 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS.   PULP  4  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

c 

MRS.   LAVERN  C.  KINCAID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

8A 

CICERO  W.  SWINT 

JUL lETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

KENS INGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

85 

22 

850 

7A 

TVA-722 

K INGSTON 

4854 

0! 

BARTOW 

5 

34 

1  4 

84 

55 

730 

7A 

MRS.   ELIZABETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTE 

494  1 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8A 

8A 

c 

H 

CHARLES  M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

7  1  5 

5P 

7A 

c 

'i 

RAY   J.  RELIHAN 

1    CV  TMPTflM      1  Ml.l 

LLaIinLjIUN     1  NW 

5165 

03 

nn  PTwnpPF 
UuL  t 1 nUK  r  t 

1  A 

33 

53 

83 

08 

750 

8A 

c 

inc^FPH    Q  rQRPY 
JUOLrn    n.  LMncI 

L INCOLNTON 

5204 

03 

L  INCOLN 

14 

33 

4  7 

82 

28 

5  1  0 

8A 

JAMES  C  BLACKWELL 

LOUISVILLE   3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

55 

82 

24 

325 

4P 

4P 

c 

H 

GLASCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

82 

4  1 

1  20 

7A 

7A 

H 

MRS  JEAN  S  WEBB 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

5P 

6P 

c 

H 

PERRY  T.  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

MARSHALLV ILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

55 

186 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

1  5 

83 

34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE   Y  SAILERS 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY   OF  METTER 

M lOV  ILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

50 

82 

1  4 

180 

8A 

SPENCER  A.  JONES 

Min\/ri  1   C     CvD  CTH 

MlUVlLLt    tXr  bIH 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

<^  F    PD       RPQMrw    PyP       c:  T  D 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

350 

7A 

7A 

H 

MRS  WILLETTE  8  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

08 

JENK  INS 

1 1 

32 

52 

81 

56 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT  J.  CHANCE 

MILLHAVEN-WADE  2  SE 

5896 

05 

SCREVEN 

1  4 

32 

56 

81 

30 

100 

8A 

MILTON  R.  REODICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

CITY  F IRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8fl 

GEORGE  FOWLER 

MONT ICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

4  1 

555 

7n 

7A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7A 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQU ITT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GARLAND  L  .  GILLIS 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

1  3 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

1  3 

238 

5P 

5P 

H 

GA.   FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

37 

81 

28 

145 

5P 

6P 

H 

MRS  MARY   A.  POLK 

NEWNAN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

5P 

7A 

H 

JAMES  0.   HARDIN.  JR. 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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a. 
a 
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NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

7R 

MRS  MILDRED  H  OEMPSEY 

PATTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

1  3 

31 

23 

82 

08 

105 

8R 

GA .   FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

5879 

08 

ATK  INSON 

1  3 

31 

18 

82 

51 

205 

C 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GO  EXP  STFI 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8R 

8A 

GH 

SW  CR  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

5 

32 

04 

84 

32 

405 

7A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMAN  2  NW 

7275 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

35 

185 

8A 

8A 

H 

WILLIHM  0  LEY 

RESACR 

7430 

01 

GORDON 

1  2 

34 

34 

84 

57 

650 

8A 

JOSEPH  W.  HOLLfiND 

RINGGOLD 

7489 

01 

CATOOSA 

18 

34 

55 

85 

07 

820 

8R 

TVA-72 1 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

09 

620 

6P 

8A 

H 

JOHN  W  MRODOX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34 

10 

85 

16 

700 

C 

JRCK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  AP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34 

21 

85 

10 

637 

MID 

MID 

C 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

SANDERSV  ILLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

1  1 

32 

58 

82 

49 

435 

5P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

24 

81 

17 

1  0 

5P 

5P 

H 

U.  OR.   MARINE  BIO-  LAB. 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

81 

16 

22 

4P 

4P 

H 

USDA  PLANT    INTRODUCT  ST 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

2 

32 

08 

81 

12 

46 

MID 

MID 

5P 

c 

HJ 

NATL  WERTHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

80 

5  1 

10 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

SILOAM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83 

05 

690 

6P 

7A 

H 

MRS.   MABEL  C.  CRUMPTON 

SPARTA  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

1  1 

33 

19 

83 

01 

530 

8A 

c 

MR.   HOWARD  R.  GRRRETT 

ST ILLMORE 

8351 

06 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82 

13 

255 

7A 

JESSE  W.  RAUTON 

SUMMERVILLE    1  SSW 

8436 

01 

CHAT  TOOGR 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7R 

EVAN  D  .  BOWMAN 

SUNNYSIDE 

8450 

04 

SPALDING 

9 

33 

20 

84 

17 

930 

6P 

8R 

H 

HORACE  0-  WESTBROOKS 

SURRENCY  2  WNW 

8475 

09 

RPPL ING 

1 

31 

44 

82 

1  4 

200 

5P 

SP 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWA INSBORO 

8495 

05 

EMANUEL 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FANN  IN 

7 

34 

58 

84 

13 

1  800 

c 

TVA- 1 29 

SYL  VAN  I  A 

8517 

05 

SCREVEN 

1  4 

32 

45 

81 

39 

254 

c 

LLOYD  H.  BAZEMORE 

TALBOTTON   I  NE 

8535 

04 

TALBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

710 

5P 

8A 

H 

LAWRENCE  R  MINOR 

TAYLORSVILLE 

8600 

01 

BARTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

7  1  0 

7A 

THOMAS  F  .   COUS 1 NS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

14 

800 

C 

CECIL  HRRR I S 

THOMASTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

19 

655 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WSF T 

THOMRSVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

83 

54 

2  1  0 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

1  5 

31 

29 

83 

32 

37  1 

8R 

8A 

8A 

GH 

GA  .  CST L  .  PL A  I N  EXP.  STA. 

TOCCOfl 

8740 

03 

STEPHENS 

1  4 

34 

35 

83 

1  9 

1019 

6P 

7A 

H 

HENRY  0.  MCDONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

c 

TVA- 1 54 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GA  COL  OF  AGRI 

VALDOSTA  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

1  6 

30 

51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJEM 

VALDOSTR  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30 

52 

83 

20 

255 

c 

RADIO  STATION  WGRF 

HALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

19 

84 

33 

1  1  10 

7R 

DOYLE  B.  SMITH 

WARRENTON 

9141 

06 

WARREN 

1  1 

33 

25 

82 

40 

5  1  0 

7A 

7R 

H 

HENRY  C-   WHEELER.   JR • 

WASHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

14 

33 

44 

82 

44 

630 

7A 

7A 

H 

WILLIAM   T.  THORNTON 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

26 

750 

c 

AGR  •  RESEARCH  SVC - 

WAYCROSS  4  NE 

9186 

09 

P  I  ERCE 

1  3 

31 

15 

82 

19 

1  45 

7A 

7A 

H 

tKNtOl    L.  oHtnl 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

1  4 

33 

07 

81 

59 

270 

6R 

6A 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

929  1 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

1  1 

575 

8R 

8A 

H 

CAM  B.  LANIER.  JR. 

WINDER   1  SSE 

9455 

02 

BARROW 

10 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7A 

c 

H 

CECIL  H.  GRIDER 

WOODBURY 

9505 

04 

MER  IWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

8A 

RLLEN  C  LONGING 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

8A 

WILLIRM  C  BOOTH 

CLOSED  STATIONS 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

83 

52 

490 

5P 

H 

CLOSED  7/30/7S 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"?.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  ia  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   aleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  th'is  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

'  ~~  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,   cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tho-mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,  Model  1120 . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE^ THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:     1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     S-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST,    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Infonnation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 

1  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

Director,  National  Cllmatin  Center 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  10/6/75-910 


85      -O- Cleveland  6  NNE 


\  X-  —  !       Experiment  M  II  I  / 

,  '  J'~^  Tt  ~(    <  ""-^ 

lln-O-l,   r.„.'  „„.,«,,„.,  Concord        I  i  J  .         '  "  ' 


viUe  2  NNW  Concord 

i  -o-     ;  o 


Lafayette  -O- 


Weat  Point 

\  K., 
( 

OpellkB  \ 
-O  \ 


L.Gr.nge  -O-        .  |  I  |    L,  ^  '  M .Hedge viile ,' 

,  U   ^•.The  Rock  '  \  , —  \/ 

)p„,M  *»<x"""T:  1-»  ''\  >'  \ 


oodbury 

,  ,\  Thomaston  Z  S  . 

 , — ^  K^<y  \— 

itofi  ^  w      I  I 

STalbollon  1  NI-:J 

\    o-  ^  s 


v 


I 


I         Waynesboro  2  NE  ^ 


\  L_-  \ 

rsville  \    «    Mldville  Exp  Staf- -■-^  vy''  O 


Hamptoo 

-o- 


\  1  I  '       ■au  ' 

\  ^ .  y  VyEST  jC^ENT^RAl^ 


ExpSl«Nrsy  #    -O-  Amencus  4  ENE  | 

O      •    -O-  Plnins  SW  r.n  Exo  StB  I 


Lumpkin  2  SE -(»-       I       O     !   -O  Plam.  SW  Ca  Exp  SU_  !  1  y  V      f  |  l_  Savannah  USDA  PI  Crdn  O  tI 

 J  .Preston         G  Li...^r„,„,.,q  Abbe^UeOV  j/-  ^  N  \  7      \  ^  x  \ 

y--!  I  \  I   sL GlennvUle  -O-i        /  \  ^ 

<,       1  i  ^vl  1  <  Lumber  City -f>^  |   ^  '         '       ^  "O"  xisV 

•«•'        1                     I                                              I                                                  ^                                        «  HazKhurst           \         Fort  Stewart  -O  pleSms 

«— H    -O  K      °  -S  ;  ....V>~^r  1  J        Surrene,2WKW     -  > 


Fort  Ga 


\  SOUTHWEST'" 


/oo.es  |a='*"™3ENE      "Fltgerald  | 


„          _      O  Morgan  5  NW 
Abbeville  1  (WW  ■  I  -<>  ^  v> 

/■^"-^^     Morgan  IW     »  AlbanjTsSE 

Blakely  ^  i  : 


.4. 


Oilplay  3  K 
■Or 


I  Colquitt  2  E  ^  / 
Q     Donalaonvlile  1  S  j 


V- 

Woodruff  Dus 


Bainb  ridge 


Thomas ' 

I 


Mount  Vernon  3  WNW            >              U            \           ^^•^^  /\ 
\  -/  /  ee,,,e___;>^^  V^...  ^ 


SHE 


I 


?        Doclortown  1  WSW  ^^\^ 


Alma  FAA  AP  "S^ 


Tlfton  Exp  Sta  I                                   i  .'"^K  ; 

'   ^'       DougI..2NNEj  ^^J"       V.  . 

■;         J        \                !  o  \ 

'            „       \           —  ^  J  '\  Patterson 


\        ,1        -o-  \ 

 -4.J  -f  I    AUpaha  Exp  Sla 


Moultrie  2  ESE     /  | 
-O  ^  Adel  2  S 


Nashville  5  SSE 


1  J- 


STATION  LEGEND 
O      #       3     Prtcipitotfon  only 

(0  Precipitation,  storog* 

-Q.  -(^     Precipitation   ana  Tofnptrofure 

-<J>-  -(^     Prtcipitotion,  Temp$ratvfe  and  Eitopofation 

Typ4  of  fogo  :      O  Non-rocording;     0  soil  Tenpvrature 

9  Pecoraittg.      9  OVfi. 

Doutte  cire/o  combinations  mdicott  ttit  avoifabifify  of  mofo 
a^tailtd  mtt^orotogtCQl  data 


'"•-I  SOUTH  dLNrkAC"  \  !' southeAsV 

J                 Valdosta  <  NW          ,  j                           I    I  I  I 

^i;.''^    lQu,t.n,n2S^^-Vaido1^.3E  "-^^  \  ,       ^  " 


i 


U  S  DEPAR1MENI  Of  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE.N.C.  28801 


POSTaCE  and  FCES  P»"D 
us    DEPARTMCNTOF  COMME  net 

COM  210 


THIRD  CLASS 


i 


IPTEMBER    1975     VOLUME  79 


NUMBER  9 


Dlimatological  Data 


lORGIfl 


TEMPERATURE  RND  PREC I P I TflT I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION; 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION: 


CARTERSV  ILLE 
LA  GRANGE 
RINGGOLD 
ABBEVILLE 
AUGUSTA  WSO  AP 


100  DATE 
39  DATE 
13.97 
1  .49 

4.55  DATE 


05- 
28 


20 


SUPPLEMENTRL  DRTn 


UINO 

RELATIVE  HuniDITr 
nVERBGES- 

NUMBER  OF  ORTS  WITH 

1  SPEED  - 

n.p.M.  ) 

PERCENT 

PRECIPITATION 

SIRNOfiRO 

OF  IinE 

z 

a 

ION 
I  Ml 

EASTERN 

O 

3  O 

o 

O 

o 

o  o 

O 

O 

o  o 

<E 
O 

cz 

o  ^ 

01 

07 

1  3 

19 

tsi  a 

a. 

ITHENS  WSO  AP 

6 

1    .  1 

5.6 

2  1*  + 

31 

20  + 

90 

92 

68 

79 

4 

3 

4 

0 

2 

1 

1  4 

6  . 

2 

TLANTA  WSO  AP 

4 

1  .5 

7-8 

42 

SE 

23 

90 

92 

67 

77 

1 

3 

6 

0 

1 

0 

1  1 

56 

6. 

3 

UGUSTA  WSO  AP 

5 

1  .6 

6.2 

23  +  + 

1  4 

23  + 

84 

86 

56 

74 

5 

3 

4 

1 

1 

2 

1  7 

6. 

4 

1 

OLUMBUS  WSO  AP 

4 

2.4 

7.0 

35+  + 

1  1 

23 

84 

91 

60 

72 

2 

1 

5 

2 

0 

0 

10 

5  . 

8 

|aC0N  WSO  AP 

6 

1  .3 

6.6 

32 

SE 

23 

92 

94 

61 

76 

7 

2 

4 

0 

2 

0 

15 

51 

6. 

3 

OME  WSO  AP 

0 

4 

3 

0 

3 

2 

12 

RVANNAH  WSO  AP 

6 

1  .6 

6.5 

27 

SE 

23 

90 

92 

68 

80 

5 

4 

3 

2 

2 

I 

1  7 

45 

7  . 

1 

P"^QQ    NflTIONRL   OCEANIC   HND  /  ENV  I RONMENTRL   DRTfl  /fiSHEVlLLE.  N.C 

I   ^CICI    OTMnSPHFRir    OriM  I  N  I  STRRT  I  nN  /    !^FRVirF  / 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  georgir 


srntiON 

TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

£ 

a 

c 

a 

%  i 

?  o 
o  u. 

^ 

° 

in 
X 

° 

a 

£ 

NO 

.  Of 

DAYS 

UJ  E 
%  O 

1 

o 
In 

o 

SNOH 

SLEEI 

NO 

OF 

QRTS 

nnx . 

niN. 

r  ^ 

1 1 

.10  Off  MORE 

s 

§ 

?  * 

i  s 

NORTHWEST 

01 

BLLHTOONB  OflM  2 

"78 

■  I 

59 

■  6 

68 

9 

98 

5 

4  7 

21 

42 

3 

0 

0 

0 

4 

57 

.  79 

1  8 

•  0 

0 

9 

CBLHOUN  EXP  STATION 

60 

.9 

59 

.2 

70 

1 

98 

4 

44 

27 

32 

5 

0 

0 

0 

ID 

80 

3.40 

23 

.0 

0 

8 

6 

5 

CflRTERSVILLE 

60 

.  1 

60 

.3M 

70 

2M 

-  2.7 

100 

5- 

45 

27 

30 

4 

0 

0 

0 

7 

40 

4  .10 

2.34 

23 

.0 

0 

7 

5 

2 

CEDORT  OHN 

80 

.  4M 

58 

•  9 

69 

7M 

-  2.6 

99 

4 

44 

28- 

42 

5 

0 

0 

0 

8 

57 

4  .86 

2.85 

1  1 

.0 

6 

5 

3 

DHLLBS  7  NE 

78 

•  3 

58 

.3 

68 

3 

98 

5 

46 

27 

52 

3 

0 

0 

0 

3 

94 

.83 

23 

.0 

0 

8 

4 

0 

DBLTON 

M 

n 

M 

96 

6 

4 

0 

0 

0 

1 1 

53 

7.56 

.0 

0 

LB  FAYETTE 

78 

.7 

57 

.6 

68 

2 

-  3.2 

97 

5 

44 

2e« 

52 

4 

0 

0 

0 

9 

12 

4  .52 

2.35 

24 

.0 

0 

7 

5 

3 

ROME 

80 

•  0 

68 

•  0 

69 

0 

-  3.9 

98 

4 

44 

27 

44 

5 

0 

0 

0 

8 

97 

4  .97 

2.61 

23 

.0 

0 

8 

6 

4 

nUnt    HoU  Hr 

79 

.6 

60 

.3 

70 

1 

-  2.1 

99 

4 

49 

28 

32 

4 

0 

0 

0 

1  1 

29 

7.37 

3.10 

23 

.0 

0 

5 

5 

DIVISION 

59 

3 

-  2.8 

8 

47 

4.61 

.0 

NORTH  CENTRBL 

02 

BLPHBRETTB  5  SSH 

77 

.8 

57 

.7 

67 

8 

93 

5 

46 

27 

46 

2 

0 

0 

0 

4 

92 

1  .02 

19 

.0 

0 

9 

5 

1 

H 1 MtNO    HoU  Hr 

80 

■  2 

63 

•  8 

72 

0 

.  6 

95 

5 1 

21  * 

1  4 

3 

0 

0 

0 

6 

09 

2  . 39 

2  >  38 

1  7 

.  0 

0 

3 

3 

BTLBNTB  HSO  BP 

R 

76 

.8 

61 

.8 

70 

3 

-  2.0 

96 

4 

49 

21 

28 

3 

0 

0 

0 

2 

99 

-  .16 

1  .29 

18 

.0 

7 

1 

1 

BLfllRSVlLLE  EXP  SIB 

75 

.9 

54 

.7 

65 

3 

-  1.3 

94 

5 

4  1 

28 

65 

2 

0 

0 

0 

7 

25 

3.S2 

2  .37 

8 

.0 

0 

10 

5 

3 

BLUE  RIDGE 

COflMERCE   4  NNH 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

UrtnLUl'ltOn 

76 

.2 

57 

•  6 

-  2.7 

93 

5 

46 

27 

56 

3 

0 

0 

0 

3  3 

3.03 

1  .79 

8 

.0 

5 

3 

GfllNESVILLE 

76 

.6 

59 

.  1 

67 

9 

-  3.1 

93 

5 

47 

27- 

48 

2 

0 

0 

0 

10 

43 

6.76 

3.47 

18 

.0 

0 

10 

6 

3 

HtLtN     1  tot 

■  5 

57 

■  0 

67 

3 

9  3 

45 

28  • 

3 

0 

0 

0 

9 

6  7 

1  .87 

6 

.  0 

0 

1  0 

5 

JASPER   1  NNH 

77 

.4 

54 

.6 

66 

1 

-   4  .8 

96 

4 

42 

27 

72 

3 

0 

0 

0 

6 

86 

2  .93 

1  .92 

8 

.0 

0 

9 

7 

1 

U  OF  Cfl  PLT  SCIENCE 

FM 

81 

.7 

61 

.3 

71 

5 

97 

5. 

47 

27 

22 

4 

0 

0 

0 

7 

96 

3.50 

23 

.0 

0 

1  1 

3 

2 

HINDER  1  SSE 

80 

.0 

56 

.9 

68 

5 

95 

4 

45 

27. 

35 

3 

0 

0 

0 

7 

53 

2.60 

18 

.0 

9 

5 

2 

DIVISION 

68 

4 

-  2.6 

7 

1  0 

■  pa 

NORTHEBST 

03 

CLAYTON   1  SSH 

78 

.4 

54 

.8 

66 

6 

-  1.3 

93 

5. 

40 

26 

53 

4 

0 

0 

0 

1  3 

4  1 

8.44 

3.65 

23 

.0 

0 

1  0 

8 

5 

CORNEL  IB 

76 

.5 

58 

.0 

67 

3 

-   1  .9 

91 

4 

43 

26 

56 

3 

0 

0 

0 

1 1 

02 

7.00 

3.25 

IB 

.0 

0 

ID 

7 

4 

ELBERTON  2  N 

- 

8 1 

.  7 

58 

■  3 

70 

0 

97 

42 

26 

29 

4 

0 

0 

0 

5 

62 

1.42 

24 

.0 

0 

7 

S 

1 

HBRTHELL 

80 

.6 

62 

•  0 

71 

3 

-  2.1 

95 

4 

48 

26 

14 

3 

0 

0 

0 

5 

62 

1  .52 

1  .18 

24 

.0 

0 

10 

6 

2 

TOCCOB 

79 

.8 

60 

.an 

70 

3n 

-  1.3 

98 

4 

47 

28 

23 

* 

0 

0 

0 

10 

78 

5.69 

3.00 

23 

.0 

0 

1  1 

6 

3 

MPSH I NGTON 

80 

.8 

60 

•  6 

70 

-  2.1 

97 

5 

48 

27. 

37 

4 

0 

0 

0 

5 

09 

1  .72 

1  .40 

18 

.0 

0 

1  0 

4 

1 

n  t  u I c  t  nu 

-  1.8 

8 

59 

4.63 

.  0 

WEST  CENTRAL 

04 

L Hn KUL  L  ' UN 

80 

.5 

n 

95 

4 

6 

0 

0 

0 

5 

35 

1  .44 

2  .35 

23 

.0 

0 

8 

3 

1 

COLUMBUS  HSO  BP 

R 

73 

4 

-  2.1 

5  * 

48 

27 

20 

10 

0 

0 

0 

2 

85 

.82 

•  97 

1  7 

.  0 

7 

2 

0 

EXPERIMENT 

83 

.5 

59 

.6 

71 

6 

-   1  .5 

94 

6. 

43 

27 

15 

4 

0 

0 

0 

2 

42 

-    1  .42 

.69 

23 

.0 

0 

7 

2 

0 

GREENVILLE  2  NNH 

LB  GRBNGE 

81 

.2 

59 

.0 

70 

1 

-  3.0 

95 

4 

39 

28 

4  1 

5 

0 

G 

0 

2 

94 

-  .89 

1  .44 

18 

.0 

0 

3 

2 

2 

MARSHBLLVILLE 

84 

.7 

62 

.6M 

7  3 

94 

3- 

4 

9 

0 

0 

0 

2 

05 

.80 

7 

.0 

0 

2 

0 

NEHNBN 

80 

.9 

58 

.4 

69 

7 

-  3.4 

95 

4 

43 

27 

36 

5 

0 

0 

0 

2 

91 

-  .53 

1  .33 

18 

.0 

0 

6 

1 

1 

SUNNYS IDE 

80 

6 1 

■  6 

71 

3 

95 

27 

2  1 

4 

0 

0 

0 

2 

58 

.79 

1  6 

.0 

0 

5 

2 

0 

TBLBOTTON   1  NE 

83 

.7 

61 

.0 

72 

4 

-   1  .3 

96 

4 

43 

26 

22 

9 

0 

0 

0 

2 

18 

-    1  .90 

.98 

18 

.0 

0 

4 

2 

0 

IHOMRSTON  2  S 

84 

.4 

62 

•  IM 

73 

3M 

97 

5. 

6 

8 

0 

0 

0 

2 

70 

.66 

10 

.0 

0 

6 

1 

0 

HEST  POINT 

82 

.6 

60 

.7 

7  1 

-  2.0 

98 

5 

47 

28 

18 

9 

0 

0 

0 

5 

50 

1  .90 

1  .70 

18 

.0 

0 

7 

4 

3 

DIVISION 

71 

9 

-  1.7 

3 

15 

.54 

.  0 

CENTRBL 

05 

flILEY 

83 

.8M 

65 

.OM 

74 

4M 

94 

5 

50 

27 

2 

0 

0 

0 

5 

78 

2.49 

17 

.0 

0 

8 

5 

1 

COV I  NO  TON 

6 1 

•  9 

6 1 

.  8 

7  I 

9 

-  1.1 

99 

5  ♦ 

46 

27 

1  7 

6 

0 

0 

0 

4 

30 

1.14 

1.14 

23 

.0 

0 

7 

3 

2 

DUBLIN  3  S 

86 

.2 

60 

.2 

73 

2 

-  2.5 

98 

5 

45 

27 

1  3 

14 

0 

0 

0 

3 

57 

.07 

1  .41 

7 

.0 

0 

7 

2 

1 

EflSTMBN   1  H 

84 

.4 

63 

.7 

74 

1 

-  2.1 

95 

5 

48 

27 

12 

10 

0 

0 

0 

1 

70 

-   1  .98 

.78 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

FORSYTH   1  S 

83 

•  5 

62 

•  I 

72 

6 

96 

46 

27 

I  2 

8 

0 

0 

0 

2 

12 

.66 

1  7 

.0 

0 

5 

I 

0 

HBHKINSVILLE 

86 

.0 

57 

.6 

71 

6 

-  4.4 

98 

5 

42 

27 

22 

1  3 

0 

0 

0 

4 

63 

.73 

1  .85 

7 

.0 

0 

5 

3 

3 

IRHINTON  4  HNH 

86 

.2 

62 

.7 

74 

5 

97 

5 

SO 

27 

6 

12 

0 

D 

0 

6 

02 

1  .42 

23 

.0 

0 

7 

6 

3 

MBCON  HSO  RP 

R 

83 

.2 

63 

.0 

73 

1 

-  2.7 

96 

4 

48 

27 

10 

7 

0 

0 

0 

4 

71 

1  .61 

1  .99 

20 

.0 

0 

6 

2 

2 

niLLEOGEVILLE 

83 

.  5 

6 1 

•  5 

72 

5 

-   1  .5 

96 

5 

4  7 

28* 

1  9 

10 

0 

0 

0 

2 

87 

.  32 

.  98 

1  8 

.0 

0 

4 

3 

0 

MONT ICELLO 

83 

.3 

62 

.8 

73 

1 

.4 

95 

5 

48 

27 

7 

4 

0 

0 

0 

3 

1  1 

-  51 

.99 

23 

.0 

0 

7 

3 

0 

SBNOERSVILLE 

82 

.5 

63 

.4 

73 

0 

94 

5» 

46 

26 

9 

4 

0 

0 

0 

3 

26 

1  .03 

17 

.0 

0 

6 

3 

2 

SILORM 

82 

.3M 

62 

.3M 

72 

3M 

-    1  .7 

99 

4 

47 

26 

16 

6 

0 

0 

0 

6 

17 

1  .47 

2.31 

22 

.0 

0 

8 

3 

2 

DIVISION 

73 

1 

-  1.7 

3 

94 

.4  1 

.0 

BPPLING   I  NH 

82 

.7 

62 

.7 

72 

7 

96 

6« 

47 

26 

18 

7 

0 

0 

0 

6 

26 

1  .08 

21 

.0 

0 

9 

6 

1 

AUGUSTA  HSO  BP 

R 

84 

.  4 

64 

.6 

74 

5 

.3 

98 

5. 

52 

27. 

2 

10 

0 

0 

0 

9 

51 

6.25 

4  .55 

20 

.0 

0 

8 

4 

3 

BROOKLET   I  H 

84 

•  6 

65 

.6 

75 

2 

-  .7 

93 

6* 

54 

27 

1 

7 

56 

3.41 

4  .53 

8 

.0 

0 

7 

5 

1 

LOUISVILLE  3  S 

85 

.9 

63 

-3 

74 

6 

.6 

99 

3 

49 

27. 

3 

1  1 

0 

0 

0 

4 

23 

.54 

1  .27 

22 

.0 

0 

6 

5 

1 

METIER 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CEORCjn 

SEPTEMBER  I97S 


TEMPERATURE 


NO.  OF  OBTS 


nnx.  niN 


PRECIPITRTION 


SNOH.  Sltf 


NO.  OF  OX'S 


nlDVlLLE  EXP  STB 
NILLEN  *  N 
NENINCTON  2  NE 
SMBINSBORO 
MBRRENTON 

HBTNESBORO  2  NE 

oivisias 


83.9 
85.9 
83. T 


66. S 
6<  .4 

62.6 


75. 2 
75.1 
73.2 

74  .  1 

74.3 


BLBBNT  3  SE 

83 

5 

63 

5 

73 

5 

BMERICUS  4  ENE 

83 

8 

63 

2 

73 

5 

BfllNBRIOCE 

86 

6 

55 

6 

76 

1 

BLflKEL  r 

83 

6M 

63 

3M 

73 

SM 

CRMILLB 

86 

0 

64 

9 

75 

s 

COLQUITT  2  E 

84 

8 

64 

5 

74 

7 

CUTHBERT 

85 

2 

63 

0 

74 

1 

FORT  GBINES 

83 

3 

K 

LUMPKIN  2  SE 

85 

2 

6 1 

7 

73 

5 

nORCBN   1  H 

PLAINS  SH  Cn  EXP  STB 

82 

8 

63 

S 

73 

2 

TMOMBSVILLE   4  SE 

89 

2M 

66 

6M 

77 

9M 

DIVISION 

74 

s 

■      ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

BSHBURN  3  ENE 

33 

9 

64 

2 

74 

1 

CORDELE 

OOUCLBS  2  ESE 

87 

2 

63 

0 

75 

] 

F I TZGERBLO 

85 

5 

66 

2 

75 

9 

mOHERVILLE  3  NSH 

86 

8 

66 

2 

76 

5 

LUMBER  CITY 

87 

2 

60 

0 

73 

6 

MOULTRIE  2  ESE 

86 

4 

64 

9 

75 

7 

NBSHVILLE  S  SSE 

QUITMBN  2  NH 

I IFTON  EXP  STBT ION 

85 

2 

65 

7 

75 

5 

VBLOOSTB  3  E 

87 

8 

64 

7 

76 

3 

DIVISION 

75 

3 

SOUTHEBST  09 

BLMB  FBB  BP 

85 

4 

67 

1 

76 

3 

BRUNSWICK 

88 

8M 

71 

DM 

79 

9M 

BRUNSHICK  FBB  BP 

84 

5 

71 

1 

77 

8 

FLEMING 

84 

8 

66 

4 

75 

6 

FOLKSTON  9  5W 

88 

6 

63 

DM 

75 

8H 

FORT  STENBRT 

86 

C 

67 

2 

76 

6 

GLENNVILLE 

86 

6 

66 

9 

76 

8 

JESUP  8  S 

87 

1 

65 

9 

76 

5 

NRHUNTB 

86 

1 

65 

9 

76 

5 

SflPELO  ISLBNO 

84 

3 

68 

0 

76 

2 

SnVBNNRH  USOB  Pi-  CRON 

86 

8 

66 

4 

76 

6 

SBVBNNBH  HSO  BP  R 

84 

6 

68 

3 

76 

5 

SflVBNNBH  BEBCH 

85 

IM 

69 

BM 

77 

5M 

SURRENC  2  MNM 

86 

5 

65 

3 

75 

9 

HHTCROSS   4  NE 

89 

2 

63 

7 

76 

5 

4.0 

2.4 

1  .6 
3.3 


1  .2 
1  .0 


1  .2 
.3 


6.82 
2.02 
6.78 

5. OS 

5.92 


I  .93 
3.05 
3.10 
3.31 
2.S2 


2.08 
S.34 


5.97 
3.65 
5.55 

4  .75 
5.74 


3.96 
2  .27 
4  .50 


4.44 

2.67 

s.es 

s.34 
3.66 

5.92 
8.54 
2.68 
4  .09 
6.32 

5.25 
8.01 
6.72 
7.04 

5.75 

5.49 


I  .97 
.82 
I  .72 
1  .02 
2.11 


.75 
I  .48 


3.11 
.24 


.92 
1  .51 


.35 
5.76 


I  .07 
3.89 


.85 
2.44 
I  .37 


2.50 
1  .47 
1  .62 


.90 
1  .00 
I  .02 
I  .34 

.81 

.90 
.57 


.87 
2.60 


3.05 
1  .85 
1  .98 

1  .30 
1  .79 


I  .77 
1  .10 
3-24 
2.20 
1  .38 

I  .21 
2.05 
.79 
1  .45 
1  .95 

I  .66 
3.12 

I  .83 

2.10 
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DniLY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


ADAtQ&vtLLC 

ftCAVCBOALC  1  E 
CALHOUN  EXP  STflT lOM 
CflfiTESS 

CflBTEBSviLLC 
CflfiTEOSViLLE  3 
CeOAHTdkM 

CMflTSWOftTH 

CHICKAnRUGA  (>ARK 

CURRTVILLE  i  U 

DALLAS  7  hE 

OALTOH 

EKfir 

rftlUMOufiT 

*ENSINGTBN 
R  INGSTOM 
LA  rOTETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

BOrC 

ROrC  wSO  AP 
SUr«HVILLE    1  SSU 
TflrLOHSVtLLE 


NORTH  CENTBAL 

iLPHflRETTfl  S  SSU 
iTHEhS  USO  nP 
iTLAMTft  BOLTON 
iTLAMTft  USO  AP 
GRODNO 


DAL 

bLAlRSvlLLE  CXI 
6LL'C  BIDCC 
CANTON 
CLEVELAND 
COr»CBCE  4  NNU 

CL-miNC  2  NNE 
DAHL  ONEGA 
OAWSONV ILLE 
EVL IJAr 
GAINESVILLE 

HELEN   1  ESE 
JASPEB   1  NNU 
HAYSvILLC 
MONROE 

NORCROSS  3  NW 

U  or  Gfl  PLT  SC 
UALESkA 
WINDER   1  SSE 
WOODSTOCK 


HflBTUCLL 
LEXINGTON  1 
L  INCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


faCST  CENTRAL 

BUTLER 
CARROLL  TON 
COLL>r«US  USO  AP 
DdUGLASVlLLE 
EXPCRirCNT 

TRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NNW 
HAMILTON  4  W 
J0NCS6ORO 
LA  GfiANGC 


MARSHALL  V ILLE 
MONTEZUMA 
NEWNflN 
SUNN TS IDE 
TfiLBOTTON  1  NE 

THOMAST0N  2  S 
tCST  POINT 
W0005URr 


COVINGTON 
DANVILLE 
OUBL IN  3  S 
EASTMAN    1  U 

rORSYTH    I  S 
COOrBCT  3  NC 
HAWiinSvlLLE 
IRWINTON  4  ItW 
JULIETTE 

MACON  WSO  AP 
MILLEOGEvlLLE 
M3NTICELL0 
mvnt  vCRNON  3  I 
SANOe CSV  ILLE 


4,« 
6.09 
3.62 
2.99 
S.OS 

7.2S 


DRY   OF  MONTH 


4     5     6      7     8     9     10  1  1    12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


2. 

.24  2. 
.23  3.25 


.22  2.00  2.' 


1.29  1.24 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


DAY   OF  MONTH 


12    3     4    5    6  7 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


CA^T  CChTBAL 
APPL INC    1  NU 

DOvCa 
r«TTtll 

moviLit 

niOvlLLC  exP  STA 

lILLMAvtn-WAOC  3 
NCUINOTQN  2  Ht 

SUAIM^BOSO 


AL6»M1Y  3 
AfCBICui  4  tnC 
bAiNBRIDGC 

6LA*EL  T 
CAniLLA 

COlOUITT  2  E 

CUTH6£QT 

OAuSOrt 

OONAlSONvlLlC    1  S 

FOOT  GAlNCt 

nbSCAN  t  U 
rOQCAM  9  nw 
PLAINS  SU  CA  £XP  STA 

TMOmSVIlLE    4  St 


SOUTH  CEHTdAl 
AAACvtLLC 

asmbubn  3  etc 

CO0OCLC 
DOt-GLAS  3  CSC 
FtTZGCBALD 

MOrcaviLiE  3  usw 
Lur«CB  CITY 
POULTQIC  3  CSC 
HASHVlLtC  %  SSC 
ouiTmn  2  nu 


SOUTHEAST  oa 

aL>«   TAA  AP 
flT«,  INSOH 

6l)u*iSwlC« 

6BUNSMICK  TAA  AP 
DOCTOOTOvn    1  WSU 

rLCMINC 

rOlsSTOB  3  sw 
roiKSTQN  a  sw 

rOBT  STEMAfiT 
GlCNnvILLE 

jcsup  e  s 

HAUUNTA 
PATTCBSOn 
SAPCLO  ISLAMO 
SAvANNAM  USOA  PL  CBOn 

SAVANNAH  b/SO  AP 
SAVANNAH  OCACH 

suaacNCT  2  fc*iw 

UArcBOSS  4  NC 


a%    .60  .04 


3.06 
6.02 
3.05 
2.02 
6.  76 

S.O* 


.IS     .09  I . IS 


2.45 
.0»  .04 


2.30  .30 


00  1.90 
00  .33 
1  .79 


.21  3.24 
.02  1 

.OS  2 
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DniLY  TEMPERATURES 


CEOROin 

SEPTEMBER  1975 


DRY  OF  MONTH 


O  1  M  1  i  UIN 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

m               m  m 

NOR'HWESI 

01 

SLLBIOONB  DBM  Z 

HBX 

87 

87 

89 

94 

98 

92 

78 

83 

87 

87 

82 

83 

70 

7  3 

68 

84 

63 

76 

niN 

68 

63 

62 

65 

65 

68 

66 

66 

67 

66 

67 

67 

55 

55 

53 

53 

60 

64 

60 

61 

57 

59 

57 

55 

52 

so 

47 

50 

54 

54 

59 

CBLHOUN  EXP  SfariON 

MAX 

92 

97 

98 

97 

95 

84 

89 

89 

84 

8  3 

79 

73 

78 

86 

8 1 

70 

81 

MIN 

67 

60 

61 

62 

64 

68 

68 

67 

65 

64 

56 

67 

57 

54 

52 

59 

65 

66 

60 

59 

58 

59 

55 

56 

53 

54 

44 

47 

48 

SI 

59 

CBRIER5VILLE 

MAX 

97 

B9 

98 

1 00 

1 00 

92 

63 

86 

86 

86 

82 

75 

7  3 

78 

78 

73 

78 

83 

65 

85 

73 

68 

66 

76 

MIN 

67 

63 

68 

66 

66 

68 

65 

66 

65 

67 

68 

55 

55 

54 

60 

64 

66 

59 

59 

56 

58 

59 

55 

52 

53 

45 

55 

SS 

60 

CEOBRTOHN 

MAX 

96 

95 

89 

69 

87 

86 

75 

73 

75 

78 

75 

83 

66 

79 

75 

65 

59 

SB 

80 

MIN 

64 

61 

61 

52 

68 

67 

66 

66 

67 

67 

67 

69 

55 

53 

52 

57 

64 

65 

57 

59 

56 

56 

57 

55 

52 

S3 

44 

44 

50 

52 

58 

OBLLBS  7  NE 

MAX 

95 

72 

79 

83 

87 

67 

64 

83 

70 

7  3 

68 

83 

6S 

6 1 

63 

77 

MIN 

64 

62 

63 

63 

67 

65 

67 

65 

65 

66 

67 

69 

54 

52 

52 

54 

58 

64 

57 

58 

57 

56 

57 

SS 

52 

49 

46 

47 

48 

51 

58 

OBL  TON 

MAX 

85 

87 

90 

93 

95 

96 

75 

67 

60 

61 

SB 

MIN 

65 

64 

62 

62 

64 

65 

68 

52 

54 

S3 

SO 

LB  FBYETTE 

MAX 

87 

89 

91 

95 

97 

95 

75 

75 

84 

88 

88 

85 

85 

73 

74 

75 

77 

68 

76 

83 

85 

78 

60 

62 

67 

68 

59 

70 

75 

78 

78 

MIN 

68 

60 

58 

63 

63 

63 

67 

67 

62 

63 

65 

68 

55 

54 

53 

53 

57 

65 

58 

58 

53 

56 

57 

55 

53 

S3 

44 

44 

45 

47 

57 

ROME 

MAX 

91 

92 

95 

98 

96 

85 

78 

83 

87 

87 

83 

84 

77 

76 

74 

78 

74 

76 

82 

87 

81 

71 

70 

67 

61 

S9 

74 

75 

78 

81 

80 

MIN 

65 

61 

60 

60 

65 

67 

67 

65 

65 

64 

65 

67 

55 

54 

47 

55 

64 

64 

57 

59 

55 

56 

56 

53 

50 

so 

44 

45 

48 

57 

56 

ROME  HSO  BP 

MAX 

Bl 

•          I  • 

MIN 

67 

63 

61 

64 

66 

71 

70 

69 

66 

66 

67 

64 

58 

54 

52 

58 

65 

64 

58 

61 

60 

62 

58 

56 

53 

53 

51 

49 

50 

53 

60 

NORTH  CENTRBL 

02 

BLPHBREITB   5  SSH 

MAX 

69 

9  3 

92 

8 1 

8 1 

87 

85 

82 

82 

73 

70 

7  1 

69 

66 

76 

82 

85 

78 

70 

61 

65 

66 

72 

73 

76 

MIN 

64 

59 

59 

62 

62 

65 

67 

65 

55 

65 

65 

65 

55 

55 

50 

49 

58 

62 

57 

57 

57 

57 

60 

55 

53 

48 

46 

48 

50 

52 

57 

ATHENS  W50  BP 

MAX 

92 

95 

94 

flg 

75 

86 

66 

68 

86 

87 

75 

72 

7  1 

67 

7  1 

82 

85 

84 

82 

72 

60 

67 

69 

75 

75 

75 

72 

78 

80 

MIN 

67 

67 

68 

70 

72 

71 

70 

69 

69 

70 

68 

71 

60 

54 

52 

61 

65 

68 

66 

65 

66 

67 

67 

60 

54 

51 

51 

54 

59 

60 

63 

BTLBNTB  HSO  BP 

MAX 

72 

70 

70 

83 

86 

78 

69 

75 

6 1 

66 

65 

73 

75 

79 

78 

MIN 

70 

65 

68 

68 

68 

70 

69 

68 

69 

70 

68 

65 

57 

56 

52 

60 

64 

66 

63 

62 

60 

61 

58 

55 

52 

50 

49 

54 

58 

SB 

61 

8LBIRSVILLE  EXP  STB 

MAX 

68 

69 

72 

67 

75 

80 

82 

76 

65 

72 

72 

62 

64 

68 

72 

72 

75 

MIN 

62 

54 

54 

56 

SB 

59 

64 

62 

60 

56 

57 

65 

54 

SO 

SO 

51 

56 

62 

S6 

54 

53 

56 

56 

55 

54 

50 

50 

4  1 

42 

43 

54 

BLUE  RIOOE 

MAX 

MIN 

COMMERCE  1  NNH 

MAX 

75 

MIN 

65 

63 

63 

60 

61 

60 

65 

6? 

60 

60 

63 

64 

55 

49 

OnHLONECB 

MAX 

69 

69 

66 

76 

80 

82 

80 

69 

72 

59 

6 1 

70 

7  1 

70 

71 

76 

MIN 

63 

61 

62 

62 

63 

61 

66 

64 

63 

63 

62 

66 

56 

55 

49 

50 

58 

62 

58 

52 

58 

58 

64 

55 

54 

47 

46 

47 

51 

52 

57 

GBINESVILLE 

MAX 

69 

75 

79 

82 

69 

73 

60 

63 

69 

7  I 

70 

71 

76 

MIN 

65 

62 

64 

66 

67 

67 

65 

65 

64 

65 

67 

57 

54 

50 

48 

61 

63 

60 

61 

59 

60 

63 

56 

55 

47 

47 

49 

SI 

54 

S9 

HELEN  1  ESE 

MAX 

86 

86 

92 

93 

91 

88 

72 

31 

87 

82 

78 

83 

73 

69 

68 

68 

68 

76 

80 

83 

82 

72 

70 

71 

64 

73 

75 

71 

70 

77 

77 

MIN 

60 

56 

SB 

58 

60 

62 

61 

60 

66 

60 

65 

57 

57 

52 

45 

56 

62 

62 

57 

56 

60 

60 

63 

55 

54 

SO 

45 

45 

49 

50 

57 

JBSPER    1  NNH 

87 

89 

92 

96 

92 

84 

69 

83 

68 

86 

80 

83 

74 

67 

70 

73 

69 

76 

83 

84 

74 

65 

70 

68 

62 

62 

72 

72 

75 

78 

77 

MIN 

60 

57 

58 

59 

61 

64 

62 

60 

60 

59 

59 

63 

SO 

53 

51 

55 

59 

60 

54 

56 

52 

5S 

53 

SO 

46 

44 

42 

44 

49 

48 

54 

U  OF  GB  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 

89 

89 

94 

97 

97 

93 

85 

65 

89 

87 

85 

87 

83 

71 

70 

69 

71 

81 

86 

86 

83 

75 

79 

7S 

69 

76 

75 

73 

78 

81 

MIN 

65 

63 

65 

72 

72 

67 

67 

66 

67 

68 

66 

67 

60 

52 

49 

58 

64 

66 

62 

62 

63 

55 

64 

57 

52 

48 

47 

51 

56 

57 

61 

HINDER   1  SSE 

MBX 

69 

70 

76 

63 

63 

83 

80 

80 

80 

67 

7S 

73 

76 

80 

•          •  • 

MIN 

63 

65 

65 

68 

64 

65 

56 

65 

63 

62 

63 

61 

59 

52 

48 

49 

51 

51 

51 

SI 

51 

63 

62 

51 

53 

45 

45 

51 

56 

57 

56 

NORThEBST 

03 

CLBTTON   1  SSH 

MAX 

69 

80 

83 

80 

79 

7  1 

7  1 

57 

73 

80 

70 

77 

78 . 

MIN 

57 

56 

56 

60 

59 

SB 

64 

62 

59 

56 

63 

64 

56 

48 

43 

S3 

58 

60 

59 

55 

55 

54 

54 

56 

S3 

40 

46 

45 

46 

49 

54  . 

CORNEL  IB 

MAX 

87 

72 

79 

65 

83 

80 

80 

70 

6  7 

69 

66 

65 

76 

80 

82 

B 1 

76 

68 

68 

64 

7  1 

73 

7  I 

69 

75 

76  . 

MIN 

62 

59 

61 

62 

63 

63 

63 

S6 

63 

65 

67 

67 

56 

SO 

49 

57 

61 

63 

60 

57 

58 

62 

64 

52 

52 

43 

44 

47 

53 

52 

58  . 

ELBERTON  2  N 

MBX 

87 

88 

93 

97 

95 

89 

76 

B6 

90 

69 

64 

67 

80 

74 

70 

70 

70 

82 

85 

85 

64 

BO 

78 

78 

71 

76 

78 

77 

73 

79 

81  . 

MIN 

59 

60 

59 

60 

63 

61 

66 

64 

62 

63 

65 

66 

60 

48 

45 

57 

63 

63 

64 

59 

64 

64 

62 

57 

55 

42 

43 

«6 

52 

58 

58. 

MBR  THEL  L 

MAX 

BE 

BB 

92 

95 

94 

84 

82 

85 

89 

87 

85 

87 

62 

72 

68 

69 

68 

80 

83 

85 

82 

78 

70 

75 

70 

76 

77 

74 

7S 

80 

80. 

MIN 

64 

66 

67 

67 

66 

68 

65 

68 

66 

69 

67 

64 

63 

55 

54 

59 

62 

65 

65 

65 

64 

62 

62 

57 

54 

48 

SI 

54 

55 

68 

62. 

TOCCOB 

MAX 

87 

89 

95 

98 

93 

86 

75 

83 

90 

87 

82 

83 

74 

72 

70 

68 

68 

80 

84 

86 

87 

79 

68 

66 

69 

74 

76 

74 

72 

79 

79. 

MIN 

63 

66 

64 

69 

61 

65 

66 

68 

65 

67 

66 

70 

62 

SB 

50 

59 

60 

63 

63 

60 

63 

52 

56 

58 

50 

51 

47 

54 

56 

60. 

HBSHINCTON 

MAX 

92 

97 

95 

9  3 

72 

88 

88 

87 

87 

88 

7  1 

70 

7  1 

72 

72 

82 

83 

B6 

84 

80 

69 

67 

72 

73 

76 

75 

69 

80 . 

■          ■  ■ 

MIN 

65 

64 

64 

66 

66 

67 

66 

68 

66 

66 

63 

68 

65 

SO 

48 

48 

61 

66 

65 

65 

67 

66 

66 

54 

SS 

48 

48 

49 

50 

57 

60. 

HEST  CENTRAL 

04 

CBRROLLTON 

MAX 

90 

91 

93 

96 

93 

90 

81 

87 

89 

88 

66 

85 

79 

74 

75 

75 

70 

80 

86 

87 

85 

7  1 

7  1 

6 1 

6 1 

60 

75 

77 

80 

80 

80 . 

MIN 

60 

68 

7i 

60 

61 

65 

62 

67 

66 

65 

55 

52 

64 

68 

54 

43 

49 

S7 

COLUMBUS  HSO  AP 

MAX 

92 

92 

93 

94 

94 

90 

79 

90 

92 

88 

90 

87 

85 

78 

78 

79 

73 

82 

87 

90 

82 

78 

77 

61 

64 

65 

78 

80 

76 

82 

82. 

MIN 

70 

69 

68 

69 

68 

72 

70 

69 

68 

71 

69 

70 

63 

59 

60 

63 

67 

70 

63 

68 

70 

65 

58 

SB 

S3 

50 

48 

51 

61 

64 

64  . 

EXPERIMENT 

MAX 

89 

BB 

89 

91 

94 

94 

90 

78 

83 

66 

87 

36 

88 

87 

88 

76 

77 

78 

80 

85 

82 

85 

66 

86 

73 

76 

77 

74 

75 

77 

83  . 

MIN 

65 

62 

63 

65 

65 

68 

64 

68 

68 

64 

66 

67 

67 

54 

51 

SO 

57 

64 

59 

59 

54 

61 

62 

55 

51 

58 

43 

46 

SS 

56 

59. 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 

MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


DniLY  TEMPERRTURES 


GEORCIR 

SEPIENBCR  197S 


STRT ION 

DAY   OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

LD  COnNCE 

nB« 
niN 

88 

66 

92 
62 

90 
62 

9S 
64 

92 
63 

89 
67 

60 
66 

90 
65 

89 
67 

67 
66 

86 

65 

88 
68 

81 

57 

78 

59 

73 
S4 

75 
S8 

73 
62 

82 
65 

84 

57 

BB 

59 

85 
59 

75 
60 

74 

58 

66 

54 

63 
50 

66 
43 

69 
42 

75 
39 

80 
53 

82 
59 

81  .2 
59.0 

HORSHBLLVILLE 

KBX 
niN 

94 

es 

92 
65 

94 

67 

93 
67 

89 
66 

92 
68 

BB 
6S 

69 
69 

91 
65 

89 
66 

90 
65 

91 
68 

87 
61 

77 
55 

77 
53 

75 
60 

79 
64 

86 

65 

89 
62 

90 
65 

89 
66 

82 
65 

81 

78 
55 

75 
47 

79 

78 
52 

74 

78 
60 

76 
64 

84.7 

62.6 

NEHNRN 

MR> 

niN 

8B 

62 

90 
62 

93 
63 

95 
6S 

94 

63 

89 

'36 

79 
67 

86 

65 

90 
67 

69 
64 

88 
66 

88 

65 

79 
SS 

76 
53 

74 

51 

76 
56 

71 
61 

79 
63 

87 
SB 

89 
60 

82 
57 

72 
59 

73 
56 

64 

53 

60 
51 

62 
44 

74 
43 

78 
49 

80 

55 

81 

52 

80.9 
SB. 4 

SUNNTSlOE 

nax 
niN 

90 
66 

86 
64 

92 
6S 

95 
SB 

94 

66 

87 
68 

77 
66 

86 
68 

68 
70 

87 
69 

87 
57 

88 

70 

78 
58 

73 
S5 

72 
53 

67 
S9 

72 
64 

80 
67 

66 
61 

86 

63 

83 
61 

79 
64 

75 
63 

66 
57 

65 
55 

71 
51 

76 
47 

77 
51 

73 
57 

80 
SB 

BO.  7 
61  .8 

roLBOrroN  i  ne 

MAX 

niN 

90 
65 

93 
62 

94 

65 

96 
68 

95 
63 

94 

62 

76 
71 

91 
66 

93 
53 

88 

70 

86 

66 

90 
69 

83 
60 

79 
59 

78 
55 

77 
60 

74 

65 

84 

71 

69 
58 

89 
64 

83 
66 

80 
65 

80 
62 

65 
55 

67 
52 

70 
43 

80 
45 

BO 
46 

81 
54 

83 
61 

83.7 
61  .0 

THOnflSION  z  S 

MAX 
tllN 

92 
6S 

95 
64 

95 
65 

97 
65 

97 
65 

93 
67 

79 
67 

91 
69 

92 
65 

68 
68 

87 
67 

88 

67 

84 

61 

78 
SB 

80 
54 

76 
63 

75 
65 

85 
67 

68 
60 

89 
60 

86 

63 

81 
62 

78 
66 

77 
57 

67 
54 

75 

74 

51 

77 
S3 

63 
65 

84 
48 

84  .4 

62.1 

HESI  POINT 

nnx 

MIN 

91 
66 

92 
68 

95 
65 

95 
65 

98 
65 

95 
65 

89 

71 

82 

70 

88 
68 

90 
66 

88 
68 

90 
68 

90 
60 

80 
56 

75 
56 

75 
58 

75 
60 

75 
60 

80 
60 

80 
60 

88 

60 

79 
SB 

70 
60 

70 
56 

70 

SO 

69 
49 

75 
51 

75 
47 

80 
52 

80 
58 

82.6 
60.7 

CENIRBL 

OS 

aiLET 

nBx 

MIN 

92 
67 

94 

93 
66 

86 
71 

91 
71 

90 
69 

88 

67 

90 
69 

90 
70 

8S 
67 

78 
60 

75 
59 

75 
63 

8S 
68 

82 

85 
68 

90 
67 

85 
71 

86 
70 

64 
74 

79 
65 

72 
55 

77 
51 

BO 
50 

81 
57 

7S 
64 

75 
63 

83.8 
65.0 

COV INCTON 

«BX 
niN 

90 
6S 

93 
63 

95 
65 

99 
66 

99 
67 

91 
68 

7B 
69 

86 
69 

67 
68 

87 
69 

88 
67 

87 
67 

76 
59 

75 
54 

72 
51 

67 
59 

72 
64 

79 
66 

87 
62 

88 
64 

85 
63 

77 
66 

76 
66 

74 

57 

66 
55 

73 
49 

76 
46 

77 
S3 

76 
S7 

80 
60 

81  .9 
61  .8 

DUBLIN  3  S 

nBx 
niN 

93 
62 

92 
64 

95 
64 

96 
63 

98 
64 

97 
65 

96 
65 

82 
67 

92 
55 

93 
63 

92 
64 

91 
65 

90 
64 

80 
S3 

79 
54 

77 
55 

72 
60 

85 
64 

86 
64 

90 
64 

93 
66 

86 

65 

BB 

67 

86 
SB 

70 
52 

73 
46 

78 
45 

81 
46 

61 

53 

75 
59 

86.2 
60.2 

EBSrnBN  1  H 

HBX 
MIN 

88 

69 

89 
67 

92 
66 

92 
68 

95 
66 

94 

68 

90 
68 

63 
86 

90 
69 

91 

67 

88 
68 

90 
68 

90 
67 

80 
SB 

77 
56 

76 
58 

74 

63 

84 

66 

63 

65 

89 
66 

89 
66 

91 
68 

66 
71 

83 
61 

66 
54 

73 
49 

76 
48 

80 
58 

79 
61 

75 
62 

64  .4 

63.7 

FORStTH  1  s 

nBx 

tllN 

92 
73 

91 

70 

94 

65 

96 
66 

95 
65 

92 
67 

90 
65 

89 

70 

90 
67 

86 
66 

89 
66 

89 

67 

80 
60 

75 
55 

74 
54 

75 
SS 

75 
64 

83 
66 

87 
62 

87 
64 

85 
65 

81 
66 

79 
66 

70 
58 

75 
S2 

74 
49 

75 
46 

76 
SO 

79 
S9 

79 
60 

83.5 
62.1 

MRHK  INSV  RLE 

HBX 
(1IN 

90 
64 

94 

61 

95 
61 

95 
61 

98 
61 

">5 
61 

93 
62 

81 
65 

91 
62 

94 

62 

88 
62 

91 
62 

92 
61 

84 
54 

79 
49 

79 
51 

72 
57 

84 

62 

85 
59 

92 
60 

93 
63 

84 

63 

85 
64 

85 
54 

67 
49 

71 
43 

80 
42 

83 
43 

81 

SS 

79 
56 

86.0 
57.6 

IRHINfON   4  HNU 

HBX 

niN 

92 
67 

96 
65 

95 
69 

96 
6B 

97 
69 

95 
66 

91 
67 

94 

70 

96 
68 

91 
67 

90 
67 

92 
71 

89 
66 

84 

60 

80 
51 

76 
52 

76 
57 

85 
60 

87 
64 

69 

67 

66 
65 

87 
67 

86 

70 

84 

59 

77 
54 

78 
53 

74 

50 

73 
52 

76 
58 

75 
60 

86. 2 
62.7 

nnCON   HSO  BP 

nBx 
niN 

91 
68 

92 
64 

92 
66 

96 
67 

95 
64 

93 
6B 

79 
70 

86 
71 

90 
67 

88 
66 

68 

67 

89 
69 

77 
60 

76 
57 

74 

55 

69 
62 

80 
65 

86 
66 

88 
65 

68 
68 

6S 
68 

82 
66 

84 
64 

66 
57 

71 
53 

76 
50 

78 
48 

80 
52 

76 
62 

79 
61 

83.2 
63.0 

niLLEDGEVILLE 

nflx 
niN 

89 
67 

90 
63 

90 
62 

93 
64 

96 
65 

95 
65 

94 

67 

78 
66 

66 
66 

91 
65 

89 
65 

90 
66 

91 
64 

71 
55 

74 

53 

74 

52 

69 
59 

76 
68 

85 
68 

69 
67 

90 
68 

86 
67 

83 
66 

83 
61 

57 
S2 

75 
50 

77 
47 

77 
47 

76 
54 

76 
60 

83.5 
61  .5 

nONT ICELLO 

MAX 

niN 

8B 
68 

89 
69 

90 
70 

93 
69 

95 
70 

92 
69 

66 
68 

87 
70 

87 
70 

88 
66 

69 
67 

86 

70 

89 
60 

78 
57 

75 
54 

75 
55 

70 
61 

74 

67 

81 
64 

86 
65 

64 

66 

88 
64 

84 

6S 

82 
SB 

72 
S6 

74 

S3 

78 
48 

75 
49 

79 
53 

80 

60 

83.3 
62.8 

SBN0ER5VILLE 

nnx 

lilN 

89 
69 

89 
66 

91 
65 

94 

65 

94 

65 

92 
68 

79 
67 

65 
69 

87 
66 

67 
64 

67 
68 

88 

70 

86 
65 

73 
55 

73 
54 

69 
62 

78 
66 

83 
66 

87 
66 

86 
68 

64 

69 

84 

66 

83 
71 

79 
61 

71 
56 

75 
46 

77 
49 

78 
54 

74 

62 

73 
63 

82.5 
63.4 

SILOBn 

nBx 

MIN 

91 
65 

92 
64 

96 
65 

99 

67 

96 
69 

93 
68 

76 
67 

88 

69 

86 
68 

86 
66 

67 
66 

86 
66 

78 
68 

74 

52 

72 
49 

67 
60 

75 
65 

85 
65 

86 
67 

8S 
66 

61 
68 

62 
66 

74 

58 

71 
54 

7S 
48 

77 
47 

77 
53 

72 
58 

77 
SB 

82.3 
62.3 

East  CENTRBl 

06 

BPPLING   1  NH 

nBx 

MIN 

92 
66 

88 

66 

90 
65 

92 
66 

96 
68 

96 
67 

93 
68 

79 
69 

66 
70 

90 
66 

66 
66 

89 
70 

88 
66 

71 
52 

73 
SI 

70 
55 

69 
62 

78 
66 

83 
65 

BB 

67 

86 
67 

85 
69 

83 
70 

66 
64 

70 
54 

73 
47 

77 
SO 

77 
50 

77 
54 

67 
62 

82.7 
62.7 

BUCUSTB  HSO  BP 

MAX 
MIN 

92 
69 

92 
67 

95 
67 

98 
66 

98 
68 

9S 
67 

84 

71 

90 
72 

91 
71 

90 
67 

68 

70 

90 
70 

72 
57 

7S 
53 

75 
53 

73 
55 

81 
67 

84 

68 

68 

67 

89 
66 

85 

ee 

86 
71 

88 
74 

74 

58 

74 

56 

79 
52 

60 
52 

80 
56 

71 
65 

75 
64 

84  .4 

64  .6 

BROOKLET   1  H 

nBx 

MIN 

B9 
68 

91 
67 

92 
66 

93 
66 

93 
67 

93 
66 

69 

70 

87 
71 

90 
69 

87 
68 

67 
69 

90 
70 

87 
69 

75 
59 

69 
59 

77 
66 

64 

70 

66 
67 

BB 
69 

87 
68 

89 
68 

62 
69 

87 
71 

80 
68 

78 
60 

78 
56 

BO 
54 

80 
SB 

77 
6S 

73 
62 

84.6 

65.8 

LOUISVILLE  3  S 

nBx 

MIN 

90 
68 

92 
66 

99 
65 

98 
68 

97 
65 

93 
66 

92 
65 

88 

69 

92 
68 

90 
64 

88 
67 

90 
69 

89 
6S 

76 
55 

76 
S3 

75 
61 

82 
67 

65 
66 

89 
66 

91 
69 

87 
69 

66 
69 

87 
71 

82 
62 

77 
54 

77 
49 

79 
49 

79 
55 

78 
56 

74 

62 

85.9 
63.3 

METTER 

NBX 
MIN 

MIDVILLE  EXP  STft 

MBX 
MIN 

92 
62 

92 
62 

95 
63 

95 
64 

95 

65 

92 
66 

91 
63 

66 

65 

89 
66 

72 
52 

74 

81 

85 
62 

90 
63 

91 

66 

89 
69 

63 
61 

80 
53 

nILLEN   4  N 

MBX 
MIN 

NEhINGTON  2  NE 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
69 

92 
66 

95 
66 

95 
69 

95 
69 

88 
69 

86 
70 

88 
71 

68 
70 

65 
72 

90 
73 

83 
65 

75 
57 

71 
57 

76 
64 

82 
67 

85 
69 

86 
68 

64 

72 

85 
73 

80 
70 

87 
73 

80 
70 

80 
58 

60 
54 

79 
53 

78 

56 

71 
66 

72 
66 

83.9 
66.5 

SHBINSBORO 

MBX 
MIN 

91 
70 

91 
69 

95 
67 

95 
66 

96 
66 

94 

67 

93 
67 

89 
68 

89 
68 

90 
67 

90 
68 

92 
67 

87 
6S 

75 
57 

75 
SB 

76 
63 

83 
67 

86 
66 

89 
58 

69 

67 

91 
72 

87 
70 

83 
72 

81 

62 

78 
56 

77 
50 

BO 
51 

BO 
58 

80 
64 

7  1 
64 

66. 8 

HBRREN I  ON 

MBX 

niN 

92 
67 

92 
66 

92 
65 

97 
66 

99 
67 

99 
68 

94 

66 

79 
69 

92 
70 

90 
67 

90 
67 

66 
SB 

90 
66 

70 
53 

75 
52 

72 
S3 

69 
67 

77 
67 

82 
66 

66 
67 

89 
67 

86 
68 

82 
69 

82 
63 

69 
56 

72 
50 

78 
48 

79 
49 

79 
49 

57 
61 

83.7 
62.6 

HRTNESBORO  2  NE 

MIN 

90 
68 

69 
67 

86 

67 

93 
67 

91 
67 

92 
68 

95 
68 

83 
71 

88 

70 

91 

70 

88 
69 

66 
69 

90 
67 

70 
SS 

78 
SS 

7S 
55 

75 
66 

79 
69 

BS 
68 

87 
54 

89 
67 

85 
70 

85 
72 

88 
68 

75 
59 

74 

56 

78 

52 

79 
52 

78 
55 

72 
65 

83.9 
64.2 

SOUTmhESI 

OT 

BLBBNT   3  SE 

MAX 
MIN 

B5 
67 

89 
67 

88 
68 

89 
68 

89 
68 

88 
69 

84 

69 

63 
69 

91 
66 

89 

70 

90 
70 

91 
70 

86 
60 

86 
61 

83 
61 

78 
66 

80 
68 

78 
65 

90 
66 

89 
68 

62 
69 

89 
71 

83 
80 

70 
SI 

70 
49 

73 
4S 

79 
48 

81 

55 

73 
SS 

80 

63 

83.5 
63. S 

BHERICUb  *  ENE 

MAX 
MIN 

91 
68 

91 
66 

91 
66 

92 
67 

93 
67 

92 
69 

85 
68 

68 

67 

90 
66 

86 
67 

68 
68 

90 
69 

85 
64 

85 
SB 

81 

57 

78 
63 

75 
65 

64 

67 

86 
63 

88 
66 

82 
68 

83 
67 

82 
6B 

74 

57 

67 
S3 

73 
48 

81 
47 

80 
S3 

74 

61 

79 
62 

83.8 
63.2 

BBINBRIOCE 

MAX 
MIN 

93 
72 

92 
68 

93 
68 

9S 
69 

96 
67 

98 
70 

90 
69 

92 
72 

92 
69 

93 
66 

90 
70 

92 
69 

95 
70 

79 
66 

83 
63 

80 
66 

75 
68 

89 
66 

90 
65 

90 
69 

66 
71 

88 

70 

85 

71 

78 
60 

72 
S3 

71 
47 

77 
47 

85 
S3 

79 
65 

80 
66 

86.6 
65.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INOEX 
7 


DniLY  TEMPERniURES 


GEORCin 

SEPTEMBER  1975 


DAY   OF  MONTH 


I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

CE 

BLflKELr 

HBX 
MIN 

92 

93 
68 

93 
68 

94 

69 

94 

69 

88 

69 

82 

70 

9  1 
68 

92 
68 

89 
69 

90 
69 

68 
69 

84 

63 

60 

59 

63 
59 

79 
64 

7  1 
66 

84 
64 

90 
64 

90 
68 

80 
69 

82 
70 

82 
58 

70 
50 

65 
49 

69 
48 

78 
46 

83 
52 

69 
65 

83 
63 

CBHILLS 

nax 
niN 

93 

11 

92 
67 

92 
68 

95 
68 

96 
66 

92 
69 

89 
68 

90 
70 

90 
68 

90 
70 

9 1 
71 

94 

66 

89 
70 

60 
62 

67 
61 

78 
65 

78 
66 

68 

67 

90 
69 

90 
69 

84 

71 

87 
71 

84 

71 

75 
59 

73 

52 

74 
46 

79 
46 

83 
46 

78 
65 

76 
64 

66 
64 

COLOUI tt  2  E 

HBK 
WIN 

91 
70 

93 
68 

92 
69 

92 
70 

93 
67 

93 
70 

89 
69 

87 
71 

90 
69 

9  1 
69 

89 
69 

88 
69 

90 
69 

66 
65 

76 
60 

63 
61 

78 
68 

72 
66 

87 
64 

9 1 
67 

89 
69 

8 1 
70 

85 
72 

79 
59 

75 
51 

70 
49 

72 
46 

84 

53 

83 
52 

74 

65 

64 
64 

CUTHBERT 

MAX 
niN 

92 
68 

93 
67 

67 

67 

68 

69 

69 

69 

65 

68 

67 

68 

65 

60 

56 

63 

64 

65 

66 

67 

87 
67 

67 

62 

56 

63 
50 

49 

60 
46 

82 

52 

6 1 

60 

80 
61 

85 
63 

FORI  GBINES 

Max 

MIN 

93 

92 

93 

70 

95 

95 

9 1 

72 

78 
72 

9 1 

90 
72 

88 

70 

9 1 
72 

90 
70 

87 
74 

8 1 

82 

8 1 
65 

78 
69 

82 
69 

90 

89 

66 

60 
70 

74 

65 

66 
56 

60 
52 

67 
52 

75 
52 

8 1 
55 

74 

67 

80 

83 

LUMPKIN  2  SE 

Max 

M!H 

91 
68 

93 
72 

91 
62 

95 
62 

95 
61 

94 
64 

76 
66 

91 
67 

95 
65 

93 
68 

91 
68 

91 
66 

89 
65 

85 
60 

87 
59 

81 
64 

78 
65 

83 
66 

90 
59 

91 
63 

85 
64 

83 
65 

81 
64 

66 
56 

64 

56 

66 
45 

79 
44 

63 
45 

80 
58 

83 
62 

85 
61 

MORCflN  I  H 

MIN 

PUniNS  SH  Oil  EXP  SIB 

Max 

MIN 

88 
68 

88 

67 

91 
68 

92 
66 

92 
68 

92 
69 

90 
69 

81 
70 

69 
66 

90 
66 

66 
69 

66 
69 

90 
68 

84 

60 

77 
58 

80 
52 

75 
64 

74 

67 

84 

62 

88 
65 

89 
68 

82 
68 

63 
71 

61 
56 

62 
52 

67 
48 

70 
46 

78 
S2 

80 

57 

72 
62 

82 
63 

IMOnflSVILLE  4  SE 

■          ■  ■ 

MBX 
MIN 

92 
66 

94 

68 

94 

72 

95 
72 

95 
70 

96 
69 

90 
68 

9 1 
69 

9 1 
68 

92 
70 

90 
72 

92 
69 

9 1 
72 

89 
65 

88 
65 

86 
67 

84 
64 

66 
66 

88 
68 

86 
64 

85 
64 

87 
66 

92 
73 

80 
61 

79 
54 

49 

85 

89 
66 

SOUTH  CENIRBL  08 

fiSHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

88 

67 

90 
67 

90 
67 

90 
68 

92 
67 

93 
68 

90 

70 

86 

70 

88 

68 

90 
66 

65 
66 

90 
69 

90 
69 

84 

62 

76 
58 

79 
59 

72 
60 

64 

59 

83 
67 

87 
67 

89 
70 

83 
69 

85 
71 

84 

60 

70 
54 

72 
50 

73 
49 

77 
53 

82 
60 

73 
63 

83 
64 

CORDELE 

MBX 
MIN 

OOUGLBS  2  ESE 

MBX 
MIN 

93 
68 

92 
66 

91 
6S 

93 
65 

95 

55 

93 
65 

94 

67 

90 
67 

89 
67 

90 
67 

86 
65 

92 
67 

92 
68 

8  1 
62 

77 
59 

78 
61 

84 

63 

90 
68 

90 
66 

9 1 
66 

69 
65 

90 
67 

89 
69 

85 
61 

60 
53 

76 
51 

78 
49 

82 
49 

65 
56 

79 
62 

87 

63 

F lliOERBLD 

MBX 
MIN 

9 1 
72 

90 
70 

9  1 
68 

94 

72 

94 

70 

92 
12 

66 

70 

89 
70 

93 
71 

89 
69 

9 1 
69 

9 1 
71 

86 

70 

8 1 
62 

77 
60 

76 
63 

87 
67 

63 
67 

66 
69 

69 
68 

65 
73 

64 

70 

83 
73 

82 
63 

79 
54 

75 
51 

78 
50 

B I 

57 

79 
64 

77 
62 

85 
66 

eiOnERVILLE  3  HSH 

MBX 
MIN 

69 

67 

65 

68 

68 

69 

71 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

65 

61 

65 

69 

69 

67 

88 
70 

88 
70 

66 

72 

83 
73 

82 
62 

79 
55 

54 

8 1 

53 

84 

56 

85 
65 

82 

65 

86 
66 

LUMBER  cur 

MBX 
MIN 

96 
70 

93 
67 

92 
65 

65 

56 

66 

66 

70 

68 

68 

67 

61 

53 

57 

52 

56 

57 

60 

57 

61 

62 

63 

64 

55 

45 

41 

43 

53 

55 

82 
56 

60 

nOULIRIE  2  ESE 

MBX 
MIN 

94 

69 

93 
69 

95 
65 

92 
67 

9  I 
65 

90 
68 

68 
74 

9 1 
68 

69 
67 

90 
69 

92 
69 

93 
69 

90 
68 

65 
63 

82 
61 

78 
63 

85 

67 

66 
67 

90 
67 

86 

71 

86 

70 

87 
68 

63 
69 

79 
60 

78 
S3 

75 
49 

79 
46 

60 
56 

8  1 
64 

79 
63 

66 
64 

NBSHVILLE  5  SSE 

MBX 
MIN 

QU I  IFIBN  2  NM 

MIN 

IIFION  EXP  SIfillON 

MBX 
MIN 

90 
71 

90 
69 

92 
67 

91 
69 

92 
68 

92 
71 

90 
72 

89 
70 

69 
70 

90 
66 

69 
69 

69 
71 

90 
69 

90 
64 

78 
62 

80 
62 

73 
64 

64 

68 

65 
69 

68 
66 

68 
69 

87 
70 

85 
72 

83 
62 

75 
54 

72 
51 

75 
51 

79 
59 

82 
59 

78 
63 

85 

65 

VBLOOSIfl  3  E 

■          ■  • 

MBX 
MIN 

91 
69 

93 
66 

94 

63 

93 
66 

94 

71 

92 
69 

92 
68 

90 
68 

92 
66 

9 1 
69 

90 
66 

92 
67 

92 
68 

85 
65 

83 
61 

86 
64 

89 
67 

86 
67 

90 
67 

68 

66 

68 
74 

89 

69 

88 

70 

80 

61 

83 

S3 

76 
SO 

62 
49 

86 
55 

60 
60 

80 
63 

64 

SOUIMEBSI  09 

BLMB  FBB  BP 

MBX 
MIN 

90 
71 

86 
68 

92 
67 

93 
69 

92 
68 

92 

70 

87 
71 

69 
71 

90 
71 

66 

70 

9  1 
70 

92 
71 

86 

71 

76 
65 

77 
62 

82 
67 

68 

72 

64 

69 

87 
68 

85 
69 

88 
71 

86 
71 

86 
74 

82 
64 

74 

56 

53 

52 

60 

66 

77 
65 

67 

BRUNSHICK 

MAX 
MIN 

92 
74 

90 
71 

92 
72 

93 
73 

94 

73 

95 
74 

92 
72 

92 
73 

90 
74 

66 
72 

93 

89 
72 

79 
72 

72 

65 

69 
72 

69 

66 

88 

90 
74 

90 
73 

90 
78 

35 
76 

55 

83 

85 
59 

62 

69 

82 
66 

71 

BRUNSHICK  FBB  BP 

MBX 
MIN 

90 
75 

66 
71 

88 
73 

89 
72 

89 
74 

89 
76 

86 
74 

68 
74 

87 
75 

64 

73 

67 
74 

9 1 
76 

86 

70 

77 
67 

73 
69 

85 
70 

84 

70 

64 

71 

85 
73 

84 

76 

86 
75 

65 
76 

88 

76 

6 1 
70 

6 1 
65 

80 
60 

59 

62 

69 

75 
67 

71  . 

FLEniNG 

MBX 
MIN 

69 
69 

90 
66 

91 
67 

92 
66 

93 
65 

93 
65 

89 
69 

86 

70 

88 
68 

64 

69 

85 
69 

90 
66 

87 
71 

75 
63 

72 
62 

84 

71 

82 
73 

65 
66 

68 
68 

64 

68 

87 
69 

87 
70 

67 
71 

60 
69 

6  I 
63 

80 
56 

8  1 
55 

57 

66 

75 
64 

66  . 

FOLKSION  9  SM 

MBX 
MIN 

93 

90 
64 

93 
61 

94 
64 

95 
63 

95 
64 

91 
67 

9 1 
68 

89 
66 

88 
66 

92 
64 

93 
65 

92 

67 

84 

61 

6 1 
60 

87 
64 

92 
63 

86 
63 

64 

87 
66 

90 
66 

67 

70 

64 

57 

52 

52 

55 

63 

65 
60 

63. 

FORI  SIEHBRT 

MBX 
MIN 

92 
70 

90 
67 

92 
66 

93 
67 

93 
67 

93 
68 

93 
70 

66 
71 

69 
71 

85 
70 

67 
70 

92 
68 

86 
72 

76 
56 

73 
66 

83 
65 

65 
72 

66 
66 

69 
70 

85 
70 

89 
71 

70 

72 

69 

62 

56 

54 

59 

66 

74 

63 

67. 

OLENNVILLE 

MAX 
MIN 

91 
71 

91 
69 

93 
68 

94 

71 

95 
71 

95 

70 

9 1 

71 

90 
72 

94 

70 

89 

70 

69 
69 

9 1 
70 

86 
71 

78 
68 

78 
61 

83 
54 

64 

72 

66 
67 

90 
69 

68 
70 

89 
72 

69 
71 

67 

73 

66 

78 
59 

54 

52 

53 

60 

77 
63 

66. 

JESUP  e  S 

MAX 
MIN 

91 
70 

90 
67 

92 
68 

92 
67 

93 
66 

95 
66 

92 
70 

90 
70 

92 
69 

68 
70 

89 
68 

91 
66 

92 
70 

76 
63 

74 

62 

86 
66 

64 

70 

89 
66 

89 
67 

69 
69 

90 
69 

67 
69 

68 
72 

82 
66 

60 

53 

53 

56 

64 

82 
61 

65. 

NBHUNIfl 

MAX 
MIN 

86 
69 

86 
67 

92 
69 

9 1 
67 

92 
67 

92 
68 

90 
70 

85 
69 

87 
71 

85 
72 

87 
69 

69 

70 

67 
71 

85 
65 

64 

63 

86 
64 

89 
70 

85 
67 

68 

70 

71 

71 

73 

57 

5? 

55 

55 

58 

65 

82 
65 

66. 

SBPELO  ISLBND 

MAX 
MIN 

89 
69 

85 
69 

87 
70 

86 
69 

89 
69 

88 
70 

88 
70 

86 

71 

87 
71 

86 
72 

86 
70 

89 
73 

82 
66 

75 
65 

7  1 
65 

63 
68 

84 

69 

86 
71 

65 
69 

73 

71 

71 

73 

70 

63 

57 

56 

61 

67 

78 

63 

68. 

SBVBNNBM  USDR  PL  GRON 

MBX 
M  I  N 

92 
72 

90 
66 

93 
68 

92 
65 

93 
68 

92 
65 

9  1 
70 

88 

70 

91 
68 

86 
67 

87 
69 

92 
68 

90 
68 

82 
64 

7  1 
64 

63 
65 

65 
69 

67 
65 

66 
67 

90 
70 

76 

70 

70 

68 

62 

55 

55 

59 

68 

76 
62 

66. 

SavBNNBM  HSO  BP 

MAX 
MIN 

87 
72 

89 

70 

90 
70 

92 
71 

92 
71 

92 
70 

89 
71 

86 
71 

68 

72 

88 

70 

65 
72 

90 
73 

83 
6£ 

76 
65 

72 
64 

81 
67 

64 

70 

65 
69 

86 
71 

84 

72 

85 
73 

88 
72 

87 
74 

80 
67 

80 
64 

81 
SB 

82 
55 

83 
SB 

77 
66 

76 
64 

84 . 

68. 

SBVBNNBH  BEBCH 

MBX 
MIN 

87 
71 

86 
74 

SB 
74 

89 
74 

BB 
74 

87 
72 

89 
74 

89 

73 

66 
75 

67 
76 

69 

66 

80 
69 

83 
72 

85 
70 

85 
70 

64 

70 

66 
75 

86 

77 

83 
70 

80 
64 

82 
61 

83 
62 

82 
60 

82 
60 

82 
61 

85. 
69. 

SURRENCT  2  HNH 

MBX 
MIN 

90 
68 

90 
66 

92 
66 

93 
66 

93 
66 

93 
66 

92 
65 

69 
70 

92 
69 

89 

70 

B9 
68 

92 

70 

91 
69 

77 
63 

75 
60 

63 
64 

87 
71 

65 
67 

88 
67 

66 
68 

88 
69 

87 
69 

86 
74 

83 
64 

81 

57 

81 
54 

83 
51 

83 
56 

61 
63 

76 
62 

86. 
65. 

UBrCROSS  4  HI 

MBX 
MIN 

95 

67 

93 
69 

94 

66 

95 
67 

96 
67 

97 

es 

96 
66 

94 

68 

92 
68 

90 
67 

91 
66 

92 
66 

92 
69 

89 
64 

77 
60 

78 
60 

69 
57 

93 
68 

86 

62 

93 
62 

88 
70 

92 
70 

87 
70 

65 
63 

82 
54 

79 

50 

80 
SO 

84 

51 

85 
S2 

87 
61 

89. 
63. 

SEE  REFERENCE  NOTES  FQLLOHING  SIBTION  INDEX 
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DfilLY  SOIL  TEMPERRTURES 


CEORCin 

SEPIENBeR  1975 


OKI   OF  MONTH 


9       10      M       12       13      U       15      16      17      18      19      20      21      22      23      2'      25      26      21      29      29      30  31 


COL  MOON  EXP   Sinl ION 


EXPERINENI 


MBHKINSVILLE 


"OnERVIlLE  3  hSH 


nlOVILLE  EXP.  SIRIION 


PLBINS  SH  CB  EXP  Slfl 


riFTON   EXP  5IBT10N 


81 
70 


85 
78 


88 

72 


75 
66 


78 
67 


85 

79 


90 
80 


85 
66 


79 
72 


72 
62 


84 

75 


77.6 
68.0 


91  .4 

73.1 


85.9 
72.9 


81  .8 
75.4 


81  .0 
76.  1 


88.5 
76.3 


82.8 
63.5 


92  .6 
73.1 


89.9 
77.7 


85.3 
77.6 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  SIfiTlON 
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EVflPORflTION  RND  WIND 


nqr  of  month 

STOT I  ON 

Z  1^  a 

°  °  S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3  I 

■     ■  • 

NORIHHEST  01 

OLLSTOONfl  Don  2 

EVSP 

.04 

.26 

.21 

.18 

-20 

.21 

-01 

-05 

- 10 

-21 

.  1  3 

.08 

- 1  3 

.  1  7 

.  1  5 

.  16 

-0? 

-OC 

.08 

.  1  1 

.21 

.  1  3 

-04 

.  1  3 

.03 

.09 

.03 

-12 

.08 

- 1  I 

3.54 

HI  NO 

s 

7 

7 

6 

S 

1  3 

4 

4 

5 

B 

20 

1  1 

15 

18 

27 

33 

22 

23 

1 

8 

9 

9 

I  1 

34 

1 

4 

10 

8 

6 

22 

358 

CSLHOUN  EXP  SlflTlON 

EVdP 

.21 

.24 

.24 

.27 

.32 

.17 

-40 

-07 

-22 

-22 

-30 

.26 

.19 

.10 

. 

. 

.17 

.19 

-23 

.15 

.05 

.07 

.  1  4 

- 10 

-  10 

■  1  9 

5.758 

HIND 

IS 

16 

15 

17 

27 

21 

15 

24 

17 

22 

32 

27 

85 

64 

39 

17 

14 

28 

8 

22 

41 

58 

69 

96 

28 

26 

S3 

20 

16 

21 

973 

nnx 

94 

96 

98 

99 

99 

95 

77 

91 

96 

95 

69 

67 

83 

60 

61 

80 

79 

80 

90 

91 

90 

62 

72 

68 

68 

67 

62 

78 

83 

86 

84.5 

MIN 

75 

72 

72 

72 

74 

73 

72 

71 

73 

72 

71 

74 

61 

58 

58 

65 

68 

68 

66 

70 

66 

62 

56 

60 

58 

58 

SI 

56 

56 

62 

6S.9 

NORTH  CENTRflL  02 

U  OF  CB  PLT  SCIENCE  FM 

EVBP 

.25 

■  20 

■  26 

•  20 

.31 

.27 

-IS 

-00 

.16 

-25 

.10 

.19 

.34 

.23 

.18 

.06 

- 15 

-02 

-18 

.  1  3 

-  15 

.10 

- 

.34 

-07 

-  I  4 

.16 

-12 

-23 

-  1  7 

5.298 

HINQ 

41 

27 

17 

21 

27 

37 

28 

31 

22 

46 

39 

4S 

68 

75 

80 

71 

61 

79 

16 

21 

3C 

42 

1  14 

92 

28 

50 

51 

56 

62 

65 

14S3 

MBX 

94 

96 

95 

98 

94 

96 

7B 

90 

96 

94 

88 

92 

90 

78 

76 

74 

69 

83 

91 

91 

86 

77 

75 

75 

75 

80 

79 

60 

75 

82 

85-0 

HIN 

68 

68 

70 

72 

72 

72 

70 

68 

70 

71 

68 

70 

64 

55 

50 

59 

65 

67 

67 

68 

68 

68 

65 

60 

57 

51 

51 

5S 

58 

60 

64  .2 

HESI  CENTRflL  Oi 

EXPERlnENt 

EVBP 

.19 

.13 

.37 

.  1  1 

.30 

.15 

.32 

- 10 

.  1  3 

.23 

.31 

.32 

-31 

.21 

.  1  2 

.29 

-09 

-03 

- 1  3 

.22 

- 1  3 

.14 

-14 

.37 

-09 

- 16 

.  1  3 

- 16 

-19 

.20 

S.77 

HIND 

20 

20 

10 

10 

30 

30 

50 

30 

20 

40 

SO 

60 

20 

20 

20 

20 

10 

50 

60 

20 

5C 

20 

50 

1  10 

90 

30 

50 

30 

20 

40 

1080 

MBX 

95 

95 

95 

98 

100 

103 

98 

98 

103 

95 

93 

97 

98 

95 

95 

68 

80 

83 

85 

85 

62 

85 

90 

6S 

63 

80 

80 

78 

80 

8^ 

90.1 

HIN 

65 

63 

65 

68 

70 

70 

65 

69 

74 

70 

58 

69 

70 

63 

65 

60 

65 

62 

70 

73 

61 

63 

67 

58 

68 

54 

54 

50 

53 

58 

64.7 

CENTRAL  05 

BILEr 

EVBP 

a 

.56 

a 

a 

a 

.73 

-16 

.13 

.13 

.13 

.16 

- 19 

.15 

.12 

.04 

-23 

.19 

.  1  3 

-09 

.09 

-14 

.10 

.  1  3 

.08 

.  1  3 

-14 

-OS 

.09 

4  .09 

HI  NO 

• 

9 

■ 

■ 

19 

2 

1 

2 

3 

6 

9 

9 

10 

12 

2 

4 

9 

1 

1 

33 

IS 

S 

S 

S 

4 

2 

4 

175 

SOUTH  CENTRAL  08 

T If  TON  EXP   STHI ION 

EVBP 

.21 

.24 

.19 

•  19 

.24 

.25 

-25 

- 16 

- 16 

.21 

.17 

.27 

.20 

.23 

.21 

.16 

.04 

.08 

.17 

.16 

.  1  3 

.10 

.12 

.IS 

.14 

.IS 

.17 

- 1  3 

-14 

-08 

S.IO 

HIND 

34 

29 

27 

IS 

IB 

23 

4  I 

31 

31 

30 

42 

40 

48 

68 

82 

74 

41 

62 

40 

27 

27 

3S 

SI 

135 

43 

40 

45 

23 

32 

44 

1278 

nBx 

98 

96 

96 

96 

99 

99 

97 

96 

94 

96 

93 

93 

91 

90 

74 

81 

72 

80 

85 

91 

90 

87 

84 

81 

77 

80 

80 

83 

84 

79 

88.1 

HIN 

68 

69 

68 

68 

69 

68 

68 

68 

66 

68 

68 

64 

69 

60 

S6 

S6 

62 

66 

66 

68 

68 

69 

69 

61 

55 

51 

50 

50 

56 

62 

63.6 

SOUIMEnST  09 

snvnNNBM  hso  op 

EVBP 

.16 

.21 

.18 

.31 

.27 

.26 

.14 

.17 

.18 

.05 

-25 

.21 

.27 

.14 

.10 

.1  1 

.17 

.18 

.16 

-17 

.13 

-  19 

-20 

.21 

-21 

5.348 

HI  NO 

52 

46 

31 

37 

56 

52 

57 

41 

40 

57 

39 

54 

84 

142 

139 

80 

102 

32 

91 

58 

60 

86 

81 

46 

36 

34 

46 

96 

91 

1866 

HBX 

66 

92 

93 

96 

95 

93 

87 

63 

88 

83 

6S 

90 

84 

75 

71 

79 

83 

82 

85 

65 

85 

83 

82 

82 

84 

84 

85 

77 

66 

84.3 

HIN 

69 

67 

68 

72 

68 

73 

59 

67 

70 

68 

70 

70 

70 

60 

58 

63 

69 

68 

69 

70 

69 

70 

68 

62 

57 

55 

62 

64 

60 

66.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STHTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


CEORCIO 

SEPTEMBER  1975 


siniioN 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RND 
TABLES 


OBSERVER 


ABBEVILLE 

ODOIRSVILLE 

PILEY 

flLBRNY   3  SE 
RLLOTOONfl  DRM  2 
RLMfl  FflO  flP 
fllPHRRETTfl  5  SSW 
OLPHflRETTR  2  NNW 
RMERICUS  4  ENE 
OMERICUS  EXP  STR  NRSY 

APPLING   1  NW 

flSHBURN  3  ENE 

RTHENS  WSO  RP 

RTK INSON 

RTLRNTR  BOLTON 

RTLRNTR  WSO  RP  R 

flUGUSTfl  WSO  RP  R 

BfllNBRlDGE 

BALL  GROUND 

BEAVERORLE   1  E 

BELLV  ILLE 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELY 

BLUE  RIDGE 

BOWMAN 

BROOKLET    1  W 
BRUNSW  I  CK 
BRUNSWICK  FAR  RP 
BURTON  DAM 
BUTLER 

CRLHOUN  EXP  STATION 

CRM  ILLA 

CANTON 

CARNESVILLE  3  N 
CARROLL  TON 
CARTERS 
CRRTERSV ILLE 
CRRTERSVILLE   3  SW 
CAVE  SPRINGS  4  SSW 
CEDRRTOWN 

CHATSWORTH 

CHICKRMRUGR  PRRK 

CISCO  7  ENE 

CLAYTON   1  SSW 

CLERMONT   3  WSW 

CLEVELAND 

COLQUITT  2  E 

COLUMBUS  WSO  AP  R 

COMMERCE   4  NNW 

COOL  lOGE 

CORDELE 
CORNEL IR 
COV INGTON 
GUMMING  2  NNE 
CURRYVILLE  2  W 
CUTHBERT 
OPHLONEOR 
DRHLONEGR  3  NNW 
DALLAS  7  NE 
DAL  TON 

DRNV ILLE 
DAWSON 
DAWSONV  ILLE 
DOCTORTOWN   1  WSW 
DOLES 

DONALSONV ILLE    1  S 
DOUGLAS  2  ESE 
OOUGLRSVILLE 
DOVER 


0010 
004  1 
0090 
0140 
0181 
021  1 
0219 
0221 
0253 
0258 

031  I 
0406 
0435 
044  1 
0444 
0451 
0495 
0581 
0603 
0746 

0787 
0959 
0979 
1024 
1  132 
1266 
1340 
1  345 
1413 
1425 

1  474 

1500 
1585 
1619 
1640 
1657 
1665 
1670 
1715 
1732 

1856 
1906 
1944 
1982 
1998 
2006 
2153 
2166 
2180 
2238 

2266 
2283 
2318 
2408 
2429 
2450 
2475 
2479 
2485 
2493 

2532 
2570 
2578 
2716 
2728 
2736 
2783 
2791 
2799 


WILCOX 

BRRTOW 

MONTGOMERY 

DOUGHERTY 

BARTOW 

BACON 

FULTON 

FULTON 

SUMTER 

SUMTER 

COLUMB I  A 

TURNER 

CLARKE 

BRANTLEY 

FULTON 

FULTON 

R ICHMONO 

DECRTUR 

CHEROKEE 

MURRRY 

EVANS 

UNION 

EARLY 

FANNIN 

ELBERT 

BULLOCH 

GLYNN 

GLYNN 

RRBUN 

TRYLOR 

GORDON 

M I TCHELL 

CHEROKEE 

FRANKL  IN 

CARROLL 

MURRAY 

BARTOW 

BRRTOW 

POLK 

POLK 

MURRAY 

WALKER 

MURRRY 

RRBUN 

HRLL 

WHI  TE 

MILLER 

MUSCOGEE 

JRCKSON 

THOMRS 

CRISP 

HRBERSHRM 

NEWTON 

FORSYTH 

FLOYD 

RRNDOLPH 

LUMPK I N 

LUMPK 1 N 

PRULOING 

WHI TEF lELD 

TWIGGS 

TERRELL 

ORWSON 

WRYNE 

WORTH 

SEMINOLE 

COFFEE 

DOUGLAS 

SCREVEN 


32  00 

34  22 

32  1  1 

31  32 

34  10 

31  32 
34  00 
34  07 

32  06 

32  06 

33  33 
31  43 
33  57 

31  14 
33  49 
33  39 

33  22 

30  55 

34  20 
34  56 

32  09 
34  51 

31  23 
34  52 
34  12 

32  23 
31  10 

31  09 
34  47 

32  33 

34  29 
31  14 
34  1 4 
34  26 

33  36 

34  36 
34  10 
34  09 
34  03 
34  01 

34  46 

34  55 

34  58 

34  52 

34  27 

34  36 

31  10 

32  31 
34  15 

31  01 

32  00 
34  31 

33  36 

34  13 
34  27 

31  46 
34  32 
34  35 

33  59 

34  46 

32  36 
31  46 
34  25 
31  39 
31  -;2 
31  01 

31  30 

33  45 

32  35 


83  18 

84  56 
82  34 
84  08 
84  44 
82  31 
84  18 
84  18 
84  10 
84  16 


82  20 

83  37 

83  19 
81  49 

84  29 
84  26 
81  58 
84  34 
84  23 
84  50 

81  58 

83  56 

84  57 
84  19 
83  02 
81  41 
81  30 
81  23 

83  33 

84  14 

84  58 
84  13 

84  30 

83  14 

85  05 

84  42 
84  48 

84  51 

85  21 
85  15 

84  47 

85  17 
84  39 
83  24 
83  49 

83  46 

84  46 
84  56 
83  29 
83  52 

83  47 
83  32 

83  52 

84  08 

85  07 
84  47 

83  59 

84  00 
84  45 
84  57 

83  15 

84  26 
84  07 

81  51 

83  53 

84  53 

82  49 
84  45 
81  43 


240 
710 
233 
180 
975 
198 
1  040 
1  10 
476 
450 

360 
435 
802 
70 
880 

1010 
1  48 
120 

1  100 
740 

185 
1917 

300 
1760 

785 

190 
1  3 
20 
1770 

625 

655 
175 
870 
910 
985 
695 
752 
700 
800 
785 

765 
760 
980 
1880 
1  346 
1570 
153 
385 
750 
250 

308 
1470 

770 
1300 

650 

461 
1430 
1390 
1  100 

720 

450 
355 

1  370 
80 
256 
1  35 
212 

1219 
1  03 


8A 
8A 
MID 


MIO 
MID 
7P 


8A 
7R 
7P 

6P 
5P 
MID 


6P 


5P 


6P 


5P 


8fl 
MIO 
7A 


7R 


8A 
8A 
MID 
7R 
7fl 
MID 
MIO 
7A 
7A 
8A 


8fl 
7R 
7P 
7A 
5P 
5P 
MIO 

7R 

6P 
7A 
8R 
7R 
5P 
8A 
5P 
7R 

8fl 

7A 
7fl 

5P 

8R 
8R 
MID 

7R 


5P 
7R 
8R 
80 
8R 
5P 
7R 

7R 
8fl 

5P 
7fl 
7fi 
7R 

8fi 
7R 
8R 
8A 


5P  H 
H 

8A|C  H 
H 
H 


H 
H 

C  HJ 


C  HJ 
C  HJ 
C  H 


H 
H 
H 

H 

C  H 


6P 


H 


C 
C 

C  H 
H 

C 

H 

C 
C 


H 

C  HJ 
H 

ic 

H 
H 
H 


H 
H 

C 

C  H 
H 


MRS  .   MARY  E .  CAMPBELL 
JACK  W  BIRO 
HRYWOOD  E  .  BOYD 
TOMMIE  BRRNTLEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED-   AVIATION  AGENCY 
SCOTT  C.  CHAMBLEE 
TEDDY  R.   WALKER.  SR. 
BLANCHE  S.  RHYNE 
U.OF  GR. EXP. SIR.  NRSY. 

ROY  D.  TANKERSLEY 
BILLY  J.  WILLIAMS 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
RRVIN  TRNNER 
CHARLIE  H  KEELING 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS.    MARY   E.   H.  MULLEN 
MRS.  ESTELLE  GROGRN 
J  MILBURN  WHEAT 

MRS  GRACE  F  HEARN 
GEORGIA  MTN.   EXP.  STA. 
LOWREY  S.  STONE 
P.   B.  CARRUTH 
GRRNETT  H.  BARTON 
W.   C   CROMLEY  JR. 
CITY  OF  BRUNSWICK 
FED.   AVIATION  AGENCY 
GEORGIA  POWER  CO. 
THOMAS  F.  MATHEWS 

NW  GA.   EXP.  STATION 
CHRRLES  L  KELLEY 
JOHN  T.  HOLBROOK 
MRS  JRNICE  E.  VOYLES 
CITY  OF  CRRROLLTON 
RUFUS  P.  DONALDSON 
RADIO  STATION  WKRW 
GRANVEL  P.  TATUM 
MRS.  GRRDY  DEMPSEY 
RALPH  H.  AYERS 

MRS.   LOIS  J.  COLE 
TVA-566 

CHARLIE  L.  SILVER 
CARROLL  LEE 

MRS-   FANNIE  M.   0  KELLEY 
MISS  MARY  LOU  SUTTON 
GEORGIA  FORESTRY  COMM 
NATL  WEATHER  SERVICE 
JOE  NEISLER 
C.  W.  ELLINGTON.  JR. 

CRISP  CO.  POWER  COMM. 
MRS.  BOBBIE  C  FOSTER 
JACK   L.  CHAPMAN 
MILES  M.  WOLFE 
MRS.   flZLEE  B.  DAVIS 
CITY  OF  CUTHBERT 
MRS.  JOE  W.  WOODWARD 
JRME5  E.  FORTNER 
L  DOUGLAS  GRIFFITH 
MRS  ANNA  0  ANDREWS 

ERRL   T.  SMITH 
GEORGE  H.  CHRRTIER 
MRS .    THELMR  F .  COX 
R.   C  THOMPSON 
MRS.   SRRR  L  .  HILL 
ROBERT  P.  ARMSTRONG 
JOHNNY   S  PHILLIPS 
LEONR  B.  THOMPSON 
WRRREN   W.  WYRNT 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOhINC  SIfiTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


c  T  n  T  T  n  M 
b  1  H  1  i  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

LUUN 1 T 

o 
cr 

cr 
a 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

z 

»— 

a: 
> 

UJ 
LU 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

UdolKVlK 

PRECIP. 

a. 
en 

SPECIAL 

(SEE  NOTES  1 

ni  iRi    f  M    Q  c: 

2839 

05 

1   □  M  R  F  M  S 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  as  at  observation  time  lor  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at   7:00  a.m.,   e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

ST.'^TION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office- 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

'    ~~  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,   direction  unknown.     Type  of  tho-mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil   thermograph.  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance  tliermograph  ,   Model   1120 . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  Will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data  . ) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station,     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     34. 50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $4.70  additional  for  foreign  mailing;  359  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn :  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  Na 
Climatic  Center.  Ash  eville.  North  Carolina  28801. 
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0 

BRUNSH I CK 

82  .Bfl 

62  .8fi 

72 

8M 

2.0 

89 

14. 

40 

20 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

1  1 

-   1  .92 

1.10 

17 

-0 

2 

2 

1 

tJnUNsH  1  L  R    r  HH  Hr 

78.5 

64  .2 

71 

4 

88 

8 

49 

20 

10 

0 

0 

0 

0 

76 

.43 

17 

.0 

3 

0 

0 

FLEniNG 

80.3 

56  .6 

68 

5 

88 

I  2 

38 

20 

40 

0 

0 

0 

0 

70 

.26 

1  7 

-  0 

3 

0 

FOLKSTON  9  SM 

82 .  in 

57 .  7f1 

69 

9M 

89 

8 

4  1 

2 1  ♦ 

2 1 

0 

0 

0 

0 

2 

98 

.  88 

8 

-  0 

2 

0 

r  UK  1    o 1 1 HHK I 

81  .4 

58  .8 

70 

1 

2  .2 

88 

1  3* 

42 

20 

26 

0 

0 

0 

0 

75 

-    1  -86 

.26 

1  7 

-  0 

0 

S 

0 

0 

CLENNVILLE 

81.1 

59  .4 

70 

3 

2.5 

89 

12 

42 

20 

25 

0 

0 

0 

0 

5 

54 

2.75 

2.95 

8 

-0 

0 

5 

3 

2 

JESUP  6  S 

81  .4 

57.4 

69 

4 

89 

IS- 

40 

21  ♦ 

29 

0 

0 

0 

0 

1 

44 

.43 

17 

-0 

0 

6 

0 

0 

NBHUNin 

80.3 

60.0 

70 

2 

87 

IS 

43 

21  - 

21 

0 

0 

0 

0 

1 

28 

.75 

2 

-0 

0 

3 

1 

0 

SBPELO  ISCBNO 

79.  1 

61  .4 

70 

3 

85 

26- 

44 

20 

19 

0 

0 

0 

0 

2 

63 

1  .61 

17 

-0 

0 

3 

2 

1 

SBVBNNBH  USDB  PL  GRON 

81  .6 

56.5 

69 

1 

3.0 

90 

12 

40 

31 

31 

1 

0 

0 

0 

1 

19 

-   1  .79 

.80 

18 

-0 

0 

3 

1 

0 

SBVBNNBH  HSO  BP  R 

80. S 

59-4 

70 

0 

2.9 

89 

12 

44 

20 

25 

0 

0 

0 

0 

1 

25 

-   1  .56 

.89 

17 

-0 

0 

2 

1 

0 

SBVBNNBH  BEBCH 

81  .S 

62.8 

72 

2 

86 

14- 

51 

22- 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

04 

-  2.03 

.86 

18 

-0 

0 

2 

1 

0 

SURRENCT  2  NNH 

81  .2 

57.0 

69 

1 

89 

12 

40 

20 

28 

0 

0 

0 

0 

2 

44 

.71 

17- 

-0 

0 

5 

3 

0 

HBTCROSS  4  NE 

82.1 

55.8 

69 

0 

.8 

91 

13 

40 

21  - 

24 

3 

0 

0 

0 

2 

63 

-  .28 

.87 

7 

-0 

0 

6 

3 

0 

DIVISION 

70 

1 

1  .8 

2 

03 

1.17 

-0 
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□niLY  PRECIPIinTION 


STflT ION 


DRY  OF  MONTH 


1     2     3     4    5    6     7    8    9     10  1  I  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  3 


NORTMICST  I 

ALLATOONA  DAM  2 
bCAVCDDAie   1  e 

CALHeun  cxp  statioh 

CASTtW 

CAaTCttSVULC 
CMTEBSVJLLE  3 

ceoAOTewi 

CNATSU0RTH 
CHIC^AnnuGA  PASIl 


C   3  I 


C0D8YV 
DALLAS  7  HE 

Cf«OY 

LA  TATtTTt 

RC&ACA 

flinCGOLD 

sore  use  ap 
survcaviLLE  1  SSU 

TAVLQRSVILLC 


nOBTH  CCttTRAL  I 

ALPHABETTA  i  S^U 
ATHENS  use  AP 
ATLAHTA  6l»LTQn 
ATLANTA  U&S  AP 
BALL  CBOUNO 

BLAIASVILLC  EXP  STA 

BLUE  SIOOC 

CAHT8M 

CLCVCLANO 

cetvcncc  4  nhw 
cumiNQ  a  HHC 

DAHLSnECA 
DAUSOnvJLLE 
ELL IJAT 
GAINESVILLE 


HELEN  I  ESE 
JASPCQ  1  NNM 
f«TSVILLE 


HOftCROSS  3  nu 

U  er  GA  PLT  SCIENCE  fM 

MALESKA 

UINOEft  I  S5C 

bSOOSTQCK 


NOSTMEAST 

BOtmn 

CMtriESvILLE 

CLArreN  1  ss 

COSnCL lA 
ELBERTOn  2  n 

HAfiTiCLL 

LEXINGTON  I 
L 1NC9LNT0W 
TOCCOA 
UASHINGTON 


ICST  CENTRAL 

BUTVER 
CAAROLLTOR 
C9LUr«US  use  AP 
OOUOLASVILLE 
EXPEflir«NT 

TRANKL IN  3 
GREENVILLE  2  NNW 
HAMILTON  4  M 
JONESBORO 
LA  GRANCC 

rVMtSHAlLVILLE 

NEMIAN 

SUNN IOC 
TALB8TT0N  1  NE 

THOMAS TON  2  5 
KST  POINT 
k«e(>BURT 


COVINGTON 

DANVILLE 
DU6L IN  3  S 
CASTmn  1  u 

fORSTTH  1  S 
OOOrRET  3  HC 
HAMdNSVILLC 
IRMINTON  4  MM 

JUL lETTt 

mCON  MSB  AP 
niLLEOGCVILLE 
nONTICELLO 

rvuNT  vCRnan  3  i 

SANOCRSVILLE 


SILOAM 
SPARTA  3  I 


70  I.  10 
OS  1.20 


.24  3 

1  .70 

.40  2 
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4 


DRILY  PRECIPITnilON 


acTaua  lan 


STflT  ION 


M>»L ING  t  nw 

6a«WLCT   1  u 
OevCB 

rCTTCB 

niOvllLC 

niOvIlLC  CXP  STA 
niLLCn  4  H 

niLLHAvtn-Mioc  a 
MAmcMaftV  3  w 


CAnULA 

CtLOUlTT  3  t 

CUTHU0T 

DAtaSH 

DaMHSWtVILLC 
rMT  OAIICI 


TM«nA4v|LLC  4  SC 


S0UTM  CCttTML 


AtMftUCm  3  CNC 


lurWtB  CITY 
r«ut.T*IC  2  CSC 
NASHVILLC  »  SSC 
ouiTmn  3  mt 


ALMA  FAA  AP 

ATX  ipnan 

WUnSUICK 
tmjfriUtC*  FAA  AP 
OaCTOflTOtM   I  UiU 

ncniAG 
raiKSTan  3  su 
reLKSTvn  s  su 

rWT  STCMWT 
GLCWIVILLC 

XSU»  S  5 
NAMUMTA 

PATTcnon 

SAPtlO  lUAHO 
VtvAfWIAM  in.OA  Pi  CftOn 

lAvANftAM  kA0  AP 
SAVAHMM  kCACH 

^uaacNCT  3  tMu 

UAvCtttSS  4  NC 


DRY  OF  MONTH 


12     3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


StE  REFERENCE  NOItS  FOLLOHING  SIBtlON  JNOEX 

5 


DfilLY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

o 

a: 

STRT I  ON 

q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

. 

NORTHWEST 

01 

nLLOTOONR  DRH  2 

HRX 

78 

67 

65 

65 

64 

59 

74 

69 

77 

78 

82 

81 

83 

82 

82 

84 

75 

74 

55 

54 

64 

72 

73 

75 

77 

76 

71 

68 

77 

64 

72 

.2 

niN 

56 

56 

45 

47 

51 

51 

58 

64 

57 

53 

53 

59 

53 

53 

SB 

56 

65 

49 

38 

34 

36 

39 

44 

49 

52 

57 

S3 

S3 

47 

4  1 

51 

.0 

COLHOUN  EXP  STBTION 

HRX 

73 

69 

69 

68 

62 

77 

72 

82 

81 

82 

84 

85 

84 

85 

64 

82 

76 

66 

57 

70 

75 

78 

78 

81 

79 

77 

69 

71 

79 

68 

64 

75 

.  1 

niN 

63 

56 

42 

51 

55 

SB 

62 

64 

54 

51 

S3 

58 

49 

53 

54 

62 

65 

5 1 

39 

34 

35 

38 

42 

44 

47 

56 

54 

54 

S3 

48 

31 

SO 

.8 

CPRTERSy ILLE 

HRX 

78 

66 

64 

62 

59 

75 

74 

80 

79 

82 

82 

85 

84 

84 

83 

62 

72 

64 

55 

""-6 

74 

76 

76 

79 

78 

74 

72 

69 

76 

65 

63 

73 

.5 

fllN 

64 

61 

46 

56 

52 

57 

61 

67 

53 

56 

51 

55 

49 

55 

55 

62 

64 

49 

37 

32 

34 

41 

44 

46 

49 

S6 

52 

61 

53 

50 

36 

51 

.7 

CEDRRTOHN 

nflx 

76 

67 

67 

66 

61 

73 

72 

80 

80 

80 

84 

85 

84 

87 

86 

81 

76 

64 

57 

69 

75 

80 

81 

75 

71 

71 

67 

73 

79 

69 

67 

74 

.3 

niN 

63 

57 

42 

52 

51 

56 

61 

6S 

52 

52 

55 

57 

57 

S3 

55 

63 

63 

50 

36 

34 

36 

39 

43 

46 

50 

46 

45 

55 

54 

46 

32 

50 

.5 

OflLLRS  7  HE 

HBX 

78 

66 

66 

64 

63 

58 

75 

69 

79 

79 

80 

83 

84 

83 

85 

84 

78 

75 

56 

55 

67 

75 

78 

76 

78 

76 

58 

74 

70 

78 

65 

72 

.7 

niN 

S4 

56 

41 

49 

49 

51 

57 

64 

55 

51 

53 

53 

52 

S3 

56 

59 

64 

48 

35 

37 

36 

36 

41 

47 

47 

50 

52 

54 

51 

46 

40 

49 

.6 

ORLTON 

HRX 

79 

80 

82 

83 

82 

85 

83 

71 

72 

52 

55 

68 

74 

76 

77 

81 

79 

55 

66 

70 

78 

MIN 

53 

53 

51 

49 

S3 

57 

62 

SO 

41 

40 

38 

37 

40 

42 

41 

48 

S3 

54 

55 

47 

LR  FRYETTE 

HRX 

79 

66 

65 

70 

63 

72 

72 

68 

81 

80 

81 

85 

83 

85 

8S 

84 

73 

73 

54 

58 

71 

77 

78 

78 

81 

78 

59 

68 

71 

78 

63 

73 

.5 

MIN 

S2 

56 

40 

40 

51 

CS 

SB 

62 

52 

SO 

50 

S3 

S3 

51 

S3 

54 

64 

49 

42 

34 

34 

35 

38 

43 

45 

48 

54 

55 

54 

42 

31 

48 

.3 

ROME 

MAX 

75 

69 

69 

64 

60 

74 

72 

80 

79 

80 

83 

87 

84 

85 

84 

78 

74 

64 

58 

68 

75 

77 

79 

81 

77 

67 

68 

71 

80 

69 

65 

74 

.  1 

MIN 

64 

54 

41 

49 

51 

55 

59 

62 

58 

50 

52 

55 

51 

51 

54 

59 

61 

47 

37 

32 

33 

37 

43 

43 

47 

54 

52 

SS 

52 

45 

30 

49 

•  5 

ROUE  HSO  RP 

MRX 

69 

67 

70 

65 

60 

76 

71 

82 

83 

83 

64 

87 

87 

87 

86 

74 

73 

57 

59 

70 

76 

78 

79 

83 

80 

65 

70 

73 

79 

66 

65 

74 

■  3 

■          ■  ■ 

MIN 

63 

52 

42 

54 

57 

58 

62 

63 

55 

54 

55 

60 

S4 

56 

56 

65 

57 

46 

39 

35 

36 

40 

45 

46 

SI 

57 

55 

56 

53 

42 

33 

SI 

.5 

NORTH  CENTRRL 

02 

RLPHRRETTH  5  SSH 

MAX 

78 

67 

68 

65 

64 

58 

74 

70 

79 

77 

79 

80 

83 

82 

82 

83 

78 

76 

S4 

54 

55 

72 

76 

74 

72 

71 

67 

71 

66 

77 

69 

72 

.0 

MIN 

51 

57 

43 

45 

47 

50 

56 

60 

54 

49 

49 

52 

50 

50 

54 

SS 

60 

50 

38 

34 

34 

35 

38 

41 

43 

49 

53 

S3 

49 

47 

37 

47 

.8 

RTHENS  HSO  RP 

MAX 

74 

76 

66 

64 

69 

79 

73 

80 

81 

80 

83 

86 

83 

83 

83 

78 

78 

62 

59 

68 

75 

77 

75 

76 

79 

73 

68 

73 

80 

68 

60 

74 

.5 

nIN 

65 

56 

49 

50 

57 

60 

65 

67 

63 

S6 

58 

61 

61 

6 1 

62 

62 

6 1 

47 

42 

4  1 

42 

44 

49 

53 

58 

56 

61 

59 

S4 

47 

41 

55 

.  1 

HTLRNTR   HSO  HP 

MAX 

70 

69 

66 

66 

59 

75 

70 

80 

79 

81 

82 

84 

82 

83 

82 

79 

77 

57 

60 

68 

74 

77 

76 

78 

75 

65 

7S 

67 

79 

69 

62 

73 

.  1 

MIN 

64 

51 

48 

51 

51 

57 

65 

64 

61 

56 

56 

60 

58 

6 1 

60 

63 

55 

43 

37 

39 

40 

43 

50 

55 

57 

SS 

54 

59 

55 

49 

40 

53 

.5 

BLRIRS»ILLE  EXP  STB 

MRX 

77 

67 

62 

68 

66 

61 

77 

69 

74 

75 

79 

78 

79 

81 

80 

79 

79 

73 

50 

48 

63 

73 

76 

75 

77 

75 

62 

69 

68 

74 

74 

71 

.2 

MIN 

51 

54 

34 

40 

42 

52 

55 

57 

54 

47 

42 

50 

43 

42 

49 

49 

59 

46 

37 

31 

30 

30 

33 

37 

36 

40 

53 

50 

48 

44 

28 

44 

.0 

BLUE  RIOGE 

MRX 

77 

62 

70 

65 

63 

70 

72 

71 

73 

77 

72 

75 

73 

63 

MIN 

S3 

50 

37 

44 

SO 

54 

SO 

63 

55 

SS 

53 

50 

SO 

42 

55 

54 

COHMERCE  4  NNH 

MRX 

MIN 

ORHLONECR 

MRX 

75 

64 

66 

63 

63 

60 

74 

69 

76 

77 

75 

80 

81 

79 

80 

81 

75 

73 

S3 

SS 

65 

73 

74 

7? 

74 

76 

66 

69 

66 

77 

67 

70 

.9 

MIN 

52 

56 

42 

42 

46 

51 

58 

61 

55 

52 

52 

54 

54 

53 

55 

57 

59 

49 

37 

35 

36 

37 

40 

44 

47 

52 

56 

SS 

49 

50 

33 

49 

.0 

GRINESVILLE 

MRX 

75 

65 

69 

64 

60 

64 

73 

70 

76 

77 

77 

79 

82 

79 

80 

80 

75 

76 

56 

76 

64 

70 

73 

78 

70 

72 

.3 

niN 

59 

57 

45 

48 

54 

55 

60 

62 

59 

53 

54 

56 

55 

56 

58 

63 

54 

49 

37 

56 

57 

56 

51 

48 

34 

S3 

.8 

HELEN  1  ESE 

MAX 

74 

69 

64 

64 

62 

76 

73 

75 

81 

80 

62 

34 

82 

81 

83 

75 

74 

67 

55 

66 

77 

80 

76 

77 

81 

70 

68 

67 

80 

73 

SB 

73 

.4 

MIN 

57 

54 

36 

4  1 

52 

56 

57 

61 

53 

49 

50 

53 

49 

50 

S3 

56 

53 

48 

35 

33 

33 

36 

39 

40 

41 

52 

SB 

51 

45 

47 

27 

47 

•  6 

JHSPER  1  NNH 

MAX 

68 

65 

6S 

64 

60 

76 

7S 

78 

79 

80 

80 

84 

84 

81 

81 

78 

68 

66 

52 

65 

75 

78 

75 

78 

79 

69 

71 

67 

79 

67 

59 

72 

.5 

MIN 

58 

S3 

37 

42 

47 

52 

56 

59 

53 

48 

51 

55 

49 

54 

54 

57 

62 

45 

32 

31 

36 

40 

44 

46 

S3 

51 

48 

54 

48 

42 

39 

48 

.3 

U  OF  CR  PLI  SCIENCE 

Fn 

MRX 

78 

75 

73 

66 

66 

80 

77 

81 

82 

81 

84 

86 

84 

84 

84 

82 

79 

73 

59 

68 

77 

77 

78 

77 

79 

77 

70 

72 

81 

74 

66 

76 

.5 

MIN 

65 

58 

47 

48 

53 

57 

62 

64 

60 

54 

55 

60 

SB 

59 

60 

63 

65 

SO 

39 

39 

40 

4  1 

47 

48 

54 

54 

57 

57 

52 

49 

37 

53 

.3 

H[NOER  I  SSE 

MAX 

•          ■  ■ 

MIN 

NORTHERST 

03 

CLBTTON  1  SSH 

MAX 

76 

67 

65 

69 

66 

78 

76 

76 

79 

80 

82 

82 

80 

81 

80 

79 

75 

72 

52 

66 

77 

78 

77 

78 

80 

80 

76 

69 

73 

72 

63 

74 

.  3 

MIN 

54 

45 

34 

38 

49 

53 

55 

58 

S3 

47 

50 

49 

51 

49 

49 

53 

56 

47 

35 

33 

37 

37 

37 

37 

42 

49 

55 

48 

44 

40 

27 

45 

•  6 

CORNEL IR 

MAX 

71 

70 

65 

81 

59 

74 

73 

75 

78 

76 

79 

82 

79 

79 

79 

75 

71 

64 

50 

65 

72 

74 

71 

73 

75 

72 

69 

6S 

75 

66 

51 

70 

6 

niN 

60 

53 

39 

43 

43 

54 

57 

62 

S3 

49 

51 

52 

51 

52 

56 

60 

64 

46 

31 

34 

34 

38 

39 

42 

44 

52 

57 

55 

44 

44 

34 

48 

.2 

ELBERTON  2  N 

MAX 

77 

78 

74 

66 

71 

80 

78 

79 

81 

82 

83 

86 

83 

83 

83 

79 

78 

75 

61 

68 

76 

78 

77 

77 

79 

74 

74 

73 

78 

72 

63 

76 

.3 

MIN 

63 

57 

44 

43 

53 

56 

57 

63 

62 

48 

49 

S3 

S3 

SS 

54 

56 

61 

so 

37 

35 

35 

36 

40 

42 

50 

46 

54 

49 

47 

46 

31 

49 

2 

mBRTHELL 

MAX 

79 

80 

75 

65 

67 

78 

77 

75 

78 

82 

84 

85 

88 

84 

85 

78 

78 

76 

65 

67 

76 

80 

77 

76 

80 

75 

75 

72 

70 

78 

65 

76 

5 

MIN 

60 

58 

46 

47 

58 

59 

60 

64 

58 

57 

58 

60 

57 

60 

60 

60 

65 

54 

40 

40 

43 

47 

48 

50 

57 

54 

57 

55 

SO 

46 

40 

S3 

8 

TOCCOB 

MRX 

7fi 

78 

74 

66 

66 

78 

73 

79 

82 

79 

84 

86 

84 

86 

83 

81 

76 

70 

59 

69 

78 

79 

77 

78 

80 

74 

71 

71 

79 

69 

58 

75 

6 

MIN 

57 

58 

42 

46 

54 

59 

59 

63 

59 

58 

56 

59 

58 

SB 

59 

62 

66 

49 

40 

40 

42 

46 

44 

51 

SO 

57 

50 

58 

53 

55 

33 

53 

3 

HRSHINGTON 

MRX 

76 

78 

74 

65 

65 

72 

79 

79 

78 

81 

82 

83 

87 

81 

84 

83 

81 

74 

67 

64 

68 

76 

78 

78 

79 

77 

81 

74 

72 

77 

67 

76 

1 

■              a  ■ 

MIN 

59 

62 

51 

46 

46 

45 

50 

62 

65 

55 

55 

58 

59 

59 

58 

62 

63 

52 

40 

40 

37 

39 

42 

46 

58 

56 

53 

54 

53 

54 

34 

52 

0 

HEST  CENTRRL 

04 

CARROLL  TON 

MRX 

75 

70 

65 

65 

59 

75 

73 

81 

82 

83 

84 

87 

85 

85 

83 

79 

75 

65 

60 

70 

78 

78 

77 

79 

79 

75 

74 

74 

80 

68 

64 

75 

1 

MIN 

COLUneuS  HSO  RP 

MRX 

74 

76 

70 

65 

64 

78 

74 

83 

85 

84 

85 

88 

89 

86 

86 

80 

75 

65 

65 

71 

76 

77 

79 

82 

83 

78 

80 

77 

83 

74 

70 

77 

S 

MIN 

67 

54 

51 

55 

53 

62 

69 

70 

64 

58 

57 

60 

62 

60 

60 

63 

57 

52 

43 

40 

41 

43 

49 

52 

56 

59 

60 

62 

56 

54 

45 

55 

9 

EXPERIHENT 

MRX 

78 

78 

77 

70 

75 

73 

77 

77 

81 

81 

83 

83 

86 

78 

79 

73 

75 

77 

77 

75 

78 

79 

72 

74 

80 

75 

77 

3 

MIN 

59 

58 

46 

44 

52 

54 

57 

64 

60 

52 

52 

59 

52 

SI 

58 

63 

64 

47 

35 

38 

38 

39 

43 

49 

52 

49 

53 

53 

SO 

49 

35 

SO 

8 

GREENVILLE  2  NNH 

MRX 

75 

72 

67 

66 

63 

77 

73 

82 

82 

81 

82 

87 

85 

86 

85 

78 

74 

64 

62 

69 

76 

77 

78 

80 

79 

79 

80 

81 

80 

81 

71 

76 

5 

MIN 

65 

59 

44 

50 

51 

57 

64 

68 

58 

50 

57 

56 

55 

54 

56 

60 

63 

47 

35 

36 

35 

37 

43 

43 

48 

48 

SO 

56 

48 

47 

46 

51 

2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

CD 
<Z 

a: 

I 

Z 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<r 

Lfl  CRRNCE 

niN 

74 

69 

71 
58 

71 
49 

6S 
52 

64 
49 

78 
55 

76 
64 

80 
6S 

83 

55 

83 
48 

82 
SO 

86 

S3 

84 

58 

86 
52 

87 

55 

81 

59 

7S 
63 

67 
48 

61 
35 

67 
35 

72 
33 

79 
35 

79 
42 

80 
49 

83 
48 

79 
45 

79 
55 

77 
55 

78 
50 

80 
49 

67 
33 

50.5 

MQOCUQI  1  U  f  1  1  r 

niN 

78 
64 

80 

60 

S2 

60 

S2 

80 

52 

79 
65 

82 
66 

86 
66 

85 
SS 

85 
57 

89 
SB 

86 
60 

86 
60 

87 
S9 

83 
60 

80 
66 

71 
51 

66 
40 

70 
38 

76 
42 

78 
42 

79 
50 

81 
51 

81 
58 

Bl 

55 

80 
S7 

79 
60 

81 
52 

78 
52 

70 
42 

54.9 

nehnpn 

niN 

76 
63 

69 
57 

68 
45 

65 
50 

59 
49 

74 

53 

74 

62 

81 
65 

82 
56 

83 
49 

85 
52 

86 

57 

88 
56 

88 

55 

86 
56 

78 
61 

77 
62 

62 
44 

60 
35 

68 
36 

75 
37 

78 
41 

79 
46 

80 
50 

77 
51 

74 

55 

77 
52 

75 
58 

79 
SI 

71 
47 

65 
39 

5?.  3 

SUNNYS 1 06 

niN 

72 
66 

73 
59 

68 
48 

68 
SI 

62 
S3 

78 
53 

74 

65 

83 
62 

84 
54 

84 

59 

83 
59 

86 

SS 

85 
80 

84 

63 

80 
60 

78 

67 
48 

61 
39 

70 
40 

77 
40 

79 
45 

78 
55 

79 
53 

75 
56 

72 
55 

71 
55 

71 
59 

81 
53 

72 
51 

63 
41 

53.7 

TflLBOTTON   1  NE 

MAX 
MIN 

75 
66 

75 
59 

69 
48 

67 
53 

63 
SO 

78 
SB 

74 

57 

84 

65 

85 
63 

85 
51 

85 
52 

88 

55 

88 

61 

87 
54 

87 
SB 

82 
57 

79 
63 

66 
46 

66 
36 

"2 
34 

78 
35 

80 
36 

86 
42 

81 
43 

80 
48 

77 
53 

80 
56 

81 
58 

81 
50 

74 

52 

67 
45 

78.1 
51  .7 

rHOMftSTON  2  S 

nAX 

niN 

61 
67 

77 
60 

72 
50 

68 
54 

65 
56 

77 
54 

75 
65 

81 
65 

85 
60 

8S 
54 

85 
54 

89 
55 

88 
56 

88 

57 

86 

57 

83 
SB 

78 
66 

66 
48 

60 
40 

73 
37 

79 
38 

80 
41 

78 
47 

84 
49 

B2 
49 

80 

S3 

82 
S3 

78 
SB 

65 

53 

78 
52 

7 1 
40 

78.7 
53.1 

WEST  POINT 

MAX 

niN 

80 
60 

70 
60 

72 
48 

63 
50 

59 
SI 

62 
52 

68 
52 

70 
63 

80 
65 

84 

S3 

83 
53 

83 
55 

88 

57 

82 
58 

80 
55 

85 
56 

79 
63 

75 
60 

75 
39 

70 
38 

70 
38 

78 
38 

76 
38 

79 
49 

80 
58 

80 

53 

80 
53 

75 
SB 

76 
54 

77 
S7 

72 
38 

75. B 
52.3 

IJ  T  DQI 

LtH 1 KHL 

W I L  E  t 

niN 

83 

83 
65 

79 
S3 

69 
56 

83 
55 

85 

67 

85 
57 

84 

59 

87 
59 

88 
63 

86 
64 

85 
63 

84 

59 

73 
55 

69 
43 

70 
41 

79 
42 

62 
53 

82 
50 

76 
63 

83 
SB 

83 
58 

78 
62 

80 
59 

76 

67 
42 

56.? 

COV  [  NCTON 

niN 

74 
64 

73 
59 

65 
49 

69 
SO 

66 
54 

79 
57 

73 
65 

80 
66 

80 
59 

83 
54 

84 

54 

85 
59 

85 
58 

86 
61 

82 
SO 

81 

62 

80 
65 

65 
49 

62 
37 

67 
36 

76 

37 

78 
40 

77 
47 

77 
52 

78 
56 

75 
54 

71 
55 

71 
59 

81 

S3 

71 
52 

63 
39 

53.6 

0U6L 1 N  3  S 

niN 

78 
61 

81 
62 

80 
48 

75 
50 

62 
53 

82 

55 

85 
58 

78 
65 

85 
66 

86 
54 

85 

53 

86 
53 

86 

55 

90 
58 

88 

56 

89 

55 

86 

57 

78 
50 

73 
39 

67 
35 

71 
36 

77 
38 

80 
40 

82 
45 

86 
47 

79 
54 

84 

55 

83 

57 

80 
49 

62 
50 

76 
38 

5?.  4 

EOSTHflN   I  H 

niN 

79 
62 

79 
64 

80 
SI 

78 
S3 

72 
SS 

78 
56 

83 
60 

80 
68 

82 
65 

85 
56 

86 
59 

85 
60 

87 
61 

88 
62 

85 
62 

66 
58 

84 

61 

73 
52 

76 
42 

79 
40 

70 
41 

76 
44 

79 
47 

81 

50 

81 
54 

78 
57 

82 
58 

Bl 
52 

78 
54 

78 
58 

75 
42 

55.3 

FORSTTH   I  S 

niN 

73 
66 

75 
60 

67 
51 

6S 
52 

69 
54 

79 
58 

75 
66 

82 
69 

82 
65 

83 

52 

84 
54 

87 
59 

85 
58 

86 
58 

84 

59 

80 
59 

78 
68 

59 
49 

62 
37 

68 
37 

76 
37 

77 
41 

78 
48 

79 
52 

78 
S7 

77 
56 

78 

57 

75 
60 

80 
54 

73 
54 

65 
40 

54  .4 

MflMK I NS V 1 LLE 

niN 

82 
57 

79 
SB 

95 
47 

75 
41 

76 
49 

75 
58 

83 
SB 

79 
63 

84 

60 

89 
49 

88 
SO 

90 
51 

90 
54 

85 
56 

89 
S3 

90 
53 

86 
SB 

81 
45 

76 
35 

72 
33 

75 
33 

80 
36 

81 
40 

83 
43 

85 
S3 

86 
48 

85 
52 

82 
SS 

82 
46 

84 
49 

79 
39 

49  . 1 

niN 

79 
68 

78 
60 

79 
SO 

81 
S2 

78 
50 

77 
54 

80 
61 

78 
63 

85 
55 

88 

61 

85 
65 

87 
69 

93 
68 

91 
67 

88 
63 

85 
60 

86 
62 

75 
49 

75 
41 

69 
43 

71 
45 

76 
48 

72 
SO 

73 
60 

76 
62 

74 

65 

76 
67 

72 
65 

78 
63 

80 
58 

75 
39 

57. 5 

MflCQN   MSO  fiP 

nflx 

MIN 

77 
65 

79 
57 

71 
52 

65 
56 

75 
57 

82 
61 

78 
66 

83 
68 

84 

60 

84 

55 

85 
56 

87 
58 

87 
59 

87 
63 

85 
61 

83 
61 

80 
60 

68 
48 

66 
43 

70 
41 

76 
40 

77 
44 

80 
48 

82 
48 

80 
56 

80 
53 

80 
60 

79 
56 

81 
51 

75 
SO 

66 
43 

78 . 5 
54.7 

n  t  LLEOCE  V 1 LLE 

niN 

76 
61 

79 
62 

80 

SI 

68 
50 

65 
S3 

73 
55 

81 
57 

79 
66 

83 
63 

83 
52 

85 
51 

85 
54 

86 
56 

87 
62 

86 
59 

86 
SB 

83 
60 

77 
50 

69 
39 

66 
37 

70 
36 

77 
37 

78 
42 

80 
46 

79 
49 

78 

52 

80 
56 

BO 
59 

74 

52 

79 
SI 

71 
40 

52.? 

nOMIICELLO 

MAX 
MIN 

SnNOERSVILLE 

NAX 

niN 

79 
64 

78 
64 

75 
50 

6S 
53 

77 
56 

6 1 
59 

80 
63 

82 
69 

63 
68 

83 
53 

8 1 

57 

85 
58 

85 
SB 

85 
61 

84 

62 

82 
58 

75 
67 

7  I 
52 

64 

39 

68 
38 

40 

43 

79 
45 

78 
49 

76 
59 

78 
57 

78 
59 

73 
61 

51 

7 1 
SB 

62 
39 

77.0 
55.2 

SILOnn 

MAX 
lilN 

79 
65 

77 
61 

68 
49 

67 
SO 

74 

55 

80 
57 

81 
64 

79 
64 

81 
63 

83 
54 

84 

57 

86 
59 

84 

62 

83 
64 

84 

62 

82 
61 

77 
67 

69 
50 

54 

38 

68 
37 

76 
40 

79 
45 

79 
48 

80 

52 

79 
57 

78 

56 

74 

58 

73 
57 

81 

55 

70 
53 

62 
37 

76.8 
54  .7 

EAST  CENTRAL 

06 

fiPPL I  NO   1  NH 

MAX 

niN 

78 
63 

82 
64 

80 
49 

69 
49 

67 
S3 

75 
59 

82 
59 

83 
64 

83 
67 

83 
S4 

84 
54 

83 
59 

86 
59 

82 
60 

85 
62 

85 
59 

82 
61 

75 
52 

69 
41 

65 
39 

70 
39 

77 
41 

79 
44 

80 
43 

79 
SO 

79 
56 

7B 
59 

75 
54 

75 
51 

78 
53 

69 
38 

53.4 

flUCUSTfl  HSO  flP 

MAX 

niN 

83 
64 

82 
59 

72 
SI 

70 
S3 

80 
54 

85 
59 

85 
64 

82 
66 

85 
59 

84 

SS 

85 
57 

89 
58 

86 

59 

85 
60 

87 
59 

84 

58 

75 
63 

73 
49 

56 
43 

71 
41 

78 
4  1 

80 
42 

83 
45 

83 
48 

82 
62 

83 
57 

79 
57 

75 
55 

81 
52 

72 
40 

65 
36 

53.7 

BROOKLET   1  H 

niN 

85 
65 

78 
67 

77 
52 

70 
55 

81 
56 

82 
61 

85 
66 

BS 
70 

85 
58 

84 

59 

84 

58 

88 
60 

87 
61 

86 
62 

86 
60 

85 
56 

79 

70 

74 

55 

69 
45 

71 
41 

76 
42 

79 
46 

80 
SI 

82 
55 

82 
66 

85 
62 

79 

57 

79 
56 

77 
60 

74 
54 

67 
42 

57.0 

LOUISVILLE  3  S 

niN 

82 
64 

80 
64 

80 
53 

70 
54 

80 

55 

83 
60 

83 
65 

80 
69 

84 

65 

85 

57 

84 

SS 

83 
56 

88 

se 

88 
62 

87 
58 

84 

57 

80 
69 

76 
53 

75 
51 

70 
39 

77 
39 

79 
42 

81 
47 

81 
SO 

80 
61 

83 
57 

79 
57 

77 
59 

79 
S3 

76 
57 

68 
40 

55.7 

METIER 

MAX 
HIN 

78 
60 

80 

55 

85 
SO 

80 
SO 

83 
53 

85 
55 

85 
57 

85 
70 

87 
65 

86 
58 

88 

56 

90 
57 

90 
58 

87 
64 

88 

62 

87 
59 

57 

42 

78 
43 

80 
45 

82 
47 

84 

83 

83 

84 

85 
57 

83 
54 

79 
56 

70 
42 

54.9 

nlDvILLE  EXP  STB 

MAX 
MIN 

83 
60 

80 
48 

SO 

85 

84 

62 

81 
66 

85 
61 

85 
52 

S4 

89 

87 
60 

86 

56 

85 
54 

81 
65 

38 

77 

79 
40 

81 
44 

82 
49 

64 

53 

80 
56 

79 
53 

76 
53 

73 
37 

niLLEN  4  N 

MAX 
HIN 

86 
61 

81 
67 

79 
52 

70 
57 

82 
55 

83 
55 

84 

68 

82 
69 

86 
62 

85 
51 

86 

S3 

90 
54 

88 
58 

86 
62 

86 

56 

85 
60 

86 
64 

74 

52 

66 
38 

74 
34 

79 
36 

80 
38 

82 
42 

84 
45 

81 
62 

85 
55 

80 
52 

80 
60 

79 
52 

79 
50 

64 

31 

53.3 

NEHINCTON   2  NE 

MAX 
MIN 

83 
67 

80 
62 

72 
S3 

72 
52 

82 
54 

83 
64 

84 

69 

87 

70 

85 
68 

85 
56 

88 
68 

89 
69 

85 
65 

86 
62 

83 
62 

80 
60 

77 
70 

74 

50 

69 
44 

70 
40 

76 
45 

79 
44 

80 
46 

Bl 

52 

81 
56 

85 
65 

81 
61 

83 
64 

75 
60 

75 
56 

63 
39 

57. 8 

SHRINSBORO 

MAX 
MIN 

81 
65 

83 
57 

82 
52 

73 
S3 

78 
56 

75 
60 

80 
67 

82 
69 

86 
65 

86 

57 

85 
65 

88 
61 

87 
63 

84 

55 

86 
59 

84 

58 

79 
68 

72 
53 

65 
48 

71 
38 

77 
49 

77 
45 

79 
50 

81 

53 

76 
56 

80 
59 

77 
57 

71 
41 

79.5 
56.4 

HORRENTON 

MAX 

niN 

78 
62 

80 
62 

79 
51 

68 

SO 

67 
50 

75 
56 

83 
59 

82 
66 

79 
66 

83 
56 

85 
55 

84 

SS 

88 

56 

84 

62 

84 

62 

84 

61 

82 
62 

80 
62 

44 

75 
38 

6S 
39 

43 

46 

78 
49 

79 
52 

79 
57 

78 
57 

75 
58 

74 

56 

78 
SS 

69 
40 

78.3 
54.4 

MDrNESeORO  2  NE 

MAX 
MIN 

73 
64 

83 
64 

81 
S3 

79 
46 

72 
48 

79 
56 

85 
60 

83 
65 

80 
68 

84 

55 

84 

55 

85 
SB 

88 

59 

87 
62 

86 

58 

86 
SB 

84 

68 

75 
52 

74 
44 

67 
41 

70 
41 

78 
4  1 

80 
46 

82 
48 

83 
48 

80 
62 

83 

57 

80 

57 

78 
54 

78 
54 

80 
41 

80.2 
54  .4 

SOUTHHEST 

0? 

Albany  3  SE 

NAX 
HIN 

78 
65 

80 
55 

74 

58 

76 
SB 

75 
61 

80 
68 

82 
69 

82 
64 

87 
58 

86 
58 

87 

59 

88 
58 

90 
62 

87 
61 

86 
60 

85 
62 

81 
54 

79 
50 

73 
40 

71 
41 

76 
42 

80 
49 

80 
50 

82 

52 

84 

S3 

85 
54 

84 

62 

80 
58 

80 
58 

76 
45 

70 
46 

80.8 
55.8 

AKERICUS  4  ENE 

HAX 
HIN 

74 

66 

80 
62 

76 
52 

68 
55 

68 
SI 

79 
63 

80 
63 

63 
68 

8S 
68 

84 

57 

84 

61 

87 
60 

89 
60 

66 
63 

86 
62 

84 

62 

80 
68 

70 
53 

66 
43 

71 
41 

76 
42 

78 
45 

79 
50 

81 
52 

82 
SB 

81 
54 

83 
S3 

82 
62 

75 
55 

74 

55 

69 
44 

78.7 
56.4 

BAINBRIDCE 

MAX 
MIN 

78 
SB 

80 
66 

7S 
54 

70 
61 

75 
60 

76 
66 

81 
69 

82 
69 

85 
65 

86 
60 

BS 
60 

88 

57 

90 
60 

88 
62 

90 
62 

86 
62 

80 
71 

74 

55 

70 
45 

72 
40 

76 
42 

B2 
45 

83 
53 

82 
53 

85 
56 

84 

58 

85 
58 

86 
60 

81 
60 

78 
57 

7S 
48 

BO. 9 
57.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINC  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

o 
d 
ir 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1 6 

1  7 

1  6 

I  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

(T 

BLRKEL? 

HBX 
niN 

80 

65 

73 
63 

77 
52 

74 

55 

6B 
56 

68 
56 

75 
63 

76 
67 

83 
66 

86 
62 

86 
59 

86 
59 

88 

59 

89 
62 

88 
62 

87 
62 

83 
63 

76 
54 

72 
45 

69 
43 

72 
43 

77 
44 

79 
48 

63 
54 

83 
54 

84 

58 

85 
59 

83 
61 

82 
56 

82 
56 

76 
48 

79.7 
56.6 

CBHILLB 

HBX 

niN 

77 
65 

80 
66 

79 
54 

69 
58 

77 
58 

81 
64 

83 
68 

81 
69 

82 
64 

84 

59 

84 

62 

85 
58 

66 
61 

86 
62 

85 
64 

83 
63 

81 

69 

72 
53 

67 
45 

69 
41 

73 
42 

72 
46 

80 
54 

81 
45 

82 
59 

81 
55 

83 
57 

78 
60 

79 
58 

76 
55 

70 
47 

79.0 
57.5 

COLOUIII  2  E 

NBX 

niN 

80 
66 

75 
64 

80 
54 

74 

59 

68 
58 

71 
65 

78 
66 

BO 
68 

83 
66 

86 
60 

88 
58 

87 
57 

87 
63 

87 
62 

80 
54 

81 
55 

75 
45 

71 
42 

72 
43 

75 
45 

79 
49 

61 
54 

63 
54 

85 
54 

78 
60 

64 

60 

81 

57 

80 

58 

70 
47 

79.3 
56.7 

CUTHBERT 

NBX 

niN 

80 
65 

78 
61 

77 
50 

70 
55 

67 
52 

75 
60 

77 
66 

82 
66 

85 
67 

86 
58 

86 
58 

89 

59 

86 
60 

89 
60 

66 
60 

85 
61 

62 
62 

70 
52 

68 
42 

70 
40 

76 
42 

79 
44 

82 

52 

83 
56 

84 

57 

84 

54 

81 
59 

80 
59 

61 
54 

78 
54 

72 
43 

79.7 

55.7 

FORT  Cfl[NES 

nBx 
niN 

80 
71 

76 
70 

74 

SO 

67 
SB 

68 
56 

73 
62 

75 
64 

81 
74 

60 
75 

83 

65 

84 

62 

84 

61 

66 
67 

85 

67 

85 
69 

82 
65 

78 
68 

68 
57 

68 
47 

"2 
44 

76 
50 

79 
54 

79 
54 

80 
52 

80 
60 

76 
62 

79 
61 

78 
66 

73 
56 

73 
S3 

70 
46 

77.2 
60.2 

LUMPKIN  2  SE 

HBX 

niN 

81 
64 

77 
61 

72 
49 

69 
53 

67 
53 

76 
61 

77 
62 

84 

61 

85 
64 

86 
53 

87 
62 

89 
59 

90 
60 

87 
60 

87 
55 

85 
58 

79 
61 

6B 
49 

66 
36 

72 
34 

77 
34 

79 

80 
49 

84 
44 

83 
49 

64 
49 

83 
58 

80 
55 

83 
48 

75 
54 

74 
43 

79.5 
53.3 

nORCRN  1  H 

HBX 

niN 

PLBINS  SH  GB  EXP 

STB 

riBx 
niN 

79 
62 

74 

63 

76 
54 

71 
SS 

62 
53 

69 

57 

77 
63 

78 
69 

82 
69 

85 
58 

86 
58 

86 
59 

88 

61 

88 

62 

86 

60 

86 
60 

84 

61 

78 
S3 

68 
41 

66 
39 

71 
40 

77 
41 

78 
45 

79 
52 

81 
53 

82 

S3 

83 
58 

81 

61 

79 
SS 

BO 

55 

75 
42 

7B.S 
55.2 

'HOnaSVILLE  4  SE 
■ 

■ 

NBX 

niN 

77 
62 

79 
65 

82 
56 

60 

b' 

83 
68 

85 
69 

86 
65 

88 

65 

88 

67 

89 
63 

89 
60 

89 
62 

89 
64 

90 
61 

87 
60 

78 
42 

80 
43 

82 
50 

83 
52 

84 

53 

85 
62 

85 
55 

87 
55 

85 
62 

63 
64 

83 

60 

60 
48 

84  . 3 

59.0 

SOUTH  CENTRBL 

08 

BSHBURN  3  ENE 

MBX 

niN 

78 
62 

84 

65 

78 
54 

71 
55 

61 
55 

75 
59 

80 

67 

80 
69 

80 
66 

84 

60 

83 
58 

84 

60 

65 
64 

86 
63 

86 
64 

85 
65 

64 

59 

77 
55 

70 
45 

67 
44 

68 
44 

74 
44 

77 
48 

78 
52 

81 
51 

78 
57 

80 
59 

81 
62 

77 
57 

78 
57 

75 
43 

78.2 
56.9 

CORDELE 

nBx 
niN 

79 
65 

BO 
69 

78 
49 

70 
51 

72 
51 

80 
61 

79 
66 

82 
70 

85 
64 

84 

56 

85 
58 

89 
57 

88 

60 

85 
61 

85 
63 

82 
61 

79 
62 

74 

55 

70 
51 

70 
40 

74 
40 

77 
43 

80 
SI 

82 
48 

83 
60 

82 
53 

81 
58 

78 
61 

74 

55 

75 
49 

71 
37 

79.1 
55.6 

OOUOLBS  2  ESE 

NBX 

niN 

81 
62 

82 
53 

83 
57 

70 
55 

62 
55 

82 
57 

80 
63 

85 
68 

83 
63 

87 

57 

66 

57 

85 
58 

89 
59 

90 
59 

88 
58 

88 

57 

66 
58 

75 
54 

75 
43 

72 
41 

72 
41 

78 
42 

80 
45 

B2 
50 

83 
52 

75 
57 

83 
54 

84 

55 

BO 
60 

81 

55 

78 
42 

BO.B 
54.7 

FITZCERBLO 

HBX 
MIN 

78 
6S 

79 
66 

79 
55 

72 
56 

78 
56 

80 
66 

64 

70 

83 
69 

84 

66 

85 
60 

85 
63 

88 
61 

86 
68 

87 
65 

87 
67 

64 

62 

82 
71 

77 
56 

71 
46 

70 
45 

75 
46 

79 
50 

80 

55 

81 
54 

BO 
62 

82 
60 

83 
60 

80 
65 

79 
59 

77 
60 

73 
43 

80.3 
59.6 

MOnERVlLLE  3  HSH 

NBX 
NIN 

82 
67 

82 
68 

79 
60 

70 
61 

83 
60 

83 
66 

87 

70 

85 
71 

83 
66 

85 
62 

85 
60 

88 
59 

88 

60 

87 
62 

86 
61 

86 
59 

81 

71 

76 
55 

74 
48 

72 
44 

76 
44 

80 

SO 

81 
53 

82 
S3 

80 
66 

84 

58 

84 
54 

79 
64 

78 
66 

78 
54 

74 
48 

81  .2 
59.4 

LUMBER  ClTr 

nax 
niN 

42 

77 
45 

82 
SO 

80 
47 

82 
49 

79 
57 

84 

56 

84 

SB 

78 
60 

81 
55 

78 
39 

nOULTRlE  2  ESE 

NBX 
NIN 

79 
66 

80 
65 

79 
56 

69 
57 

79 
57 

82 
65 

86 
67 

8S 

67 

84 

62 

85 
59 

86 
58 

89 
58 

90 
62 

87 
S9 

87 
60 

86 
58 

80 
69 

76 
S4 

71 
44 

71 
41 

75 
45 

60 
47 

81 

52 

83 
51 

81 
61 

83 

55 

83 
55 

80 
61 

80 
60 

79 
58 

72 
45 

80.9 
57.2 

NBSMVILLE  S  5SE 

NBX 

niN 

78 
64 

80 
66 

77 
62 

66 

56 

BO 
56 

80 
64 

67 

68 

68 

86 
57 

83 
55 

86 
55 

82 

71 

87 

57 

86 
56 

80 
70 

70 
53 

68 
42 

79 
38 

79 
39 

82 
45 

78 
49 

82 
49 

79 
62 

80 
54 

78 

52 

75 
61 

76 
62 

76 
51 

70 
47 

78.6 

56  .5 

QUITMBN  2  NN 

NBX 

niN 

TIFTOM  EXP  STATION 

NBX 

niN 

78 
63 

79 
66 

80 
56 

72 
56 

62 
55 

77 
59 

60 
68 

83 
66 

83 
65 

84 

61 

85 
61 

85 
60 

88 
60 

88 

63 

86 
64 

85 
60 

84 

60 

79 
56 

73 
46 

72 
42 

7  1 
42 

75 
45 

77 
51 

78 
54 

80 
S3 

80 
56 

80 
58 

82 
63 

77 
59 

79 
59 

77 
46 

79.3 
57.3 

VBLDOSTB  3  E 

NBX 
NIN 

84 

63 

81 
66 

78 
63 

74 
64 

80 
59 

83 
65 

84 

67 

85 
68 

85 
64 

87 
61 

86 
60 

87 
SB 

87 
56 

86 
58 

86 
58 

84 

59 

81 
69 

75 
53 

77 
48 

74 
41 

77 
39 

80 
40 

79 
49 

62 
48 

81 
61 

86 
58 

84 

56 

81 
63 

80 
63 

76 
51 

77 
45 

81  .5 
57.2 

SOUTHEAST 

09 

BLHB  FBB  BP 

NBX 
NIN 

82 
67 

81 
68 

72 
56 

68 
58 

83 
60 

79 
65 

83 

71 

82 
71 

85 
68 

85 
60 

86 
59 

88 
60 

87 
62 

85 
65 

85 
62 

83 

59 

76 
72 

76 
56 

71 
47 

71 
43 

76 
43 

81 
49 

81 

53 

82 
55 

76 
68 

81 
60 

83 
57 

BO 
64 

78 
64 

77 
59 

68 
45 

79.7 
59.5 

BRUNSUICrt 

NBX 
NIN 

85 
69 

83 
71 

81 
62 

72 
62 

75 
62 

80 
65 

84 

66 

88 
66 

86 
69 

85 
65 

86 
70 

89 

70 

89 

65 

89 
66 

87 
66 

85 
65 

86 
70 

78 
60 

78 
51 

78 
40 

80 
47 

82 
54 

Bl 
SB 

S4 

SB 

80 
70 

87 
66 

67 
64 

87 
66 

75 
68 

78 
54 

82  .8 
62.8 

BRUNSWICK  FBB  BP 

NBX 
NIN 

83 

70 

79 
69 

72 
67 

71 
64 

73 
63 

78 
70 

82 
74 

88 

72 

83 

70 

81 
67 

81 
63 

87 
64 

83 
66 

85 
67 

84 

67 

64 

65 

84 

70 

77 
61 

72 
S3 

70 
49 

76 
51 

77 
57 

77 
59 

76 
61 

75 
71 

84 

67 

81 
62 

75 
67 

73 
55 

75 
59 

67 
59 

78  .5 
64  .2 

FLEniND 

NBX 
NIN 

83 
64 

82 
69 

78 
54 

71 
55 

81 
57 

80 
62 

83 
67 

86 
71 

85 
66 

85 
56 

85 
56 

88 

57 

85 
60 

85 
61 

85 
58 

65 
55 

83 

67 

76 
56 

75 
45 

72 
38 

76 
40 

80 
45 

79 
47 

82 
52 

80 
67 

84 
64 

80 
54 

78 
58 

74 
64 

74 

50 

70 
40 

60.3 
56.6 

FOLKS  TON  9  SM 

NBX 
NIN 

85 
64 

BO 
65 

78 
58 

71 
59 

82 

57 

85 
63 

83 
68 

89 

67 

85 
63 

67 
60 

86 

56 

87 
56 

88 
58 

85 
59 

87 
56 

88 

56 

83 
66 

73 
41 

78 
41 

81 
51 

82 
54 

83 
52 

80 
65 

86 
54 

BO 

65 

75 
64 

BO 

51 

72 
46 

82 . 1 
57.7 

FORT  STENBRT 

NBX 
NIN 

85 
66 

80 
69 

77 
54 

72 
55 

82 
57 

81 
60 

BS 
69 

S8 

72 

87 
67 

84 

60 

86 
58 

88 
60 

88 
62 

86 
63 

86 
61 

86 

59 

61 

70 

78 
58 

73 
48 

72 
42 

77 
43 

86 
49 

Bl 

53 

84 

56 

80 
67 

85 
63 

83 
57 

79 
61 

78 
64 

75 
S3 

70 
46 

81  .4 

58.8 

GLENNVILLE 

NAX 
NIN 

B4 

71 

80 
68 

BO 
54 

70 
59 

83 
57 

81 
63 

86 
68 

81 
70 

86 
66 

85 
60 

86 
59 

89 
62 

88 
53 

87 
63 

86 
64 

86 
59 

78 
69 

75 
57 

71 
47 

73 
42 

78 
45 

80 
51 

85 
51 

86 
64 

79 
64 

85 
62 

84 

58 

80 
62 

78 
62 

77 
56 

67 
44 

61.1 
59.4 

JESUP  e  S 

NBX 
NIN 

81 

66 

81 
67 

80 
55 

73 
66 

83 

57 

79 
63 

85 
65 

88 
69 

83 
65 

85 
58 

85 
56 

89 
57 

89 
59 

86 
62 

86 
58 

86 
55 

82 
67 

75 
57 

75 
46 

70 
40 

77 
40 

81 
47 

81 
49 

85 
54 

83 
67 

85 
61 

83 
53 

80 
60 

78 
64 

76 
51 

71 
45 

Bl  .4 
57.4 

NBHUNTB 

NBX 
NIN 

84 

67 

77 
71 

78 
58 

70 
60 

82 
60 

BO 
67 

84 

70 

86 
72 

64 

67 

84 

62 

84 

59 

86 
59 

87 
6] 

84 

63 

85 
60 

85 
56 

82 
71 

76 
58 

76 
SO 

70 
43 

76 
43 

78 
52 

80 
54 

82 
57 

80 
68 

84 
64 

83 

57 

79 
63 

76 
66 

77 
56 

71 
46 

80.3 
60  .0 

SBPELO  ISLBNO 

NAX 
NIN 

81 
6B 

80 
68 

76 
62 

73 
60 

73 
60 

79 
67 

82 
71 

85 

7? 

84 
64 

85 
65 

84 

61 

85 
62 

62 
63 

83 
64 

84 

63 

84 

63 

83 
69 

77 
64 

72 
50 

72 
44 

75 
48 

78 
55 

77 
S7 

79 
61 

81 
64 

85 
60 

80 
61 

78 
64 

74 
64 

75 
57 

66 
53 

79 . 1 
61  .4 

SBVBNNBH  USOB  PL 

CRON 

NAX 
NIN 

84 

63 

82 
66 

79 
53 

74 

58 

83 
59 

82 
59 

84 

63 

67 
69 

87 
56 

87 
56 

86 

57 

90 
59 

87 
62 

87 
61 

86 
56 

83 

55 

84 

66 

78 
55 

74 
46 

73 
42 

77 
42 

81 
47 

81 
46 

84 
45 

82 
67 

86 
64 

82 
57 

79 
66 

76 
65 

76 
SO 

70 
40 

81  .6 
56.5 

SBVBNNBH  HSO  BP 

NAX 

niN 

84 

68 

79 
69 

74 

55 

74 

60 

82 
58 

83 
64 

84 

69 

87 
73 

85 
65 

83 
60 

84 

57 

69 
60 

85 
65 

86 
62 

83 
62 

84 

60 

83 
68 

77 
56 

72 
48 

73 
44 

77 
46 

81 
50 

82 
53 

82 
58 

62 
69 

86 
66 

80 
60 

BO 
60 

76 
59 

76 
S3 

63 
45 

80  .5 
59.4 

SBVBNNBH  BEflCH 

NBX 
NIN 

82 

70 

BO 

70 

80 
60 

80 
63 

79 
63 

77 
63 

80 
68 

84 

70 

83 
56 

81 
68 

82 
70 

84 

70 

86 
73 

86 

65 

85 
67 

83 

67 

60 
63 

83 
60 

82 
60 

84 

52 

79 
SI 

76 
51 

78 
59 

78 
60 

82 
60 

81 

63 

BO 
62 

81 
61 

64 

63 

85 
60 

80 
60 

81  .5 
62.8 

SURRENCr  2  MNH 

NBX 
NIN 

BS 
65 

Bl 
66 

76 
54 

72 
55 

83 
56 

80 
61 

85 
61 

64 

70 

86 
67 

85 
59 

85 
58 

89 
59 

88 
61 

85 
60 

86 
60 

85 
57 

81 
65 

75 
55 

75 
46 

73 
40 

77 
42 

80 
48 

81 
51 

85 
53 

82 
65 

83 
60 

83 
55 

80 
62 

78 
62 

77 
54 

71 
41 

81  .2 
57  .0 

HBTCROSS  4  NE 

NBX 
NIN 

78 
61 

79 
64 

81 
61 

72 
59 

70 
59 

BS 
59 

82 
65 

85 
70 

SEE 

88 

65 

REF 

88     90  88 

59     57  57 

ERENCE  note; 

91     90  89 
60    59  58 

FOLLOMINO  : 

88     88  79 

55     SS  55 
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73 
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80 
41 

82 
50 

82 
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83 
53 

77 
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82 
56 

88 
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62 

80 
SO 

78 
48 
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55.8 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

ceoRCin 

OCTOBER  197S 


r 

DAT  OF  MONTH 

o 

SIHI ION 

o 
1  1  N  1 

It 
- 

1 

2 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

1  3 

IS 

16 

n 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

ir 

a. 

CRLHOUN  E>P  SrOTION 

4 

tlAX 
NIN 

77 
63 

68 

65 

71 

57 

70 
57 

66 

61 

64 

62 

71 
62 

67 
65 

75 
65 

77 
64 

77 
64 

77 
64 

78 
64 

78 
64 

79 
64 

78 
65 

12 
68 

72 
53 

64 

59 

51 
S3 

66 
S3 

67 
53 

64 
54 

68 

55 

70 
56 

72 
58 

70 
58 

66 
62 

64 

62 

70 
59 

64 

52 

70 
60 

4 
4 

EXPERintNI 

2 

nAX 

niN 

87 
74 

75 
67 

83 
59 

82 
60 

73 
60 

64 

80 

70 

70 

85 
74 

85 
64 

87 
76 

90 
74 

9 1 
65 

90 
69 

93 
69 

90 

71 

89 

73 

98 
64 

61 

S2 

54 

56 

60 

60 

64 

69 

65 

64 

63 

44 

84 
64 

1 
3 

4 

nnx 

NIN 

81 

72 

74 

68 

77 
60 

77 
63 

70 
62 

73 
62 

77 
69 

73 
70 

79 

80 
65 

83 
75 

85 
7  I 

85 
67 

84 

69 

85 
7  1 

86 

72 

82 

72 

82 
64 

83 
6 1 

83 

72 
56 

76 

78 

78 

84 

90 

73 

80 

77 

60 

80 

79 
65 

3 
3 

6 

NAX 
NIN 

78 

75 

75 
71 

76 
66 

75 
64 

69 
65 

68 

65 

7  3 
68 

72 
70 

76 
71 

75 
69 

79 
74 

80 
70 

90 
71 

79 
72 

80 
74 

8 1 

75 

80 
74 

80 
67 

80 
63 

80 
62 

70 
62 

7  1 
64 

75 
66 

66 

60 
64 

66 

68 

70 

67 

69 

64 

75 
68 

9 
1 
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3 

34 

32 

83 

59 

1  4  30 

7R 

7R 

H 

MRS  .   JOE  W .  WOODWRRD 

ORHLONEGR  3  NNW 

2479 

02 

LUMPK 1 N 

I  2 

34 

35 

84 

00 

1  390 

c 

JRMES  E .  FORTNER 

ORLLRS  7  NE 

2485 

01 

PfiULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

70 

7R 

c 

H 

L  DOUGLAS  GRIFFITH 

DRLTON 

2493 

01 

WHI  TEF lELD 

1  2 

34 

46 

84 

57 

720 

8A 

8R 

H 

MRS  ANNA  G  ANDREWS 

DRNV  ILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

1  0 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

EARL   T  .  SMITH 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7R 

GEORGE  H.  CHRRTIER 

OAWSONV  ILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

7R 

c 

MRS  .    THELMA  F  .  COX 

OOCTORIOWN   I  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7R 

R.   C.  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS  .   SARA  L .  HILL 

DONRLSONV ILLE    1  S 

2736 

07 

SE  M  I  NOL  E 

6 

31 

01 

84 

53 

1  35 

BR 

rTUDL"!     r.  MrVnolRUriLr 

OOUGLfiS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

30 

82 

49 

212 

7R 

7R 

H 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

DOUGLASVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

BR 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  1 

32 

35 

81 

43 

103 

BR 

WARREN  W.  HYRNT 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOMING  STfitlON  INDEX 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

O 
CI 

z 

(X 

LATITUDE 

u. 

(Z 
2 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

UJ 

2:: 

EVflP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

OUBL I N  3  S 

2839 

05 

LOURENS 

1 0 

32 

30 

82 

54 

2  1  5 

8R 

8R 

H 

WiLlrUKU  NHLLtf 

DUBL I N  2 

2844 

05 

LAURENS 

1 0 

32 

33 

82 

54 

204 

C 

L  1  1  T    Ur    UUoL  i  IN 

EHbTnHN  1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

1  2 

400 

8R 

BR 

H 

UH.    rUKtblKT  LUnn. 

ED  I  SON 

3028 

07 

CRLHOUN 

6 

31 

34 

84 

4  4 

305 

C 

1  C"  C  C  C"     1          M  F  I.I  T  n  M 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7R 

fi  .  D  .  ric  CLflIN 

ELL [ JRY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

4  1 

84 

29 

1  300 

7R 

RLFORD  G.  DOVER 

EMBRY 

3147 

01 

PRULO 1 NG 

1  7 

33 

52 

84 

59 

1200 

BR 

nibb    JHNt  1  HLLLrUUU 

E  XrcR 1 ntN  T 

3271 

04 

c  r>  o  1  o  1  ki o 

SPHLu I NG 

6 

33 

1  6 

84 

1 7 

925 

1  OA 

1  OR 

I  OR 

GH 

U-    Ur    UH.    tAF.  blHIlUiN 

FO I RMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

1 2 

34 

26 

84 

42 

740 

8R 

nKb    UNtUH    r  .  VlNLtNl 

FflRGO 

3312 

08 

CL INCH 

1 6 

30 

4  1 

82 

34 

1  1  5 

c 

bl  •    Ktulb    rHrLn  LU- 

r  I  1  iUEKHLU 

3386 

08 

BEN  HILL 

1  6 

31 

43 

83 

1  5 

371 

5P 

5P 

H 

LllY    rlKt  Utrl- 

r  Ltn 1 NU 

3409 

09 

L 1 BtR 1 Y 

2 

31 

53 

8  1 

25 

20 

4P 

4P 

c 

H 

MPC    Mil  npcn   r  ccrkiMPCP 
nKb    niLUKcU    L    bcLnl  Nl/t  K 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHRRL  TON 

1  5 

30 

48 

82 

02 

30 

8R 

c 

1    m  T      II  TllPKICP 

LUII     W.  lUKNtn 

cm  i/CTniki    n  cii 
r  ULKb 1  UN  b  bW 

3465 

09 

l_l  O  D  1    T  n  kl 

LHHKL 1  UN 

1  5 

30 

44 

82 

08 

1  20 

5P 

5P 

H 

nw  c  c  c  K\nu  P  c    tiii  ni  irc  ppp 
UrVtrtNUntt    WlLULlrt  Ktr 

FORSYTH    1  S 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

01 

83 

57 

650 

6P 

6P 

H 

CITY   OF  FORSYTH 

FORT  GRINES 

3516 

07 

CLRY 

3 

3  1 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS.   MflYME   R.  HAYES 

r  UK  1    bit  WHR 1 

3538 

09 

1     T  D  cr  D  T  V 

L 1 BtK 1 Y 

1  1 

31 

52 

8 1 

37 

92 

7P 

7P 

rUbl  LNUlNttKb 

r  KhNKL  1  N  <: 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8R 

DnPCDT     1      IIII  cnM 

KUtftKI    L  WlLbUN 

LiH  1  Ntb  V  1  LLt 

3821 

02 

HRLL 

3 

34 

18 

83 

5  1 

1  1  70 

7A 

7R 

H 

Mill   inM    Q  ccriiPDc 
WlLLlHn   H.  btLLcKb 

o  r  D  c  n  ki 
U 1 DbUN 

3695 

06 

GLHbbCULK 

1  1 

33 

1  4 

82 

36 

540 

7R 

nKb.    bUbHN    U-  tJKHUUT 

GLENNV I lle 

3754 

09 

T  n  T  T  k  1  1^  1  1 

TRT  TNHLL 

1 

3  1 

56 

8  1 

55 

1  70 

6P 

6P 

H 

UUN   r  .  LUdd 

OUUrKtY    3  Nt 

3792 

05 

M  n  D  O  kl 

nUKUHN 

1  0 

33 

28 

83 

27 

570 

7R 

DnPCPT     Ll  DOrtllKI 

KUdlKI     n.  dKUWN 

GREENVILLE  2  NNW 

39  1  5 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

4  3 

860 

5P 

5P 

H 

MCDtiiCTLjcp    pn    iirtpu'  pnMP 
MtKlWtlHtK   LU   WUKt\  LHMr 

HOM I L  TON  4  M 

4033 

04 

HHRR 1 5 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7R 

c 

Dl    llC      CDPIMOC  CnPM 

dLUL    brK I NUb   r HKn 

HfiRflLSON 

4070 

04 

COWETR 

6 

33 

1  4 

84 

34 

840 

c 

MRS  .   RUTH  T .  GABLE 

HfiRTWELL 

4  133 

03 

HRRT 

1  4 

34 

2  1 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  D.  SCOTT 

HOWK  I  NSV  I  LLE 

4170 

05 

PULRSK I 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

8R 

BR 

GH 

MPC       PI   iccnpn    MPi  Ckinnki 
MKb  •    LLIrrUKU  MLLtNUUN 

HflZL  E  HURS  T 

4204 

08 

Jtr  P    DRV  I  5 

1 

3  1 

52 

82 

36 

250 

c 

crtii     pr*kic[rp»;pT  irtkt  cpd\/ 
bUIL   LUNbtKvHI  1  UN  bLKV 

HfcLtN    1  tot 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

4  3 

1445 

6P 

6P 

H 

LUntK   L.  vHNUlVtK 

HUntKVlLLt   3  HbW 

4429 

08 

r~  1    T  ki  Lj 

LL INLH 

1 6 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

iikiTrvki    onr*       o  m  d    c  no  d 

UNIUN   BHU-LHnr  LUKP. 

I  KH  I  N 1  UN    4  HNW 

4594 

05 

1  1  T  1  1^  t  ki  c    k  1 

W  I  LK 1 NbUN 

1  0 

32 

50 

83 

1  4 

5  1  5 

5P 

5P 

uLUKulH   rUKtblKY  LUnM. 

JHLnoUN  UHn 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

1  9 

83 

5 1 

430 

c 

o  (~i       r>  n  1  1  f~  D  r"r>MDrikiv 

GH  .    rUWtR  LUMrHNY 

JHbrtK    1  NNW 

4648 

02 

D  t  P  U  C  M  C 

r  1  LKtNb 

5 

34 

29 

84 

27 

1  455 

BP 

8R 

H 

LiniioDn    1         oil  Dirr^i/ 

HUWHKU   L.  UlLotLK 

JASPER 

465  1 

02 

D  I  p  1/  C  kl  C 

r  1  LAtNb 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

c 

AMir^ni  r*i   o    iri      mcud  ffiDD 

HMlLHLuLH   LL   MbHr  LuKr 

JESUP 

467  1 

09 

HRYNE 

1 

3  1 

37 

81 

53 

1  00 

c 

CITY   OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WRYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

1  00 

5P 

5P 

H 

BRUNS.   PULP  i  PAPER  CO. 

1  f*>  Lj  k  1  T  rt  1  1  k  1 
JUHN 1 UWN 

4688 

02 

n  (~i  1  I  c  ki 

UHWbuN 

5 

34 

33 

84 

1  5 

1310 

c 

MDC       1  ovfCTDki    r"  i^ikir^oin 

MKb.    LHvtKN   L-  KINLHIU 

JUNt  bbUKU 

4700 

04 

L  L  H Y 1  UN 

6 

33 

31 

84 

2 1 

930 

8fl 

pir'tTDrt     II  ciiikiT 

L 1 L t RU  W .   bW 1 N 1 

JUL  I  E  T  IE 

4728 

05 

kil  rt  kl  D  O  FT 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

4  7 

450 

7fl 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

KEN5 I NC 1  ON 

4802 

01 

WHLKER 

1  8 

34 

47 

85 

22 

850 

7R 

T  VH- 722 

n I NGo 1  UN 

4854 

01 

DHR  T  OW 

5 

34 

1  4 

84 

56 

730 

7fl 

MRS.  ELIZRBETH  D.  BROWN 

L  n   r  H  Y  t  M  c 

494  1 

01 

1  1  r\  1  u  c  D 

WHL  Kc  R 

4 

34 

42 

85 

1  7 

820 

BR 

8R 

c 

H 

CHRKLES  M.  LOWRY 

LH  UKHNOt 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

0 1 

715 

5P 

7R 

c 

H 

RRY   J .   REL  i  HRN 

1  cwfkii^Tr^ki     1  kill 

LtX 1 NG 1  UN    1  NW 

5165 

03 

UbL t 1 HUK rt 

1  4 

33 

53 

83 

08 

760 

BR 

c 

JOSEPH  fl.  CRREY 

L  INCOLNTON 

5204 

03 

L INCOLN 

1  4 

33 

47 

82 

28 

510 

8R 

JRMES  C  BLRCKWELL 

LOUISVILLE   3  S 

531  4 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

Z4 

325 

4P 

4P 

c 

H 

GLRSCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

1    IIMDCD  f~TTV 

LUnotK   L 1 1 Y 

5386 

08 

T  EL  F  R 1 R 

9 

31 

55 

82 

4  1 

120 

7fl 

7R 

H 

MRS   JERN  5  WEBB 

LUnrK  1 N  bt 

5394 

07 

C  T  C  1  1  n  D  T 

3 

32 

02 

84 

4  7 

570 

6P 

5P 

c 

H 

PERRY    1.  UbHER 

nHLUN   WbU   HP  R 

5443 

05 

B  I  BB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

nHRbHHLL V  I LLE 

5550 

04 

PiHC  UN 

6 

32 

27 

83 

56 

1  86 

5P 

5P 

H 

CITY   OF   MRRSHRLLV I LLE 

MflYSV I LLE 

5633 

02 

JRCKSON 

1  0 

34 

15 

83 

34 

920 

7R 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

ME  T  TER 

581  1 

06 

CRNDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

1  20 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  ME  T  TER 

kJ  T  (~l  II  f  1    1  c 

n  1  UV  I  LLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

50 

82 

1  4 

180 

BR 

SPENCER  R.  JONES 

nlDVILLE   EXP  STH 

5863 

06 

BURKE 

I  I 

32 

53 

82 

1  2 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GR  .   BRRNCH  EXP.  STR. 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BRLDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7R 

7R 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

MILLEN  A  N 

5882 

06 

JENK INS 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

HERMIT   J.  CHRNCE 

Mfi  1  Ljnv/citi    iinnc    o  cr 
n  1  LLnHVtN-WHUt  bL 

5896 

06 

C  f  D  tr  \(  IT  kl 

oLKtVtN 

1  4 

32 

56 

8 1 

30 

1  00 

8R 

MILTON  R  .  REDD  I CK 

M  n  ki  D  n  c 

nUNKUt 

5971 

02 

1  li^  1  T  n ki 

WHL 1  UN 

1  0 

33 

47 

83 

4  3 

875 

7fl 

CITY  FIRE  DEPT 

nuN  1  c  ^utiH 

5979 

04 

MOC  ON 

6 

32 

17 

84 

0 1 

327 

8R 

GEORGE  FOWLER 

HON  1  1 LtLLO 

5988 

05 

1  n  c  o  c"  D 

JHSPER 

9 

33 

18 

83 

4  1 

655 

7R 

7R 

H 

POSTMASTER 

M  f>  D    f~i  k  1    1     1  1 
nUKUHN    1  H 

6038 

07 

crlhoun 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CRLHOUN  PUB.   WKS .  CRMP 

Mnor^Dki    c  kill 
nUKUHN   b  NW 

6043 

07 

CRLHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7R 

CLRRENCE  W.  CHENEY 

nUUL  1  R 1 1   2  tSE 

6087 

08 

COLQUITT 

1  6 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STRTION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7fl 

GARLAND  L .  GILL  I S 

NflHUNTR 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

riHonVlLLt    O  Dot 

6237 

08 

0 L        1 t  N 

1  c 
1  D 

31 

08 

1  J 

238 

5P 

5P 

H 

bH  .    rUKtblKT  LUnn. 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MARY  A.  POLK 

NEHNfiN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7R 

H 

JAMES  0.   HARDIN.  JR. 

NORCROSS  3  NH 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

7R 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

SEE  REFERENCE 
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GEORGIO 
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1975 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

lij 
u 
cr 

cr 
cr 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

a. 

SPECIAL 
(SEE  NOIESI 

PRT  TERSON 

6838 

09 

PIERCE 

1  3 

31 

23 

82 

08 

105 

BR 

GR  •  FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

08 

ATK I NSON 

1  3 

31 

18 

82 

51 

205 

c 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GR  EXP  STR 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

BA 

8A 

GH 

SW  GR  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMRN  2  NH 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

35 

185 

BA 

BA 

H 

WILL  I  AM  0  LEY 

RESRCfl 

7430 

0  1 

GORDON 

12 

34 

34 

84 

57 

650 

BA 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

01 

CATOOSA 

18 

34 

55 

85 

07 

820 

8A 

TVA-72 1 

ROME 

7600 

0  1 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

09 

620 

6P 

8A 

H 

JOHN  W  MAOOOX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34 

1  0 

85 

16 

700 

C 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  flP  R 

7610 

01 

FLOYD 

1  2 

34 

21 

85 

10 

637 

MID 

MIO 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRNOERSV I LLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

1  1 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

SflPELO  ISLRND 

7808 

09 

Ml  INTOSH 

2 

31 

24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

U.   GA .   MARINE  BIO.  LAB. 

SflVRNNRH  USOR  PL  GRON 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

81 

16 

22 

4P 

4P 

H 

USDA  PLANT    INTRODUCT  ST 

SRVRNNRH  WSO  RP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

2 

32 

08 

81 

12 

46 

M  I  0 

MID 

6P 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRVRNNRH  BERCH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

80 

51 

10 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

SILORM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7A 

H 

MRS.   MABEL  C  CRUMPTON 

SPRRTR  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

1  1 

33 

19 

83 

01 

530 

BA 

c 

MR.   HOWARD  R.  GARRETT 

ST ILLMORE 

8351 

06 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82 

1  3 

255 

7A 

JESSE  W.  RRUTON 

SUMMERVILLE    1  SSW 

8436 

01 

CHAT  TOOGA 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7R 

EVAN  0  .  BOWMAN 

SUNNYS I OE 

8460 

04 

SPALO  I  NG 

9 

33 

20 

84 

17 

930 

6P 

8A 

H 

HORACE  0.  WESTBROOKS 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

APPL I NG 

1 

31 

44 

82 

1  4 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BRG  CAMP  PAPER 

SWfl I NSBORO 

8496 

06 

EMANUEL 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

F ANN  I  N 

7 

34 

58 

84 

1  3 

1  800 

c 

T  VH- 1 29 

SYLVRNIR 

8517 

05 

SCREVEN 

1  4 

32 

45 

81 

39 

254 

c 

LLOYD  H.  BAZEMORE 

TRLBOTTON   I  NE 

8535 

04 

TALBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

710 

6P 

8A 

H 

LAWRENCE  R  MINOR 

THYLORSVILLE 

8600 

0  1 

BRRTOW 

5 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles .     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALE?n'  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

 '  ~  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermo- 

meters unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph.  Model  1120, 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  Will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"   table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVAiWAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc,,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.   

Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35^^  single  copy;  30^^  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,  N.   C.   28801.       Attn:     Publications . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801 

Director,  Nat  lonal  Climatic  Cente*- 
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GREENVILLE  2  NN 
HAMILTON  4  U 
JONESeORO 
LA  GRANGE 

MAHSMALLVILLE 
MONTEZl'MA 
NEhfAN 
SUNNYSIDE 
TALBOTTON    1  NE 

THOMAS TON  2  S 
l«ST  POINT 
UOOOBL'HT 


COVINGTON 
DANVILLE 
DUBL IN  3  S 
EASTMAN    1  U 

FORSYTH  1  S 
GODFREY  3  NC 
HAbKINSvILLE 
IRUINTON  4  UNW 

JUL lETTE 

MACON  USO  AP 
MILLEOGEVILLE 
WNTICELLO 
ftJUNT  VERNON  3  i 
SANDEHSvILLE 


DAY  OF  MONTH 


1    2  3 


5    6     7    8    9    10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


1.02 
1  .62 

1  .41 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHlNG  STATION  INDEX 

4 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


CAST  CtNTSOt 

APPL  ING    1  NU 
AUGUSTA  U&O  AP 
BSaOKLCT    1  U 

oovca 

LffUlSvlLLC  3  & 

rCTTCS 

niOvJLLC 

niDvlLiE  CXP  STA 
MILLtN  A  n 

tilLiMAvth-uMOe  ;  %l 
TON 

UATNCSbOOS    2  NC 


iOL-TMKST  0 

ALBAIIV  3  %C 
ArCRICUS  4  CNC 

fit  A«IY 
CAHILIA 

COLQUITT  2  E 

CUTH6CBT 

0At4SBA 

0OHALS0Nwiii.e    1  S 
roRT  CAines 

LUW^IN  3  SC 
MBBGAN   1  u 
nOfiGAh  s  nw 
Plains  su  ga  cxp  sta 

PBtSTON 

THOmSvlLLE   4  it 


SOL'TM  CENTOAL 

aeBEviLt.c 
ASHeuRf*  3  CHE 
C9R0ELC 
OOL'GLAS  3  tSE 
r  rTZGCRALO 

MOrCBVlLLt  3  kAU 
LUr«ER  CITY 
r«ULTflIE  2  est 
NASHVILLE  «  SSE 
OUlTnAN  2  NU 


SOUTHEAST  09 

ALPW    FAA  AP 
AT»lnSON 
BRL'NSWJC* 
BRUNSUICK   FAA  AP 
OOCTOBTSkM    1  U5U 

TLEnlNG 
rOHSTON  3  SU 
FBLKST8N  e  5u 
fOar  STEWART 
GLtNNvlLLC 

jtsue  e  s 

NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USOA  PL  CRON 

SA«flNNAM  MSB  AP 

SAVANNAH  BEACH 

SL'RRENCr  2  M1U 

UAYCH8SS  4  NE 


DAY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  IB    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


2  .34 

.91 
1  .26 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHlNC  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERRTURES 


GEORCin 

NOVEMBER  1975 


STflT ION 

NORIMMESI 
HLLBIOONfi  OflM  2 
C«LHOUN  E«P  SffiTlON 
CBRTER5VILLE 
CEDHRTOHN 
OBLLfIS  7  NE 
DflLTON 
Lfi  FflrETTE 
ROnE 

ROME  HSO  HP 
NORTH  CENTRBL 


02 


BLPMBRETia  5  SSH 

ATHENS  HSO  BP 

BTLBNTB  HSO  BP 

BLBIRSVILLE  EXP  STB 

BLUE  RIDGE 

COntlERCE  4  NNH 

OBMLONEGB 

CBINESVILLE 

HELEN  1  ESE 

JASPER  I  NNH 

U  OF  GB  PLT  SCIENCE  FM 

HINDER  I  SSE 

NORTHEBST  03 
CLBTTON  1  SSH 
CORNEL  IB 
ELBERTON  2  N 
HBRIHELL 
rOCCOB 
WnSHINCTDN 

■  ■  ■ 

HEST  CENTRBL  04 
CBRROLLTON 
COLUNBUS  HSO  BP 
EXPERIMENT 
GREENVILLE  2  NNH 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


nnx 

MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


nnx 

MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


DRY  OF  MONTH 


60  6S 
39  44 


69  75 
31  37 


72  76 
34  38 


62  78 
36  35 


63  68 
33  37 


62  70 
36  38 


70  76 
33  36 


71  75 
34  40 


60  66 
36  37 


70  75 
28  40 


70  69 
45  40 


59  65 
35  39 


65  75 
28  31 


66  64 
39     4  1 


66  74 
34  40 


67  74 

27  31 


63  71 
29  32 


37     41  48 

67  74  75 
37     47  53 


68  7S  76 
34     40  46 


80 
46 


77  78  75 
54     48  53 


81  77 
46  52 


77  79 
48  51 


73  77 
48  SO 


80  75 
46  49 


80  75 
49  52 


74  78 
46  46 


79  76 
S3  54 


78  74 
S4  55 


75  75 
40  43 


70  71 
47  44 


72  75 
49  49 


7S  76 
50  51 


79  73 
42  47 


78  70 
49  SO 


79  77 
SO  50 


79  75 
50  51 


71     75  71 


77  77  77 
44     44  46 


49    53  55 


71  76 
56  61 


75  76 
62  63 


78  81 
62  58 


76  80 
58  58 


75  77  71 
58     57  S3 


73  73  67 
60     59  S2 


68  78  67 
SO     58  59 


10    11    12    13    14    15    16    n    18    19   20   21    22   23   24    25   26   27   28   29    30  31 


72     74  77 

62     55  55 


65     S9  55 


73  75  76 
63     55  56 


79  71 
62  60 


75  72  71 
57     47  51 


75  77  69 
55     51  47 


72  75  73 
61     58  57 


66  70  70 
48     SI  54 


68 
56 


72  72  65 
60     SO  SO 


70  72  67 
56     S9  S4 


76  73  64 
60     60  44 


76     78  72 


56     46  54 

35     32  24 


64     42  45 

35     32  26 


4 1  48 

33  27 


50  57 
31  24 


45  58 

29  25 


63  35  35 
32     28  20 


38     34  29 


46  58 

33  28 


52  62 
34  29 


75  56  59 
35     33  26 


63  68 
30  34 


66  67 
27  30 


56  62  68 
21     21  28 


51  57 
22  38 


37     38  30 


59  67 
27  32 


S9  68  71 
33     34  40 


65  69  70 
27     27  30 


70  69 
42  45 


72  73  59 
33     44  34 


66  69  60 
39     37  40 


72  70  72 
40     47  41 

70     68  64 


70  73  65 
43      43  42 


69  71  67 
34     38  44 


70  72  74 
44     46  39 


35     34  30 


50 
31 


51  45 

33  32 


50     45  52 


S3     43  46 

31     35  32 


54  55 

33  32 


49  49 

25  26 


45     48  49 

24     24  35 


48  59 

22  32 


46     45  SB 


63  55 
46  S3 


60 
33 


55  60  57 
30     33  24 


58     58  66 
45 


55  59  58 
25     49  48 


68  63  64 
34     4  1  50 


69    63  60 


65  65  55 
26     31  45 


63  56 
26  42 


62  64 
34  49 


65  67  70 
33    45  47 


69 
51 


76 
60 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 

6 


DRILY  TEMPERflTURES 


GEORCin 
NOVEMBER 


STFIT  ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
(r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

LR  GRANGE 

niN 

73 
34 

78 
39 

78 
46 

81 
51 

81 
49 

78 
51 

78 
61 

79 
63 

79 
S9 

77 
61 

77 
SB 

75 
56 

56 
35 

47 
34 

57 
27 

67 
24 

71 
28 

75 
30 

75 
38 

69 
47 

68 
39 

58 
28 

48 
34 

46 

30 

51 
28 

57 
25 

56 
44 

67 
28 

70 
32 

72 

41  .1 

MIN 

81 
50 

79 
51 

81 

55 

77 
55 

83 
64 

79 
60 

80 
64 

79 
65 

81 
61 

76 
64 

70 
35 

52 
31 

59 
27 

67 
31 

73 
34 

73 
39 

75 
47 

77 
48 

74 
40 

53 
25 

50 
36 

54 

30 

56 
30 

59 
28 

63 
45 

69 
32 

72 
45 

75 

44.1 

NE  MNPN 

MIN 

71 
37 

78 
42 

78 
SI 

79 
49 

80 

52 

77 
54 

76 
61 

79 
60 

75 
61 

75 
61 

76 
57 

70 
S3 

56 
34 

47 

32 

59 
24 

66 
30 

73 
35 

73 
37 

73 
44 

75 
52 

68 
36 

50 
31 

43 

31 

46 

28 

53 
26 

57 
30 

54 

39 

62 
28 

69 
43 

70 
55 

42.4 

eitiju  vc  1  nc 
sum  J  o  I  uc 

MIN 

71 
38 

76 
47 

77 
52 

78 
51 

79 
55 

7S 
55 

78 
62 

79 
63 

73 
62 

74 

65 

73 
62 

70 
55 

55 
36 

48 
34 

61 
28 

69 
30 

72 
36 

72 
42 

73 
47 

75 
48 

60 
41 

52 
30 

40 

32 

44 

31 

52 
29 

55 
31 

60 
40 

63 
31 

68 
4  1 

70 
50 

44  .  1 

TBLBOTION   1  NE 

MAX 
MIN 

75 
44 

77 
37 

80 
46 

81 
48 

81 
54 

79 
51 

80 
64 

77 
58 

75 
57 

78 
64 

79 
57 

73 
54 

57 
36 

SB 
31 

58 
24 

67 
24 

73 
33 

76 

75 
38 

78 
40 

71 
40 

55 
28 

47 

32 

54 

36 

48 

33 

55 
32 

49 

33 

67 
28 

73 
39 

75 
57 

69.0 
42.0 

fHOHflSTON  2  S 

nnx 
niN 

76 
38 

63 
43 

83 

52 

82 
49 

84 

S3 

75 
54 

79 
62 

64 

76 
62 

78 
59 

78 
59 

78 
63 

70 
37 

54 

33 

60 
34 

67 
35 

78 
28 

77 
35 

42 

78 
43 

71 
42 

58 
30 

52 
37 

48 

29 

58 
29 

6 1 
28 

65 
46 

7 1 
29 

41 

72 

71  .3 
43.4 

MESr  POINT 

nnx 
niN 

75 
40 

73 
42 

78 
50 

80 
50 

80 
54 

80 
55 

78 

SS 

81 
62 

79 
61 

75 
55 

78 
55 

80 
60 

70 
38 

46 

35 

51 
28 

62 
28 

70 
30 

70 
30 

76 
35 

74 
42 

75 
40 

50 
38 

54 

30 

42 

32 

4S 

30 

55 
29 

59 
30 

60 
30 

65 
32 

73 
45 

67.9 
41  .4 

r  r  M  TRQi 

niN 

75 
43 

80 
49 

82 
52 

83 
59 

83 
S9 

81 

79 
56 

82 
65 

83 
68 

82 
64 

81 
64 

77 
69 

69 
43 

53 
35 

S9 
28 

67 
30 

74 
34 

75 
38 

75 

77 
44 

72 
53 

58 
32 

52 
36 

56 
32 

56 
33 

62 
29 

54 

70 
35 

72 
46 

76 

46.3 

C  nw  f  UftTflM 
L  UV 1 1 un 

niN 

69 
36 

76 
41 

80 
48 

78 
SO 

79 
51 

76 
54 

74 

61 

79 
62 

75 
60 

74 

66 

73 
62 

69 
58 

58 
36 

47 
34 

62 
28 

69 
29 

73 
33 

73 
39 

72 
43 

75 
47 

67 
41 

52 
29 

41 

33 

51 
31 

52 
29 

60 
29 

59 
46 

68 
29 

67 
43 

68 

43.4 

Hi  101   IM    ^  4 

rilN 

74 

35 

75 
38 

78 
41 

82 
48 

81 
S3 

83 
51 

80 
52 

82 
64 

83 
65 

81 
63 

80 
60 

81 

61 

77 
38 

SS 
30 

S2 
23 

60 
25 

67 
27 

74 

29 

76 
39 

77 
38 

78 
40 

65 
26 

S7 
29 

48 

28 

56 
30 

57 
25 

65 
26 

66 
27 

71 
29 

70 

39.4 

1  ntin   i  n 

niN 

74 
40 

77 
42 

79 

51 

81 

56 

81 

57 

81 
S3 

80 
62 

81 
6S 

81 
67 

79 
65 

80 
65 

81 
52 

75 
40 

S3 
34 

61 
26 

67 
30 

68 
28 

73 
37 

79 
37 

76 
47 

77 
51 

60 
30 

52 
30 

45 

32 

50 
32 

51 
28 

65 

68 

70 
42 

74 

44.6 

r  un9  Tin    i  o 

niN 

71 
36 

75 
42 

78 
50 

77 
50 

79 
S3 

88 

S3 

75 
62 

76 
62 

77 
66 

77 
62 

72 
59 

59 
39 

49 

33 

60 
26 

69 
29 

72 
33 

72 
38 

74 
43 

7S 
43 

61 
42 

64 

30 

47 
34 

51 
34 

55 
32 

57 
31 

62 

68 
28 

70 
33 

72 

42.8 

UQUM  t  UQW  t  1  1  C 

riHHninoviLLC 

MIN 

69 
35 

78 
38 

81 
44 

84 

47 

83 
48 

80 
47 

82 
48 

84 

SB 

84 

57 

81 
60 

82 

SS 

79 
SB 

74 

32 

57 
28 

S3 
21 

68 

72 

76 
33 

79 
3S 

77 
42 

78 
42 

64 

27 

60 
33 

45 

29 

60 
28 

62 
25 

70 
23 

71 
23 

73 
37 

75 

39.5 

MIN 

72 
37 

80 
45 

78 
52 

76 
60 

72 
55 

78 
62 

82 

60 

78 
61 

72 
65 

81 
64 

76 
66 

72 
62 

68 
42 

59 
36 

60 
29 

69 
36 

75 
41 

75 
43 

73 
47 

72 
SO 

68 
48 

67 
41 

59 
36 

60 
33 

57 
35 

61 
34 

58 
36 

68 
33 

72 
38 

71 
37 

46.1 

HOrnu  u^n  op 

MIN 

73 
40 

77 
43 

80 
49 

78 
51 

61 

S3 

80 
S3 

83 
66 

79 
63 

80 
64 

Bl 

65 

77 
62 

72 
52 

53 
38 

53 
33 

60 
29 

69 
30 

73 
33 

74 

35 

75 
44 

77 
44 

64 

38 

55 
31 

44 

39 

54 

32 

57 
34 

61 
29 

65 
37 

69 
31 

72 
44 

74 

S3 

43.8 

M  1 1  1  c  nrc u  1 1  1  c 
n 1 LL  t UUt  V 1 L  L t 

MIN 

63 
36 

71 
36 

78 
40 

7J 
48 

78 
50 

80 
51 

77 
51 

83 
64 

78 
61 

79 
65 

80 
59 

74 

60 

73 
40 

52 
35 

51 
27 

59 
27 

70 
27 

73 
30 

74 
34 

74 
34 

77 
43 

60 
29 

SS 
29 

42 

30 

54 

30 

55 
28 

58 
29 

64 

28 

70 
30 

66 
40 

39.7 

ftONI  ICELLO 

MAX 
MIN 

35 

74 

36 

72 
45 

74 

52 

75 
55 

76 
S3 

72 
55 

73 
56 

75 
63 

76 
64 

74 

62 

75 
63 

72 
40 

54 

36 

55 
28 

60 
30 

64 

33 

66 
32 

65 
38 

70 
49 

71 
44 

52 
31 

40 

32 

42 

30 

49 

32 

50 
33 

60 
28 

56 
32 

63 
33 

68 
41 

64.6 
42.0 

SnNDERSVILLE 

MAX 
MIN 

66 

33 

75 
39 

46 

7S 
55 

79 
53 

52 

78 
64 

65 

60 
61 

78 
67 

60 

73 
66 

66 
40 

49 
34 

54 
24 

66 
28 

7  1 
31 

72 
35 

72 
41 

75 
41 

64 

SI 

52 
31 

42 

32 

54 

30 

52 
35 

57 
26 

6 1 
49 

31 

43 

74 

67.6 
43.9 

SILOBH 

MAX 
MIN 

70 
34 

77 
44 

77 
46 

78 
53 

80 
55 

79 
55 

79 
62 

77 
63 

79 
63 

76 
67 

75 
60 

71 
58 

58 
38 

48 

32 

60 
25 

71 
32 

73 
36 

73 
40 

73 
43 

75 
SO 

65 
43 

54 

2B 

42 
34 

55 
29 

52 
31 

57 
30 

62 
47 

71 
31 

68 
42 

72 

68.2 
44  . 1 

EP5T  CENTRAL 

06 

flPPL  1  NC  1  NM 

MIN 

63 
29 

70 
36 

76 
42 

78 
47 

74 

52 

79 
51 

79 
54 

79 
65 

79 
59 

80 
64 

77 
61 

79 
63 

74 
40 

53 
33 

52 
26 

60 
24 

71 
32 

73 
35 

73 
39 

74 
40 

75 
45 

60 
29 

55 
30 

43 

32 

55 
34 

55 
27 

58 
31 

64 

32 

71 
37 

68 

4  1".  1 

flUGUSTfl  HSO  PP 

MIN 

72 
34 

79 
40 

81 
44 

78 
55 

82 
SS 

82 
54 

80 
61 

81 
63 

81 
61 

81 
64 

76 
63 

76 
58 

58 
40 

S3 
33 

60 
27 

69 
29 

75 
34 

75 
37 

75 
40 

77 
43 

66 
41 

57 
31 

44 

34 

56 
31 

57 
31 

60 
28 

66 
37 

72 
31 

69 
4  1 

74 

43.0 

BROOKLET   1  H 

MIN 

73 
42 

75 
45 

78 
47 

81 
64 

82 
58 

82 
55 

78 
55 

82 

65 

81 
65 

80 
67 

80 
62 

78 
68 

74 
45 

54 
34 

58 
28 

67 
29 

73 
35 

74 
44 

74 

SI 

78 
44 

66 
SB 

58 
42 

SO 
34 

57 
33 

62 
32 

57 
28 

70 
50 

72 
35 

70 
43 

77 

71.4 
47  .4 

LOUISVILLE  3  S 

MIN 

84 

40 

85 
45 

79 
45 

77 
58 

81 
53 

80 
52 

80 
64 

61 
61 

80 
58 

78 
66 

77 
59 

77 
66 

71 
40 

SO 
34 

58 
25 

66 
28 

73 
32 

75 
37 

75 
43 

76 
44 

72 
50 

57 
29 

S3 
33 

SS 
30 

55 
34 

SB 
26 

65 
49 

72 
32 

69 
45 

75 
S3 

44.4 

MIN 

75 
42 

80 
51 

81 
50 

83 
52 

84 

S9 

85 
58 

87 
SB 

85 
56 

82 
66 

84 
64 

82 
63 

78 
68 

75 
34 

55 
35 

68 
30 

70 
29 

75 
35 

76 
42 

78 
44 

80 
52 

80 

56 

70 
42 

59 
30 

58 
32 

57 
35 

60 
35 

63 

74 

37 

71 
45 

78 
S3 

74.4 
46.7 

HIOVILLE  EXP  STfi 

MAX 
MIN 

35 

79 

78 
59 

83 
S3 

81 
51 

79 
61 

80 
58 

77 
64 

^77 
'38 

58 
31 

74 
34 

74 
34 

76 
40 

77 
41 

72 
52 

28 

30 

24 

HILLEN  4  N 

MAX 
MIN 

74 

32 

79 
38 

81 
40 

80 
64 

84 

53 

81 
64 

79 
32 

85 
64 

83 
65 

82 
65 

82 
54 

78 
65 

70 
42 

S3 
34 

60 
24 

70 
24 

75 
27 

76 
30 

75 
38 

78 
40 

76 
52 

64 

25 

42 

28 

56 
25 

56 
27 

60 
21 

66 
46 

73 
26 

73 
44 

75 
46 

42.2 

NEHINGTON  2  NE 

MAX 
MIN 

SMAINSBORO 

MAX 
MIN 

72 
39 

86 
45 

82 
50 

79 
57 

79 
59 

78 
55 

77 
67 

81 
69 

78 
60 

82 
59 

78 
57 

75 
61 

70 
42 

56 
34 

SS 
27 

66 
30 

72 
30 

75 
35 

74 
46 

75 
47 

70 
54 

SB 
29 

48 

33 

57 
29 

55 
31 

60 
29 

66 
40 

71 
32 

70 
47 

76 
46 

70.7 
44  .7 

HPRRENTON 

MAX 
MIN 

62 
35 

68 
36 

75 
37 

76 
47 

76 
54 

78 
54 

77 
54 

78 

55 

77 
65 

79 
67 

78 
54 

78 

55 

72 
41 

52 
33 

49 

26 

57 
26 

6B 
30 

70 
35 

72 
42 

72 
4  4 

45 

56 
30 

53 
30 

32 

53 
32 

52 
29 

57 
29 

62 
31 

69 
32 

70 

66.9 
40.8 

NnTNESeORO  2  HI 

MAX 
MIN 

71 
33 

72 
36 

77 
40 

80 
46 

78 
59 

78 
59 

81 
61 

81 
66 

82 

80 
64 

BO 

62 

78 

62 

76 

39 

33 

56 
24 

60 

27 

70 
28 

74 

35 

75 
35 

74 
40 

77 
45 

65 
27 

56 
31 

42 

28 

57 
30 

57 
25 

60 
25 

66 
28 

72 
28 

74 
44 

70.7 
40.0 

SOuTmmEST 

01 

PLBRNr  3  SE 

MAX 

niN 

80 
51 

80 
56 

81 
56 

83 
56 

83 

57 

82 
58 

81 

61 

82 
62 

82 
64 

81 
64 

81 
66 

77 
42 

S3 
33 

58 
29 

62 
28 

62 
28 

72 
33 

75 
38 

72 
48 

72 
48 

61 
32 

52 
30 

54 

31 

54 

29 

52 
29 

64 

30 

62 
33 

70 
33 

78 
47 

70.6 
43.9 

RNERICUS  4  ENE 

MAX 
MIN 

BAINBRIOCE 

nnx 
niN 

79 
SO 

87 
49 

83 
56 

86 
58 

86 
63 

80 
57 

82 
67 

79 
63 

81 
65 

80 
67 

82 
65 

78 
68 

71 
42 

54 
34 

60 
30 

57 
30 

71 
33 

76 
34 

77 
49 

80 
SO 

74 

51 

57 
31 

50 
38 

55 
34 

58 
30 

64 

28 

65 
SO 

70 
33 

79 
42 

80 

50 

73.0 
47.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
7 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 
d 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  t 

1  2 

I  3 

1  4 

1 5 

1 6 

1  7 

1  6 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLBKELT 

MBX 
M  I N 

72 
47 

76 
47 

81 

53 

81 
56 

84 

59 

84 

59 

79 
59 

76 
62 

80 
62 

BO 
66 

79 
64 

82 
64 

74 
40 

53 
32 

53 
31 

61 
31 

67 
32 

72 
37 

75 
41 

77 
50 

76 
46 

59 
31 

53 
31 

45 

35 

55 
30 

58 
30 

63 
32 

63 
35 

72 
35 

76 
45 

70.3 
44. B 

csniLLfl 

MBX 

n  1 N 

75 
49 

78 
55 

80 
55 

81 

55 

83 
61 

80 
SB 

83 
68 

79 
61 

79 
65 

83 
66 

BI 
65 

7B 
68 

69 
41 

60 
33 

57 
29 

64 

70 
33 

73 
36 

76 
SI 

78 
52 

67 
50 

55 
30 

48 

37 

53 
30 

55 
30 

62 
29 

63 
SO 

69 
33 

75 
40 

7B 
SB 

71  .1 
47.9 

COLOUITI  2  E 

HBX 

74 
46 

78 
52 

79 
55 

81 

57 

83 
60 

84 

SB 

80 
62 

82 
60 

80 
65 

BI 
67 

79 
65 

82 
67 

76 
39 

57 
31 

57 
29 

65 
30 

66 
33 

71 
37 

74 
47 

77 
49 

79 
49 

64 

30 

55 
37 

45 

33 

57 
29 

58 
30 

64 

31 

64 

33 

75 
40 

76 
55 

71  .5 
45.9 

CUTHBERT 

MBX 

n  [  N 

7S 
43 

79 
49 

82 
58 

83 
54 

85 
60 

80 
SB 

79 
66 

79 
59 

78 
63 

78 
65 

80 
62 

77 
60 

73 
38 

52 
29 

60 
28 

68 
29 

73 
33 

75 
39 

76 
48 

78 
49 

73 
43 

55 
26 

50 
33 

52 
31 

57 
26 

62 
28 

62 
44 

71 
32 

76 
44 

76 
56 

71  .5 
45.2 

FORI  CniNES 

HBX 

niN 

74 
46 

78 
51 

81 
59 

81 

57 

85 
70 

79 
59 

75 
62 

77 
64 

77 
72 

78 
73 

79 
63 

77 
60 

61 
43 

51 
37 

56 
32 

61 
32 

68 
36 

71 
39 

73 
48 

78 
52 

70 
46 

56 
32 

SO 
35 

50 
35 

54 

32 

61 
30 

59 
45 

67 
35 

74 
48 

74 

57 

69.2 
48.3 

LOnPRlN  Z  SE 

MBX 
MIN 

82 
38 

83 
44 

81 
SO 

86 
49 

86 
S3 

81 
S3 

82 
67 

80 

55 

76 
62 

79 
65 

82 

SB 

76 
58 

60 
43 

52 
37 

62 
24 

68 
25 

75 
26 

74 

32 

76 
40 

77 
46 

73 
47 

54 

25 

49 

33 

47 

28 

SB 
26 

61 
29 

63 
49 

73 
26 

75 
39 

76 
50 

71  .6 
42.6 

nORGRN  1  H 

MBX 
MIN 

PLdlNS  SH  Gfl  EXP  Sin 

MBX 
MIN 

69 
41 

74 
48 

79 
53 

8 1 
SI 

84 

56 

82 
56 

80 
61 

80 
60 

80 
63 

78 

67 

78 
62 

8  1 
65 

72 
39 

5 1 
31 

52 
28 

62 
30 

66 
33 

73 
40 

74 
45 

77 
50 

78 
46 

77 
29 

55 
31 

4  3 

31 

52 
30 

57 
29 

63 
32 

64 

32 

70 
43 

76 
45 

70.3 
44.2 

IMOnOSVILLE  »  SF 
. 

MBX 
M  I  N 

78 
46 

82 
54 

85 
58 

86 
58 

86 
61 

84 

60 

80 
69 

85 
66 

83 
68 

86 
68 

80 
66 

74 

43 

31 

33 

72 
33 

75 
36 

79 
38 

60 
50 

80 
52 

78 
53 

33 

55 
32 

60 
34 

62 
32 

69 
29 

72 

76 
35 

78 
37 

80 

77 . 1 
47.2 

SOUTH  CENTRSL  08 

nSHBURN  3  ENE 

MBX 
M  1  N 

67 
43 

73 
50 

78 
54 

80 
57 

81 
58 

79 
57 

BO 
58 

BI 
66 

79 
66 

79 
68 

80 
64 

80 
64 

76 
42 

59 
35 

50 
31 

55 
32 

64 

36 

70 
39 

72 
41 

76 
51 

77 
50 

61 
32 

51 
37 

44 

34 

52 
34 

53 
30 

61 
35 

60 
38 

68 
38 

75 
S3 

68.7 
46.4 

COROELE 

MBX 
M  1  N 

74 
43 

78 
48 

80 
50 

61 

53 

79 
57 

79 
55 

61 
66 

BI 

62 

62 
61 

79 
65 

79 
62 

77 
66 

68 
45 

SI 
35 

55 
28 

65 
28 

70 
31 

71 
36 

74 

SO 

76 
46 

72 
53 

56 
30 

50 
36 

51 
29 

55 
32 

60 
32 

61 
39 

68 
31 

73 
42 

76 
56 

70. 1 
45  6 

OOUGLflS  2  ESE 

MBX 
M  I N 

81 
42 

70 
50 

79 
51 

82 
52 

83 
56 

62 
53 

80 
54 

79 
64 

85 
64 

82 
64 

84 

65 

84 

66 

79 
41 

56 
33 

53 
29 

60 
29 

69 
31 

74 

31 

76 
35 

75 
43 

79 
43 

65 
32 

55 
32 

47 

31 

58 
31 

57 
26 

64 

27 

71 
33 

70 
33 

75 
39 

71  .8 
42.7 

F ITZGERflLD 

MBX 
H  I N 

74 
44 

79 
52 

82 
55 

84 

60 

81 
58 

82 
60 

83 
68 

82 
69 

82 
67 

83 
SB 

81 
64 

79 
69 

70 
42 

52 
35 

59 
33 

68 
34 

74 

38 

75 
40 

77 
53 

79 
54 

75 
51 

50 
33 

53 
39 

56 
34 

56 
35 

62 
32 

64 
54 

70 
39 

76 
45 

79 
56 

72  .6 
49.4 

HOHERVILLE  3  HSH 

MBX 
M  t  N 

75 
47 

80 
S3 

82 
58 

82 
56 

84 

57 

81 
57 

77 
69 

83 
65 

82 
65 

78 
67 

83 
68 

80 
67 

73 
44 

54 

33 

58 

30 

68 
30 

72 
34 

75 
36 

78 
48 

79 
48 

73 
S3 

60 
31 

52 
34 

57 
30 

57 
31 

65 
26 

75 
55 

72 
34 

79 
39 

80 

52 

73  . 1 
47.3 

LUMBER  Cllr 

MBX 
M  1  N 

72 
41 

78 
46 

60 
49 

83 
55 

80 
58 

80 
54 

81 
58 

82 
65 

80 
64 

80 
64 

80 
63 

80 
63 

79 
44 

56 
34 

56 
34 

58 
35 

70 
31 

72 
34 

76 
36 

76 
46 

79 
46 

64 

32 

58 
32 

58 
32 

SB 
28 

SB 
28 

76 
35 

67 
34 

77 
34 

78 
38 

72  .4 
43.8 

nOULlRIE  2  ESE 

MBX 
MIN 

76 
45 

79 
52 

82 
53 

83 
54 

83 
58 

80 
55 

80 
63 

83 
62 

86 
68 

63 
66 

63 
84 

84 

66 

78 
4  1 

52 
32 

52 
28 

67 
29 

71 
34 

76 
36 

66 

75 
47 

70 
49 

54 

31 

43 

36 

53 
31 

57 
30 

64 

28 

77 
37 

72 
35 

79 
34 

79 
58 

72.2 
45.7 

NBSHVILLE  S  S5E 

MBX 

niN 

84 
45 

81 

52 

81 
52 

78 
51 

30 
51 

79 
51 

80 
67 

66 

63 

64 

60 
67 

79 
66 

71 
40 

30 

27 

25 

28 

31 

47 

46 

53 

29 

33 

30 

29 

26 

32 

33 

44  .  1 

QUIlnRN  2  NH 

MBX 
MIN 

83 
45 

84 
48 

82 
49 

84 
46 

84 

56 

84 

59 

85 
59 

80 
68 

84 

67 

83 
67 

85 
65 

85 
67 

81 
43 

59 
33 

54 

29 

63 
29 

69 
32 

73 
34 

76 
46 

78 
49 

79 
47 

33 

56 
37 

45 

32 

58 
34 

57 
26 

69 
33 

69 
42 

70 
41 

68 
36 

73.4 
45.1 

IIFION  EXP  SimiON 

MBX 
MIN 

66 
46 

73 
50 

77 
54 

8 1 
58 

8 1 
59 

80 
60 

80 
60 

79 
68 

80 
66 

B I 
69 

82 
66 

82 
66 

78 
42 

52 
34 

52 
31 

59 
32 

68 

32 

72 
41 

74 
43 

76 
53 

77 
52 

77 
32 

34 

54 

32 

55 
32 

56 
30 

63 
38 

65 
37 

72 
40 

76 
50 

70.8 
47.0 

VflLDOSin  3  E 
. 

MBX 
MIN 

75 
57 

81 
58 

80 
58 

81 
SO 

79 
55 

78 
57 

75 
64 

81 
62 

83 
63 

80 
63 

79 
66 

75 
66 

70 
4  1 

52 
30 

58 
28 

70 
29 

72 
28 

74 

33 

76 
49 

77 
46 

73 
54 

60 
35 

54 

32 

57 
27 

57 
28 

64 
24 

71 

52 

72 
32 

79 
36 

79 
5 1 

72.1 
45. B 

SOUIHEBSI  09 

RLnn  FRH  HP 

MBX 
M  1  N 

75 
46 

79 
55 

81 
60 

82 
60 

83 
62 

80 
61 

79 
66 

82 
67 

82 
68 

79 
68 

83 
68 

80 
69 

73 
44 

54 

35 

60 
31 

71 
31 

72 
33 

75 
41 

76 
52 

77 
48 

67 
53 

56 
33 

48 

35 

SB 
33 

57 
35 

64 

29 

72 
55 

71 
36 

75 
39 

77 
57 

72.3 
49.0 

BRUNSWICK 

MBX 
MIN 

73 
50 

76 
63 

77 
62 

83 
64 

83 
63 

79 
63 

79 
70 

78 
68 

86 
68 

84 

70 

84 

70 

82 
70 

76 
40 

55 
32 

60 
34 

70 

i7 

73 
36 

75 
39 

76 
49 

78 
50 

76 
56 

70 
38 

69 
42 

60 
35 

60 
36 

62 

37 

78 
48 

76 
43 

75 
44 

79 
SB 

74  .5 

51  .2 

BRUNSHICK  FBfi  BP 

MBX 
MIN 

69 
53 

74 

65 

74 
64 

81 
65 

78 
63 

76 
62 

77 
70 

77 
69 

79 
69 

79 
70 

79 
72 

79 
70 

70 
45 

55 
38 

57 
35 

64 

36 

70 
39 

72 
46 

75 
60 

75 
57 

75 
50 

56 
38 

54 
41 

59 
37 

58 
37 

64 

35 

77 
59 

73 
45 

72 
47 

77 
63 

70  .9 
S3. 3 

FLEMING 

MBX 
M  I N 

73 
45 

77 
S3 

77 
S3 

80 
63 

80 
57 

79 
55 

79 
64 

83 
63 

82 
62 

79 
65 

80 
65 

79 
69 

75 
46 

54 

35 

60 
27 

69 
27 

73 
29 

74 

37 

75 
47 

78 
46 

72 
57 

66 
30 

55 
31 

58 
29 

56 
28 

62 
25 

76 
SO 

75 
34 

70 
34 

79 

72  .5 
46.0 

FOLKSTON  9  SW 

MBX 
M  1 N 

75 
45 

80 

50 

82 
56 

84 

59 

83 
5S 

81 
56 

82 
66 

82 
62 

86 
63 

BI 
63 

83 
66 

81 
65 

78 
44 

55 
33 

59 
29 

69 
28 

74 
34 

77 
38 

78 
49 

79 
48 

74 

54 

73 
32 

55 
31 

58 
28 

60 
29 

67 
28 

76 
SO 

74 

35 

80 
38 

61 

74  .9 
46.1 

FORI  SIEHBRI 

HBX 
M  I N 

75 
45 

79 
54 

78 
55 

80 
64 

82 
60 

81 
58 

79 

6i- 

83 

65 

83 
65 

80 
67 

80 
67 

60 
69 

75 
46 

55 
35 

60 
30 

66 
31 

73 
34 

75 
43 

76 
52 

77 
49 

72 
57 

60 
33 

50 
36 

SB 
33 

58 
32 

62 
31 

77 
50 

72 
36 

73 
42 

76 

72  .6 
48.7 

GLENNVILLE 

MBX 
M  I N 

75 
45 

79 
S3 

80 
56 

80 
63 

82 
61 

81 
59 

78 
66 

83 
66 

84 

65 

80 
67 

83 
66 

80 
68 

73 
44 

54 
34 

59 
29 

68 
32 

74 

32 

75 
32 

78 
49 

78 
48 

72 
57 

59 
33 

50 
36 

57 
33 

57 
35 

63 
31 

74 

52 

74 

37 

71 
42 

78 

72  .6 
48.2 

JESUP  B  S 

MAX 
M I  N 

74 
44 

79 
53 

79 
54 

84 

62 

80 
57 

81 
56 

83 
64 

BI 
63 

82 
63 

81 
64 

82 
66 

80 
66 

76 
44 

54 

35 

58 
37 

68 
28 

73 
30 

75 
27 

77 
46 

78 
46 

75 
54 

67 
32 

65 
32 

57 
31 

56 
31 

64 

26 

78 
48 

76 
34 

73 
35 

80 

73.9 
46.2 

NBHUNTB 

MAX 
MIN 

75 
40 

78 
60 

79 
58 

86 
62 

81 
59 

80 
58 

62 
68 

80 
65 

82 
66 

82 
66 

82 
69 

80 
69 

77 
46 

54 

35 

60 
30 

64 

30 

74 

31 

76 
38 

77 
50 

78 
48 

73 
57 

66 
33 

52 
46 

58 
34 

57 
30 

65 
27 

76 
51 

72 
37 

77 
39 

79 
52 

73  .4 
48.5 

SBPELO  ISLBNO 

MBX 
M  I N 

7  I 
SI 

74 

61 

79 
61 

79 
62 

80 
63 

77 
59 

80 
64 

80 
65 

80 
66 

79 
67 

77 
67 

65 

39 

36 

32 

32 

39 

46 

SB 

56 

57 

51 

42 

44 

76 

73  .5 
53.6 

5BVBNNBH  USOfi  PL  GRON 

MBX 
MIN 

74 
46 

78 
S5 

79 
53 

62 
63 

81 
59 

80 
56 

80 
62 

83 
66 

84 

62 

80 
66 

81 
65 

79 
63 

76 
47 

54 

33 

62 
29 

69 
29 

73 
33 

75 
42 

75 
49 

77 
47 

74 

57 

64 

32 

56 
34 

59 
33 

58 
29 

62 
26 

77 
47 

74 
45 

70 
39 

79 
55 

73.2 
47.4 

SBVBNNBH  HSO  BP 

MBX 
MIN 

74 

78 

77 

80 

81 

79 

79 

62 

82 

78 

81 

77 

62 
42 

S3 
35 

60 

68 

73 
35 

72 

74 

5 1 

75 
46 

67 
4  3 

56 
33 

48 

35 

SB 
32 

56 
35 

59 
30 

76 
5 1 

73 
36 

70 
4  1 

77 
54 

70  .8 
47.7 

SRVRNNRH  BEBCH 

MAX 
MIN 

70 

71 

69 

72 

77 

76 

77 

75 

67 

69 

69 

70 

72 

72 

73 

71 

70 

65 

65 

63 

SURRENCT  2  MNH 

MAX 
MIN 

77 
SO 

80 
52 

81 
54 

83 
58 

82 
59 

80 
55 

78 
66 

83 
65 

83 
65 

79 
65 

62 
66 

80 
68 

75 
43 

54 

32 

60 
26 

69 
28 

73 
33 

76 
39 

76 
47 

77 
44 

77 
54 

77 
35 

60 
30 

57 
31 

57 
30 

63 
28 

74 

52 

71 
33 

77 
34 

77 
54 

73.9 
46.6 

NBTCROSS  4  NE 

MBX 
MIN 

60 
47 

87 
47 

82 
57 

63 
60 

88 
60 

83 
55 

82 
55 

82 
62 

85 
62 

86 
65 

81 
67 

84 

68 

80 
45 

79 
32 

55 
28 

62 
26 

59 
26 

74 

29 

77 
35 

80 

50 

80 
50 

70 
29 

SB 
29 

49 

29 

59 
29 

59 
24 

68 
24 

78 
35 

64 
34 

80 
34 

74  .  1 
43.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


DfilLY  SOIL  TEMPERATURES 

CEORCIR 

NOVEHBEfl  1975 


r 

DAT   OF  MONTH 

STBT ION 

a. 
o 
1  INI 

;r 

I 

2 

J 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

21 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

q: 

CALHOUN  EXP  STATION 

4 

RAX 

niN 

62 
SO 

51 
49 

65 
51 

65 
54 

69 
57 

69 
59 

67 
59 

70 
63 

71 
62 

66 

62 

59 
60 

68 
61 

64 

53 

53 
48 

S3 
46 

54 
44 

55 
45 

57 
46 

56 
46 

59 
47 

59 
50 

55 
46 

49 
45 

50 
45 

49 
44 

51 
43 

49 
48 

54 
43 

SO 
42 

51 
45 

58.8 
50.6 

EXPERIHENT 

2 

rlAx 
niN 

61 
53 

84 

55 

es 

61 

65 
61 

86 
64 

87 
65 

60 
70 

84 

73 

85 
74 

76 
70 

77 
66 

76 
70 

74 
49 

57 
44 

62 
50 

65 
40 

70 
45 

75 
50 

78 
54 

74 

52 

65 
60 

65 
SO 

55 
49 

63 
41 

52 
41 

60 
42 

60 
58 

66 
55 

66 
54 

69 
56 

72.1 
SS.B 

i 

MAX 

niN 

77 
60 

76 
60 

80 
63 

61 
64 

80 
66 

83 
66 

74 

71 

75 
73 

80 
70 

74 

70 

74 

66 

73 
70 

70 
52 

58 
46 

59 
51 

67 
43 

65 
SO 

69 
SI 

70 
55 

70 
56 

71 
54 

71 
48 

56 
44 

59 
44 

51 
43 

57 
43 

56 
55 

62 
SI 

61 
51 

63 
52 

68.8 
56.3 

e 

MAX 

niN 

70 
66 

73 
65 

75 
66 

76 
67 

76 
67 

76 
69 

75 
72 

73 
71 

75 
70 

72 
70 

72 
70 

71 
70 

73 
63 

63 
54 

57 
52 

69 
45 

60 
55 

64 

57 

66 
59 

66 
60 

74 

51 

75 
49 

62 
42 

56 
47 

50 
49 

54 
46 

53 
S3 

58 
49 

56 
51 

57 
50 

66.6 
58.6 

MBMKINSVILLE 

4 

MAX 
KIN 

70 
64 

70 
62 

71 
67 

71 
64 

72 
67 

73 
67 

71 
67 

73 
70 

72 
70 

74 

71 

74 

59 

73 
69 

74 

66 

66 
59 

60 
55 

59 
55 

60 
53 

59 
53 

60 
54 

62 
56 

63 
56 

65 
56 

63 
56 

58 
49 

SS 
49 

SS 
50 

59 
46 

59 
49 

57 
52 

60 
54 

65.3 
59. 2 

HOUERVILLE  3  MSN 

4 

nAx 

HIN 

12 
61 

72 
61 

76 

66 

76 
65 

78 

67 

78 
66 

76 
66 

75 
72 

78 

70 

76 
72 

73 
71 

78 

72 

76 
63 

67 
56 

64 

54 

63 
53 

64 

53 

66 
53 

66 

57 

69 
59 

70 
60 

69 
55 

62 

55 

56 
53 

62 
S2 

60 
SO 

61 
48 

66 
54 

64 

53 

68 
61 

69.4 

59.9 

NIOVILLE  EXP.  STdTION 

4 

nAx 
niN 

7  3 
62 

72 
62 

75 
67 

75 
66 

74 

65 

75 
70 

77 
66 

59 

76 
S2 

■ 

76 
SI 

75 
49 

66 
SO 

65 
56 

65 
57 

56 
52 

57 
46 

SB 
47 

■ 

" 

- 

PLAINS  SH  OA  EXP  STA 

4 

riAx 

WIN 

74 

59 

75 
56 

77 
61 

78 
65 

80 
65 

80 
66 

76 
66 

75 
70 

76 
66 

73 
69 

75 
69 

76 
69 

72 
55 

59 
47 

56 
45 

58 
45 

62 
46 

64 

46 

66 
50 

67 
SS 

69 
57 

63 
42 

60 
46 

49 
45 

SS 
45 

57 
44 

56 
44 

62 
42 

61 
46 

64 

SI 

67.2 
54.7 

TIFTON  EXP  STATION 

2 

MAX 
MIN 

B4 

60 

85 
60 

67 
62 

68 
65 

86 
67 

68 
66 

64 

67 

83 
72 

66 
71 

65 
71 

86 
72 

63 
72 

77 
53 

65 
45 

65 
45 

72 
46 

76 
46 

77 
46 

79 
50 

81 
58 

60 
59 

74 
46 

72 
47 

55 
45 

69 
45 

70 
45 

68 
45 

65 
46 

70 
46 

75 
48 

77.2 
55.7 

4 

nAx 
niN 

80 
65 

80 
66 

81 
68 

64 

71 

82 
71 

84 

70 

62 

72 

81 

75 

83 
75 

82 

75 

83 
75 

81 
75 

77 
60 

65 
53 

64 

52 

69 
52 

73 
53 

73 
S5 

75 
57 

78 
63 

77 
64 

74 

55 

69 
55 

57 
51 

67 
51 

68 
52 

66 
52 

65 
53 

68 
S3 

71 
55 

74.6 
61  .5 

8 

nAx 
niN 

74 

67 

74 

67 

75 
67 

•,  8 
70 

75 
70 

76 
70 

76 
71 

78 
73 

79 
73 

79 
73 

60 
73 

77 
74 

75 
63 

65 
55 

62 
54 

63 
53 

66 
54 

67 
55 

68 

57 

71 
62 

71 
64 

70 
55 

64 

56 

56 
51 

62 
52 

62 
52 

61 
S3 

63 
54 

S3 
SO 

65 
53 

69.9 
61  .4 
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EVnPORPTION  AND  WIND 


STRTION 

DRY   OF  MONTH 

5  K  0 

1 

c 

_ 

_ 

b 

_ 
b 

_ 
0 

- 
9 

1  U 

1  1 

1  c 

.  _ 
1  i 

1  4 

1  b 

1  b 

1  / 

1  n 
1  0 

.  _ 

I  y 

20 

2 1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

NORIMHEST 

01 

EVAP 

- 16 

.04 

.06 

■  07 

■  OS 

.09 

■  04 

.14 

.07 

.02 

.06 

.06 

.06 

.03 

-07 

.09 

.06 

■  07 

■  04 

.05 

NINO 

52 

16 

6 

I  1 

8 

6 

16 

1 

9 

12 

4 

29 

1  1 

14 

10 

8 

2 

8 

8 

1  1 

■ 

■ 

15 

1 

3 

• 

60 

- 

3448 

CSLHOUN  EXP  5IBTION 

EVBP 

■  05 

.05 

.15 

■  04 

.10 

.09 

.10 

.10 

■ 

■ 

■  16 

.23 

.14 

■  01 

.15 

.0: 

.07 

■  04 

' 

" 

.06 

.02 

.01 

.2C 

-27 

.06 

.  1 1 

.  IC 

fo37° 

HIND 

20 

10 

17 

14 

8 

17 

19 

12 

zi 

45 

1  3 

49 

66 

82 

19 

12 

10 

9 

8 

59 

64 

49 

40 

7 

28 

50 

84 

9 

53 

1  37 

NAX 

ee 

74 

73 

78 

78 

77 

77 

80 

78 

73 

70 

70 

63 

68 

66 

61 

79 

75 

75 

76 

63 

62 

55 

45 

51 

50 

59 

60 

62 

63 

67.7 

niN 

42 

48 

54 

56 

57 

58 

64 

65 

61 

68 

53 

57 

41 

38 

30 

40 

4  1 

44 

45 

42 

46 

40 

4  1 

40 

4  1 

42 

44 

40 

43 

52 

47.9 

NORTH  CENTRAL 

02 

U  OF  OB  PLT  SCIENCE 

Ffl 

EVBP 

■  10 

.  1  1 

.  1 1 

■  16 

■  14 

.02 

.06 

.18 

.OS 

.04 

■  06 

.05 

.07 

.15 

.08 

.  1  1 

.08 

.  1  5 

.10 

■  09 

.15 

■  1  1 

.03 

.02 

.08 

.06 

- 16 

.09 

.  1 : 

.12 

2  .87 

HINC 

51 

25 

36 

48 

25 

35 

70 

27 

39 

59 

39 

76 

155 

1  79 

61 

47 

47 

45 

34 

59 

1  38 

85 

71 

49 

90 

60 

108 

61 

89 

1  1  7 

2031 

nBx 

67 

74 

75 

76 

78 

74 

73 

75 

73 

72 

71 

69 

59 

50 

55 

53 

63 

67 

67 

69 

52 

55 

53 

52 

52 

54 

60 

60 

62 

60 

64  .3 

niN 

39 

45 

50 

53 

55 

55 

56 

65 

62 

63 

62 

59 

4? 

38 

35 

39 

40 

47 

45 

49 

42 

35 

37 

36 

32 

32 

48 

38 

42 

48 

46.3 

HEST  CENTRAL 

04 

EXPERIHENI 

EVAP 

.n 

.19 

.17 

■  13 

■  10 

.10 

.OE 

.20 

.07 

.06 

■  07 

.08 

.05 

.  1  4 

.'0 

.  1  3 

.12 

.  1  1 

.  1 1 

.21 

.10 

.15 

.10 

.06 

-06 

-10 

.12 

.07 

.16 

3 . 426 

MING 

6C 

40 

40 

30 

30 

10 

5C 

90 

40 

50 

20 

50 

70 

1  30 

40 

40 

20 

40 

10 

80 

160 

100 

50 

50 

30 

20 

150 

30 

20 

30 

1580 

nAx 

78 

78 

SO 

81 

83 

80 

ec 

80 

83 

81 

80 

79 

76 

59 

73 

75 

70 

78 

76 

78 

80 

80 

80 

40 

40 

40 

60 

70 

70 

70 

72.7 

NIN 

39 

49 

59 

56 

59 

59 

59 

68 

69 

67 

65 

68 

40 

39 

32 

32 

35 

39 

49 

SO 

36 

34 

40 

39 

49 

50 

49.3 

CENTRBL 

OS 

fliLET 

EVBP 

.06 

.09 

.10 

■  11 

.05 

.  1  1 

.05 

.10 

■  OS 

■  06 

.00 

.14 

■  09 

■  05 

.03 

■  09 

.04 

.11 

.09 

.09 

.04 

.02 

.07 

-06 

.16 

.06 

- 

1  .998 

HI  NO 

3 

1 

1 

1 

12 

2 

7 

4 

10 

S2 

15 

2 

1 

9 

23 

4 

3 

6 

6 

9 

1  2 

3 

1998 

SOUTH  CENTRBL 

08 

TIFION  EXP  STATION 

EVAP 

.18 

.  1  1 

.14 

■  13 

.07 

.  1  3 

.OE 

■  08 

-08 

.08 

.06 

.09 

.09 

.  1  4 

.09 

■  06 

.09 

-  10 

.08 

.  1  1 

.10 

.  1  4 

.07 

.04 

.06 

.06 

- 10 

.04 

.09 

.08 

2  . 77 

NINO 

61 

40 

49 

39 

19 

18 

67 

50 

23 

53 

26 

39 

98 

1  16 

55 

16 

8 

13 

33 

43 

91 

70 

58 

47 

32 

24 

lOS 

31 

24 

80 

1448 

MAX 

69 

73 

75 

79 

80 

62 

75 

79 

80 

80 

80 

80 

75 

58 

55 

59 

63 

65 

69 

75 

73 

66 

56 

44 

56 

57 

57 

61 

63 

70 

68.5 

niN 

40 

42 

52 

54 

57 

57 

58 

66 

66 

65 

65 

65 

41 

45 

34 

33 

36 

40 

40 

51 

51 

36 

35 

35 

35 

35 

34 

40 

39 

43 

46.3 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  HSO  BP 

EVAP 

.18 

.17 

.18 

■  00 

.08 

.16 

.03 

.09 

.10 

.08 

.05 

-42 

.02 

.10 

.12 

.09 

,J2 

.10 

.07 

.14 

.05 

.08 

.10 

-05 

- 1  1 

.  1  1 

.14 

.09 

3.03 

NINO 

1  14 

6a 

57 

48 

30 

42 

66 

3^ 

43 

37 

43 

63 

125 

99 

31 

12 

10 

32 

26 

32 

79 

37 

54 

46 

30 

33 

94 

25 

63 

75 

1546 

HAX 

69 

69 

71 

75 

82 

75 

75 

78 

79 

76 

77 

71 

71 

54 

57 

63 

75 

73 

75 

75 

73 

60 

S3 

SB 

56 

57 

70 

67 

74 

69 

69.1 

HIN 

40 

SO 

SO 

62 

59 

58 

63 

64 

62 

65 

64 

66 

48 

35 

33 

35 

38 

43 

51 

48 

55 

3S 

37 

34 

35 

34 

48 

43 

43 

51 

:8.3 
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STflT  ION 


HORrHMEST 
CBRtERSVILLE 

OniLHS  7  NE 

ROME 

ROME  MSO  BP 

•       ■  ■ 

NORTH  CENtRBl. 

BLPMBRETIB  S  SSH 
B'MENS  MSO  BP 

BrLBNIfl  MSO  BP 

BLBIRSVILLE  EUP  STB 
BLUE  RIOCE 
COnnERCE  4  NNH 
DBHLONEOB 
CfllNESVlLLE 
HELEN  1  ESE 
JASPER   1  NNM 

■       ■  ■ 

NORTMEfiSr 

CLBTTON  I  5SH 
CORNEL  IB 
rOCCOB 

HEST  CENIRBL 
COLUnBUS  HSO  BP 

SUNNTSIOE 

tMOMBSTON  2  S 


03 


SOUIMHESr 
CurHBERT 


07 


SNOHFflLL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CEORCIB 
NOVEMBER  1975 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNONf ALL 
SN  ON  CNO 

SNOMFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 
HTR  EQUIV 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOMFBLL 
SN  ON  CNO 
HIR  EOUIK 

SNOMFBLL 
SN  ON  CNO 
HTR  EOUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOMFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOMFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOMFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOMFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOMFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOMFBLL 
SN  ON  CNO 


DRY  OF  MONTH 


10 


12 


I  7 


18 


19 


20 


22 


23 


2S 


26 


27 


28 
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1  1 


STnTION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 

(X 

z 

d 
an 
o 

LRTI TUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

PRECIP. 

a. 
cr 

■> 

UJ 

SPF.CIfiL 
ISEE  NOTES  1 

OBBEVILLE 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

DO 

83 

18 

240 

8R 

C 

MRS.   MRRY  E.  CAMPBELL 

PDRIRSVILLE 

004  1 

01 

BRRTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

710 

7R 

C 

JRCK  W  BIRD 

fllLEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

1  I 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HAYWOOD  E  .  BOYD 

ALBflNY  3  SE 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7R 

lU 

H 

TOMMIE  BRRNTLEY 

flLLRTOONR  ORM  2 

0181 

01 

BRRTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8R 

8fi 

8R 

C 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RLMR  FRR  RP 

0211 

09 

BACON 

1  3 

3  I 

32 

82 

3  1 

1  98 

7P 

7P 

f-l 

FED.   flVIRTION  RGENCY 

RLPHRRETTR  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7fi 

7fi 

H 

SCOTT  C.  CHRMBLEE 

RLPHRRETTfi  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

110 

C 

TEDDY  R.  WALKER.  SR. 

RMERICUS  4  ENE 

02S3 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7R 

H 

BLRNCHE  S.  RHYNE 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

02S8 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

15 

450 

c 

U.OF  GR. EXP. STR.  NRSY. 

RPPLING  1  MW 

031  1 

06 

COLUMB  I  A 

1  4 

33 

33 

82 

20 

360 

8A 

8R 

H 

ROY  0-  TRNKERSLEY 

flSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8A 

8R 

H 

BILLY  J.  WILLIRMS 

RTHENS  WSO  RP 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

RTK  INSON 

044  1 

09 

BRRNTLEY 

1  3 

31 

1  4 

81 

49 

70 

7R 

RRVIN  TANNER 

RTLRNTR  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7R 

CHARLIE  H  KEELING 

RTLRNTR  WSO  RP 

1^ 

045  1 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

M  I  D 

Q 

H  J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

RUGUSTR  WSO  RP 

R 

0495 

06 

R I CHMOND 

1  4 

33 

22 

81 

58 

148 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BRINBRIDGE 

0581 

07 

OECRTUR 

6 

30 

55 

84 

34 

120 

7P 

7fi 

c 

H 

MRS.   MARY  E.   H.  MULLEN 

BRLL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  100 

7R 

MRS.  ESTELLE  GROGRN 

BERVERDRLE   1  E 

0746 

01 

MURRRY 

12 

34 

56 

84 

50 

740 

8A 

J  MILBURN  WHERT 

BELLV  ILLE 

0787 

09 

EVRNS 

1  1 

32 

09 

81 

58 

185 

c 

MRS  GRACE  F  HEARN 

BLRIRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

UN  I  ON 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8A 

8A 

H 

GEORGIA  MTN.   EXP.  STA. 

BLRKELY 

0979 

07 

ERRLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7A 

H 

LOWREY  5.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

FANN I N 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

P.   B.  CARRUTH 

BOWMAN 

1  132 

03 

ELBERT 
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GEORGIA 


Additional  Information  reKurdlne  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevillc,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are;     Temperature  In  ' Ff  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  ml ies.     Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  dayllKht  saving;  lime.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  llmo  lor  all  except  National  WcuthtT  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Dally  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowiall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun   Exp  Station  :   Montevallo-shaly  sill   loam,   cover  unknown.     Slope  6  percent   in  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers,     Direclions  unknown."     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 

Uawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tha-mo- 

melers  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  ol  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-Iiour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tiflon  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil   thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Kriez  air  and  dis- 
tance thermograph,  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will   be  carried  only   in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^      Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  li.Tve  heen  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,    using  a  ratio  of   1   inch  water  equivalent   to  every   10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol 1  Temperature"  table . 

H  'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
arc  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE-      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3 -CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.   JtARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  In  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   S5.55  additional  for  foreign  mailing:  -lo^^  single  copy;  309  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building. 
Asheville,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications, 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

Director,  National  Cllnatlc  Center 
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1  .37 

I  .26 

31 

.0 

0 

9 

4 

2 

NASHVILLE  5  5SE 

37. 2H 

M 

19 

19 

0 

0 

1  4 

0 

6 

3S 

2.20 

17 

.0 

0 

6 

3 

3 

QUI  THAN  2  NH 

T IFTON  EXP  STfll ION 

6  I  . 

38  . 4 

■  * 

' 

0 

0 

10 

0 

'  ^ 

* 

1.12 

26 

.0 

0 

9 

3 

J 

VALOOSTA  3  E 

75 

21 

0 

0 

1  2 

m 

7  m 

.  0 

0 

7 

3 

2 

0 1 V  I S I  ON 

50 

S 

-  .7 

4 

28 

.49 

.0 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  BP 

53  7 

40  6 

52 

76 

IS. 

20 

1  9 

393 

40 

.  77 

1  . 96 

3 1 

.  0 

0 

s 

3 

1 

6RUNSH I CK 

55. SM 

44  .2n 

54 

9M 

-     .  1 

78 

7 

25 

19 

328 

2 

45 

-  .43 

.64 

26 

.0 

Q 

7 

1 

0 

BRUNSWICK  FBA  BP 

63.3 

43.6 

53 

5 

75 

7 

25 

19 

356 

0 

2 

OS 

.48 

25 

.0 

Q 

6 

0 

0 

FLEMING 

64  .4 

38  .5 

51 

^"^ 

1  9 

23* 

415 

0 

0 

1  t 

0 

02 

.89 

26 

.0 

0 

7 

2 

0 

FOLKSTON  9  SH 

FORT  STEHART 

6S  0 

4 1  0 

53 

1  0 

78 

2 1 

1  9 

370 

0 

0 

9 

0 

07 

1  0 

82 

.0 

0 

7 

3 

Q 

GLENNV ILLE 

64  .SM 

40. 8M 

52 

7M 

1  .  1 

76 

15 

19 

19 

383 

0 

0 

0 

3 

1  1 

-  .27 

1  .05 

17 

.0 

0 

5 

3 

1 

JESUP  8  S 

65.1 

38.7 

51 

9 

77 

15. 

19 

19 

400 

0 

0 

12 

c 

3 

62 

.90 

18 

.0 

0 

6 

4 

0 

NBHUNTB 

65.4 

40.7 

53 

6 

80 

5 

21 

19 

350 

0 

0 

10 

0 

4 

00 

1  .42 

31 

.0 

0 

7 

3 

2 

SAPELO  ISLAND 

63. 4M 

41  .8M 

52 

6M 

75 

7 

21 

19 

359 

0 

0 

6 

0 

2 

81 

.56 

25 

.0 

0 

7 

3 

0 

5BVANNAH  U50A  PL  GRON 

66.2 

39.1 

52 

7 

2.7 

77 

16. 

17 

19 

382 

0 

0 

12 

0 

2 

38 

.74 

.80 

26 

.0 

0 

6 

2 

0 

SAVANNAH  HSO  BP  R 

52.6 

38.4 

50 

5 

.  1 

75 

16. 

19 

19 

446 

0 

0 

12 

0 

3 

19 

-  .09 

.90 

16 

.0 

0 

7 

3 

0 

SAVANNAH  BEACH 

0 

0 

0 

.0 

0 

SURRENCT  2  HNH 

64  .6 

38. B 

51 

7 

77 

14. 

18 

19 

404 

0 

0 

12 

0 

3 

56 

1  .63 

31 

.0 

0 

S 

3 

1 

HATCROSS  4  NE 

66.4 

35.  1 

50 

8 

-1.3 

61 

1 

18 

20. 

4  36 

0 

0 

16 

0 

3 

37 

-  .06 

1  .15 

18 

.0 

0 

9 

2 

I 

DIVISION 

52 

4 

.3 

3 

16 

.07 

.0 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


NOaTHlCST 

AOAIRSVILLC 
ALLATOonn  onn  2 
BCAVCRDALe   1  C 
CALHOUH  EXP  STflTIOi 
CARTCBS 

CAfiTEOSVILLC 
CABTCRSVILLE  3  5U 
CEOARTObm 
CHATSWOSTM 
CHICKAMAUGA  t>nfiH 

CUBftrviLLE  2  U 
DALLAS  7  HE 

OAL  ton 

Er«BY 
FAI8M0UHT 

KCnSIRGTON 
KINGSTOM 
LA  FAYETTE 
BESACA 

binggolo 
bok: 

BOrC  LAO  AP 
SUrrCRVlLLE   1  SSU 
TATL ORSVILLE 


nOBTM  CENTRAL 

AUPMABETTA  5  SSU 
ATHENS  USO  AP 
ATLANTA  B 01  TOM 
ATLANTA  U4S0  AP 
BALL  CBOuhO 

6LAIBSVILLE  EXP  STi 
BLUE  BIOGE 
CANTON 
CLEVELAND 
corrcBCE  4  NNu 

CUmiNG  2  NNE 
OAML ONEGA 
OflWSONvlLLE 
ELL  IJAY 
GAINESVILLE 

HELEN   I  ESE 
JASPEB    1  NNM 
"AYSVILLE 
MONROE 

NOBCBOSS  3  NU 

U  OF  GA  PLT  SCIENC 
MALES^A 
UINOEB  1  SSC 
UOOOSTOCK 


NORTHEAST 
BOmAN 

CABNCSVILLE  3  I 
CLAYTON    1  SSH 
CORNEL lA 
ELBEBTON  2  N 

HARTkCLL 
LEXINGTON    1  NW 
L  INCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


UCST  CENTRAL 

BUTLEfi 
CABBOLLTON 
COLUr«US  USD  Ai 
DOUGLASVILLE 
EXPERIrCNT 

FOflNKL  IN  2 

GREENVILLE  2  Ni 
HAMILTON  4  U 
JONESfiORO 
LA  GRAUGE 

MARSHALLVILLE 
MOHTEZUm 
NEIMAN 
SUNN YS IDE 
TALBOTTON  I  NE 

THOmSTON  2  S 
kCST  POINT 
U0QD6URY 


COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EfiSTnAN  I  U 

rORSTTH  6  NNH 
GODFRCV  3  NE 
HAfcK INSVILLE 
IBHINTON  4  Unu 
JUL ICTTE 

MACON  WSO  AP 
niLLEDGEviLLE 
MONTICELLO 
rOUNT  vEHNOn  3  I 
SANDEBSVILLE 


I    2  3 


DRY  OF  MONTH 

4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    1 3  1 4  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


APPL IHG   1  NU 
MJGUSTA  MSB  AP 
BROOKLET  1  U 
OOvCQ 

Gibson 


CSS 


LBUISVU 

KTTta 

MIOVILLE 

mOvlLLE  EXP  STB 
niLLCH  4  H 

M!LLMAVtn-i*OE  3  SE 
NCUINQTOtt  2  HE 
STIllWBE 
SiMinSBOSO 
bMBRENTOn 

UnrWESfiOBO  3  NC 


SOUTMfcCST 
ALBANY  5  SC 

ArcAiCus  A  znt 
BArnBniOGC 
BLAitCL  Y 
CAMILLA 

CBLOUITT  3  C 

CUTM6C8T 

DAWSON 

OONALSONVIILE  1  S 

roar  qaihcs 

LUWKin  2  SC 

rtmcAn  I  u 

r«flOAM  S  HU 

PLAINS  Su  GA  EXP  STi 

PRESTON 

TMOmSviLLE  A  SE 


50UTM  CENTBAL 

ABBEVILLE 
ASMBunti  3  ENE 
CSaOELE 
DOUGLAS  3  eSE 
FITZGERALD 

HOrCaviLLC  3  USu 
LUr«CB  CITY 
mULTRIE  3  ESC 
NASMvIiLE  S  SSC 

QUITtVIN   3  NU 


ATr INSON 

BRunsuiCK 

BBUNSUlCil  fAA  AP 
OSCTORTOun  1  USW 

FLEMINC 
rOHSTOft  3  5U 

roLKSTON  a  su 

rOBT  STCk*BT 
ClEnhville 

JCSl/P  B  S 

PATTE6S0N 
SAPELO  ISLAMO 
SAVAMNAM  USOA  Pl  GHOn 

SAVANNAH  use  AP 

SAVANNAH  BEACH 

SUBBENCY  3 

UftYCaOSS  4  M£ 


4.3 

2.90 


DRY  OF  MONTH 


1     2  3 
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DniLY  TEMPERATURES 


CeORGIR 

OECEOBER  1975 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

o 

CI 

q: 

3  1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

I  4 

1  5 

1 6 

I  / 

1  o 

I  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

CE 

■        ■  ■ 

NORTHMEST 

01 

BLLBTOONfl  OBH  2 

MAX 

63 

45 

54 

61 

65 

71 

51 

43 

41 

55 

67 

68 

48 

44 

27 

43 

39 

47 

SI 

46 

55 

tllN 

29 

26 

26 

30 

34 

39 

42 

31 

25 

25 

30 

47 

34 

21 

I  1 

I  2 

2 1 

24 

34 

CBLHOUN  EXP  STfiTlON 

MAX 

63 

57 

64 

70 

70 

71 

62 

51 

43 

58 

64 

68 

70 

70 

63 

46 

45 

35 

47 

43 

40 

49 

47 

41 

47 

4  1 

53 

52 

49 

54 

54  .4 

niN 

32 

22 

25 

29 

31 

37 

49 

46 

41 

33 

22 

25 

29 

46 

42 

45 

31 

20 

12 

1  7 

30 

23 

27 

23 

35 

39 

35 

32 

27 

42 

32.0 

CBRTERSVILLE 

MAX 

67 

57 

65 

71 

71 

71 

69 

56 

51 

42 

60 

61 

66 

68 

71 

67 

44 

4  1 

37 

45 

40 

40 

50 

50 

44 

48 

41 

53 

47 

49 

51 

54. 6 

niN 

33 

21 

25 

29 

33 

39 

54 

47 

40 

32 

22 

23 

24 

55 

52 

42 

33 

2  1 

I  2 

I  2 

33 

22 

2 1 

3 1 

33 

36 

35 

28 

35 

4  1 

42 

32.5 

CEORRTOUN 

MAX 

64 

56 

65 

75 

73 

74 

62 

57 

52 

45 

63 

69 

71 

73 

70 

65 

45 

43 

37 

48 

41 

41 

51 

SI 

45 

49 

4  1 

59 

49 

48 

55 

56.0 

niN 

31 

21 

26 

29 

31 

36 

54 

46 

42 

32 

23 

25 

31 

46 

45 

31 

31 

20 

t  0 

20 

28 

20 

I  7 

20 

34 

38 

35 

26 

28 

42 

42 

31  .1 

DHLLBS  7  NE 

MAX 

65 

47 

57 

65 

70 

70 

72 

60 

50 

44 

43 

60 

66 

68 

70 

69 

49 

44 

28 

35 

45 

37 

4  1 

50 

47 

49 

49 

40 

S3 

45 

58 

S3  .  1 

niN 

32 

23 

23 

30 

34 

40 

47 

46 

42 

32 

24 

24 

29 

34 

51 

48 

34 

20 

I  1 

I  1 

24 

20 

2 1 

22 

29 

32 

34 

28 

28 

35 

42 

30.6 

OOLTON 

MAX 

64 

44 

56 

62 

68 

69 

70 

58 

53 

42 

42 

55 

63 

67 

68 

70 

46 

46 

46 

36 

38 

45 

47 

46 

41 

41 

51 

49 

50 

52. 9 

MIN 

30 

24 

26 

30 

29 

40 

49 

45 

41 

32 

25 

23 

33 

36 

52 

42 

34 

12 

21 

22 

20 

23 

24 

34 

34 

31 

30 

31 

44 

31  .6 

Lfi  FRTETTE 

MAX 

62 

41 

57 

65 

70 

69 

70 

58 

55 

42 

45 

60 

64 

68 

70 

70 

47 

49 

22 

38 

47 

39 

40 

46 

48 

45 

48 

41 

SS 

47 

47 

52.4 

MIN 

30 

20 

24 

28 

30 

31 

44 

45 

39 

32 

23 

25 

30 

30 

47 

43 

28 

19 

10 

10 

25 

21 

IB 

21 

23 

35 

34 

31 

27 

28 

45 

28.9 

ROME 

MAX 

62 

S7 

65 

69 

72 

73 

65 

58 

52 

48 

58 

67 

70 

71 

70 

66 

45 

45 

35 

46 

38 

43 

53 

48 

43 

45 

41 

54 

46 

49 

S4 

55.  1 

MIN 

30 

19 

25 

27 

29 

37 

50 

45 

39 

32 

21 

24 

28 

44 

43 

41 

29 

19 

10 

IS 

26 

19 

21 

21 

32 

35 

33 

26 

27 

39 

39 

29.8 

ROUE  HSO  BP 

52 

57 

66 

71 

72 

70 

63 

54 

49 

46 

60 

66 

70 

71 

72 

52 

45 

34 

31 

47 

38 

40 

SO 

SO 

44 

46 

42 

SS 

48 

50 

53 

54  . 0 

•           •  • 

MIN 

29 

22 

27 

30 

32 

40 

52 

48 

39 

28 

23 

26 

32 

48 

42 

36 

32 

I  6 

12 

1  7 

30 

22 

25 

22 

36 

39 

36 

29 

29 

42 

42 

31  .7 

NORTH  CENTRAL 

02 

BLPHBRETTB  S  SSH 

MAX 

61 

49 

55 

64 

68 

70 

72 

61 

51 

44 

42 

59 

64 

67 

69 

68 

51 

44 

28 

34 

44 

40 

42 

52 

45 

46 

42 

40 

52 

45 

54 

52.4 

MIN 

36 

24 

24 

30 

30 

33 

37 

44 

4  1 

30 

25 

25 

25 

29 

45 

48 

35 

23 

12 

1  1 

19 

2  1 

21 

21 

22 

3 1 

34 

26 

26 

3 1 

40 

29.0 

BTHENS  HSO  BP 

MBX 

61 

56 

67 

66 

69 

70 

66 

46 

45 

47 

62 

63 

66 

71 

70 

61 

49 

42 

38 

45 

43 

47 

53 

45 

40 

47 

43 

49 

48 

46 

63 

54  .4 

MIN 

36 

32 

35 

37 

38 

43 

46 

42 

37 

31 

28 

31 

34 

48 

45 

47 

42 

19 

1  4 

24 

27 

21 

24 

27 

33 

39 

37 

3 1 

29 

42 

4  3 

34.3 

BTLBNIB  HSO  BP 

MAX 

51 

56 

64 

68 

69 

71 

60 

53 

44 

43 

60 

62 

67 

70 

68 

62 

46 

37 

35 

45 

38 

40 

50 

44 

46 

49 

40 

51 

44 

46 

60 

52.9 

MIN 

33 

29 

35 

37 

42 

45 

52 

44 

36 

28 

26 

31 

38 

49 

46 

40 

36 

17 

1  3 

23 

26 

23 

25 

28 

35 

37 

32 

30 

32 

40 

39 

33.8 

BLBIRSVILLE  EXP  STB 

MAX 

59 

46 

55 

60 

69 

69 

68 

62 

57 

41 

37 

59 

64 

64 

62 

65 

46 

46 

20 

36 

42 

34 

40 

49 

43 

46 

40 

36 

47 

49 

55 

50.6 

MIN 

31 

19 

21 

22 

27 

31 

49 

46 

4  1 

27 

19 

20 

22 

25 

49 

45 

30 

1  7 

6 

6 

16 

17 

10 

12 

30 

36 

29 

22 

23 

24 

45 

26.4 

BLUE  RIOGE 

MBX 

62 

58 

57 

58 

58 

62 

60 

65 

67 

70 

61 

64 

58 

50 

41 

28 

34 

35 

45 

47 

50 

50 

42 

49 

SO 

50 

so 

52 

52.6 

MIN 

37 

35 

34 

30 

31 

30 

40 

43 

43 

35 

30 

34 

36 

54 

46 

46 

36 

1  9 

5 

16 

28 

I  3 

19 

22 

34 

33 

32 

29 

25 

29 

45 

31  .9 

COMMERCE  4  NNH 

MBX 

66 

67 

70 

68 

69 

66 

63 

68 

69 

70 

64 

44 

32 

37 

39 

43 

52 

48 

47 

50 

52 

49 

46 

SO 

52 

55.3 

MIN 

32 

43 

44 

42 

43 

4  1 

36 

42 

40 

4  1 

30 

12 

1  4 

20 

22 

25 

26 

28 

24 

38 

40 

36 

34 

38 

37 

33.1 

a;<MLONEGB 

MBX 

57 

52 

54 

55 

65 

67 

68 

67 

50 

43 

42 

60 

62 

65 

63 

65 

51 

45 

27 

38 

41 

38 

49 

54 

42 

42 

41 

39 

46 

47 

51 

51  .2 

MIN 

38 

26 

27 

34 

34 

36 

46 

43 

42 

31 

25 

26 

29 

33 

44 

51 

4  1 

23 

12 

1  3 

1  7 

1  8 

20 

22 

27 

32 

33 

28 

27 

28 

4  1 

30.5 

GBINESVILLE 

MBX 

58 

50 

56 

65 

67 

70 

69 

64 

50 

43 

53 

60 

63 

65 

68 

67 

51 

44 

32 

35 

43 

41 

40 

55 

45 

45 

40 

44 

50 

47 

53 

52.7 

MIN 

38 

28 

32 

34 

35 

40 

47 

42 

4  I 

30 

26 

28 

34 

40 

44 

49 

42 

22 

I  3 

17 

26 

22 

20 

26 

31 

32 

34 

27 

28 

34 

44 

32.5 

HELEN  1  ESE 

MBX 

55 

61 

64 

61 

68 

66 

66 

58 

45 

43 

66 

64 

67 

62 

64 

60 

50 

45 

39 

43 

40 

48 

56 

47 

40 

42 

41 

47 

47 

SO 

53 

53.5 

MIN 

36 

22 

22 

29 

30 

35 

48 

42 

39 

30 

24 

25 

28 

35 

42 

48 

34 

20 

13 

17 

22 

13 

24 

IB 

27 

34 

32 

27 

23 

39 

45 

29.8 

JBSPER  1  NNH 

MBX 

53 

51 

58 

67 

68 

69 

59 

51 

44 

44 

58 

65 

65 

65 

66 

65 

46 

38 

31 

38 

38 

39 

47 

40 

37 

35 

37 

50 

45 

55 

50.8 

MIN 

29 

23 

30 

35 

36 

47 

40 

37 

26 

23 

31 

34 

51 

48 

40 

29 

14 

8 

IS 

24 

16 

20 

28 

3S 

33 

28 

24 

34 

41 

45 

30.8 

U  Of  OB  PLT  SCIENCE 

FN 

MBX 

64 

55 

66 

66 

69 

71 

66 

60 

45 

45 

61 

63 

69 

70 

70 

67 

50 

44 

37 

45 

44 

47 

54 

49 

40 

48 

42 

50 

47 

47 

63 

55.3 

MIN 

38 

30 

37 

37 

38 

41 

53 

40 

41 

31 

27 

30 

32 

46 

44 

48 

41 

25 

12 

22 

28 

21 

23 

26 

30 

38 

35 

29 

28 

40 

43 

34.0 

HINDER  I  55E 

60 

56 

67 

67 

70 

70 

68 

60 

45 

47 

62 

65 

68 

70 

69 

68 

49 

43 

39 

47 

44 

48 

55 

47 

42 

44 

41 

50 

48 

45 

58 

■          ■  ■ 

MIN 

36 

29 

26 

36 

37 

4  I 

52 

39 

40 

29 

22 

29 

32 

42 

42 

48 

40 

21 

I  0 

18 

25 

28 

20 

24 

29 

31 

34 

27 

27 

38 

42 

32.1 

NORTHEBSr 

03 

CLBTTON  1  SSH 

MBX 

55 

57 

65 

65 

69 

67 

67 

63 

50 

46 

65 

66 

64 

67 

65 

71 

54 

43 

38 

43 

43 

45 

54 

52 

40 

43 

45 

48 

49 

48 

53 

54  .8 

MIN 

33 

21 

26 

29 

28 

32 

44 

39 

37 

22 

22 

24 

27 

36 

44 

49 

29 

20 

1  0 
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70 

72 

74 

75 

73 

68 

58 

51 

60 

65 

65 

73 

76 

69 

60 

S3 

43 

47 

4S 

48 

56 

64 

64 

59 

50 

55 

50 

64 

65 

60.9 

niN 

46 

32 

36 

38 

39 

47 

52 

53 

42 

30 

25 

31 

39 

54 

SO 

60 

S3 

30 

14 

25 

28 

23 

24 

24 

42 

42 

38 

28 

36 

45 

60 

38.3 

6RINBRI0CE 

nnx 

71 

60 

70 

75 

77 

78 

71 

62 

S4 

68 

70 

76 

76 

79 

78 

68 

60 

52 

48 

48 

47 

54 

62 

75 

62 

52 

60 

57 

66 

66 

64.7 

niN 

51 

32 

32 

3S 

39 

52 

56 

SO 

35 

29 

36 

43 

53 

48 

60 

SB 

35 

21 

26 

28 

25 

28 

25 

45 

34 

41 

30 

40 

4S 

SS 

39. S 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STHT ION  INOEX 
7 


DAILY  TEMPERniURES 


STHTION 

DRY  OF  MONTH 

cr 

(£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a: 

BLnnELT 

HBX 

niN 

76 
45 

55 
32 

61 
32 

70 
36 

7S 
39 

75 
43 

78 
50 

74 

52 

66 
48 

56 
32 

54 

28 

64 

28 

68 
30 

75 
44 

77 
49 

78 
49 

76 
56 

60 
32 

41 

19 

42 

19 

48 

29 

45 

26 

45 

26 

56 
28 

61 
28 

65 
44 

45 
40 

S3 
32 

60 
32 

55 
41 

66 
S5 

61  .9 
36  '9 

cbhillh 

fIBX 

niN 

66 
46 

63 
31 

67 
32 

71 
35 

74 
41 

7S 
50 

76 
50 

6B 
SS 

61 
50 

50 
34 

59 
27 

65 
30 

75 
43 

75 
54 

76 
50 

76 
55 

68 
56 

57 
34 

42 

19 

46 
24 

47 
24 

45 

22 

52 
23 

60 
26 

70 
48 

60 
43 

50 
40 

57 
30 

52 
40 

65 
50 

65 
54 

62.4 

COLOUIII  2  E 

KAX 

niN 

79 
4S 

S3 
30 

62 
32 

70 
36 

74 
40 

76 
45 

79 
46 

76 
54 

63 
49 

60 
32 

SS 
26 

62 
29 

75 
32 

77 
54 

75 
50 

79 
SS 

78 
S4 

67 
32 

45 

19 

46 

23 

49 

27 

50 
22 

48 

27 

57 
25 

61 
33 

68 
45 

52 
40 

55 
31 

59 
40 

61 
43 

67 
54 

63.9 

CUTHBERI 

MAX 

niN 

73 
4  t 

62 
29 

70 
33 

74 

J6 

75 
39 

76 
47 

73 
SO 

66 
50 

60 
44 

SI 
30 

64 

25 

66 
28 

73 
42 

76 
52 

75 
48 

72 
60 

62 
51 

56 
26 

41 

15 

48 

23 

46 

27 

43 

22 

54 
24 

58 
27 

65 
36 

57 
40 

SO 
37 

SB 
26 

55 
38 

64 
45 

67 
50 

62.3 
37.0 

FORI  GBINES 

HAX 

niN 

71 
46 

S6 
31 

64 

3S 

72 
44 

73 
39 

75 
48 

72 
S3 

86 
52 

61 
46 

SO 
34 

60 
28 

64 

32 

74 
40 

75 
SS 

76 
S6 

74 

52 

61 
54 

54 

31 

40 

20 

48 

26 

46 

32 

44 

27 

S2 
28 

67 
26 

65 
46 

55 
41 

49 

39 

57 
28 

57 
41 

64 
48 

65 
51 

61  .2 

LUMPKIN  2  SE 

nBx 
niN 

70 
42 

62 
24 

70 
27 

75 
29 

74 

33 

76 
40 

75 
47 

65 
48 

60 
45 

52 
30 

66 
20 

69 
23 

74 

33 

75 
52 

7B 
41 

70 
55 

57 
49 

54 

29 

41 

IB 

48 

19 

47 
34 

45 

20 

54 

20 

56 
26 

65 
43 

57 
39 

49 
37 

57 
24 

55 
34 

63 
43 

66 
SO 

62.1 
34.7 

nORGRN  1  H 

nAx 
niN 

PLRINS  SH  CB  EXP  SIB 

MAX 

«IN 

76 
46 

54 

32 

61 
34 

71 
37 

73 
39 

/S 
43 

77 
51 

77 
52 

63 
47 

SO 
31 

51 
2S 

64 

29 

67 
31 

73 
46 

76 
49 

77 
51 

69 
52 

55 
30 

38 

16 

42 

1  7 

48 

28 

44 

22 

46 

25 

55 
26 

56 
3 1 

65 
40 

44 

36 

48 

28 

55 
29 

54 
40 

64 

52 

60.3 
36.0 

IHOflBSVILLE  4  SE 
. 

HBX 
HIN 

74 
34 

7B 
35 

76 
41 

79 
52 

79 
50 

75 
57 

52 
49 

56 
35 

65 
27 

74 

31 

74 
41 

77 
48 

79 
46 

75 
57 

72 
59 

64 

35 

46 

20 

52 
23 

SI 
2S 

52 
25 

58 
27 

68 
25 

71 

62 
45 

60 
32 

61 
29 

59 
39 

66 

50 

67 
55 

66.8 
39.0 

SOUTH  CENIRBL  08 

flSHBURN  3  ENE 

MBX 
MIN 

77 
48 

58 
34 

64 

3S 

67 
36 

72 
40 

74 
42 

75 
52 

74 

56 

60 
49 

52 
35 

49 

29 

59 
32 

65 
33 

72 
48 

74 
48 

76 
49 

74 

55 

65 
33 

52 
IB 

39 
19 

4S 

20 

46 

26 

46 

26 

52 
28 

57 
28 

6B 
45 

46 
40 

46 

30 

54 
34 

SB 
36 

67 

SS 

60.7 

COROELE 

nBX 
fllN 

71 
45 

SS 
30 

64 

31 

70 
34 

74 

38 

74 

73 

69 

56 

49 
34 

57 
25 

62 
29 

72 
38 

74 

53 

75 
46 

71 
51 

64 
49 

56 
32 

39 
16 

46 

23 

48 

25 

41 
24 

50 
21 

68 
36 

69 
38 

56 

59 
35 

64 
47 

65 

61  .8 

OOUGLBS  2  ESE 

nBX 

RIN 

80 
54 

54 
34 

61 
30 

70 
30 

75 
34 

75 
38 

74 

50 

78 
55 

65 
4B 

56 
32 

52 
24 

62 
24 

72 
28 

74 
43 

76 
44 

79 
44 

77 
S9 

69 
38 

46 

IB 

43 

18 

44 

24 

50 
25 

48 

22 

57 
22 

S9 
23 

71 
43 

54 

39 

50 
26 

57 
26 

60 
32 

68 
SS 

63.2 

F 1T2CERBL0 

HBX 

niN 

75 
47 

61 
35 

69 
36 

76 
40 

76 
45 

77 
53 

75 
54 

67 
54 

56 
48 

50 
35 

62 
30 

70 
35 

75 
45 

77 
52 

78 
53 

78 
59 

70 
S3 

SS 
34 

42 

IB 

44 

28 

46 

33 

46 

26 

SS 
27 

59 
27 

70 
44 

66 
43 

49 

39 

56 
31 

55 
34 

66 
50 

66 
54 

63  .5 
40.7 

HOHERVILLE  3  HSH 

HBX 
MIN 

70 
50 

61 
35 

69 
31 

75 
35 

75 
40 

75 
53 

76 
52 

69 
57 

66 
53 

53 
33 

61 
26 

72 
31 

75 
44 

77 
52 

77 
46 

75 
52 

74 

60 

67 
4  1 

44 

21 

45 

25 

51 
28 

SO 
24 

57 
24 

64 
24 

67 
45 

50 
46 

S3 
42 

57 
28 

64 

32 

69 
54 

67 
55 

65.0 

LUnBER  CltT 

MBX 
MIN 

76 

35 

67 
32 

71 
32 

76 
37 

76 
4  t 

76 

71 

69 
44 

57 
33 

54 

27 

67 
27 

68 
30 

73 
40 

79 
39 

79 
50 

76 
45 

76 
43 

45 

IB 

45 

22 

45 

25 

37 

68 
54 

HOULTRIE  2  ESE 

MBX 
MIN 

77 
45 

61 
33 

33 

34 

76 
32 

78 
48 

77 
48 

68 
56 

59 
48 

52 
34 

51 
26 

63 
30 

74 

77 

70 
48 

66 
53 

63 
35 

51 
17 

51 
17 

46 

23 

45 

25 

47 

25 

60 
26 

68 
48 

SB 
42 

SB 
42 

61 

50 

65 
50 

60 
56 

61  .9 
37  .5 

NASHVILLE  5  S5E 

MBX 
MIN 

48 

32 

30 

33 

38 

50 

50 

45 

50 

32 

24 

28 

41 

43 

45 

54 

60 

31 

19 

24 

25 

24 

22 

23 

46 

44 

42 

27 

31 

SS 

37.2 

OUITnflN  2  NW 

MAX 
MIN 

TIFTON  EXP  STHIION 

MBX 
MIN 

77 
49 

52 
34 

61 
35 

70 
3B 

74 
43 

75 
44 

76 
50 

74 
54 

62 
50 

56 
35 

50 
28 

62 
30 

69 
34 

73 
49 

76 
54 

76 
55 

74 

57 

67 
35 

43 

1  8 

42 

1  9 

44 

28 

47 

2S 

48 

27 

55 
26 

60 
30 

70 
46 

47 

39 

50 
30 

S6 
33 

59 
36 

67 
54 

61  .7 
38.4 

VBLOOSIB  3  E 
. 

MBX 
MIN 

76 

50 

60 
32 

70 
30 

73 
33 

76 
38 

74 

50 

76 
49 

71 
49 

64 
49 

57 
30 

67 
25 

72 
27 

76 
41 

76 
53 

76 
42 

74 
54 

73 
58 

67 
39 

43 
21 

45 

21 

S3 
31 

S3 
30 

55 
28 

56 
27 

70 
52 

68 
48 

54 
41 

59 
29 

64 

39 

67 
54 

65 
54 

65.8 
39.5 

SOUTHEflSI  09 

BlHB  Fflfl  BP 

MBX 
MIN 

65 
50 

62 
40 

70 
32 

74 

36 

76 
40 

71 
53 

75 
53 

66 
56 

58 
49 

SO 
33 

62 
27 

72 
32 

71 
46 

75 
54 

76 
46 

74 

SB 

70 
62 

64 
34 

45 

20 

46 

28 

49 

29 

46 

27 

57 
24 

59 
26 

71 
46 

67 
45 

S2 
4  1 

56 
29 

61 

33 

67 
53 

66 
55 

63.7 
40.5 

BRUNSHICK 

MBX 
MIN 

75 
55 

64 
48 

69 
37 

72 
42 

75 
47 

69 
60 

78 
56 

57 

60 

58 
36 

60 
33 

71 
40 

73 
58 

75 
55 

74 

5S 

74 

57 

63 

47 

SO 
25 

54 

26 

54 

30 

51 
30 

55 
30 

67 
33 

71 
37 

67 
SO 

61 
4  1 

57 
33 

64 

33 

69 
52 

68 
58 

65.5 
44.2 

BRUNSWICK  FBB  BP 

MBX 
MIN 

68 
50 

62 
44 

67 
38 

72 
43 

72 
49 

65 
61 

75 
55 

66 
56 

64 
46 

51 
36 

61 
31 

64 

36 

69 
58 

74 
54 

71 
52 

74 

57 

74 

60 

63 
31 

43 

25 

54 

32 

52 
34 

49 

31 

53 
30 

59 
32 

67 
49 

69 
43 

54 

39 

55 
34 

61 
37 

66 
55 

67 
51 

63.3 
43.6 

FLEBING 

MBX 
MIN 

73 
52 

63 
38 

70 
28 

74 

33 

76 
36 

70 
48 

76 
49 

69 
54 

55 
48 

54 

36 

61 
24 

70 
29 

73 
40 

77 
51 

76 
44 

74 

52 

72 
60 

67 
39 

45 

19 

50 
22 

52 
25 

4B 

26 

57 
19 

56 
23 

73 
43 

62 
54 

54 
42 

51 
25 

62 
27 

69 
51 

68 
56 

64.4 

38  .5 

FOLKSTON  9  SH 

MBX 
MIN 

FORI  SIEMBRI 

MBX 
MIN 

71 
52 

62 
38 

70 
32 

75 
39 

75 
41 

67 
S3 

78 
54 

68 
56 

SB 
47 

54 

36 

62 
28 

71 
33 

75 
45 

77 
SS 

77 
49 

76 
55 

70 
61 

67 
38 

48 

21 

SO 
25 

53 
29 

49 

28 

56 
25 

58 
27 

71 
44 

67 
50 

53 
4  1 

56 
28 

63 
35 

69 
SI 

68 
55 

66. 0 
41  .0 

GLENNVILLE 

MBX 
MIN 

72 
51 

75 
40 

75 
4  1 

69 
S3 

74 

SS 

67 
55 

58 
28 

72 
33 

74 
4S 

7S 
S6 

76 
47 

75 
57 

71 

66 
36 

44 

19 

45 

26 

49 

29 

SI 
27 

SI 
3 1 

72 
34 

68 
4B 

56 
40 

56 
30 

62 
34 

64 

51 

60 
53 

64. S 
40.8 

JESUP  8  S 

MBX 
MIN 

76 
SO 

62 
40 

68 
29 

75 
31 

75 
37 

73 
51 

75 
49 

69 
56 

63 
48 

54 
34 

59 
25 

71 
30 

76 
4  I 

77 
49 

77 
44 

75 
52 

72 
59 

68 
4  1 

45 

1  9 

48 

23 

51 
27 

48 

26 

S6 
21 

SB 
23 

73 
43 

6B 
50 

50 
4  1 

55 
26 

64 

29 

70 
SO 

68 

SS 

65.1 
38  .7 

NBHUNIB 

MAX 
MIN 

73 
53 

62 
44 

70 
32 

7S 
34 

80 
40 

77 
50 

77 
52 

75 
55 

65 
52 

56 
36 

60 
27 

70 
33 

75 
45 

77 
SO 

72 
4  1 

77 
56 

70 
6 1 

70 
42 

46 

2  1 

50 
25 

52 
27 

49 

27 

58 
23 

61 
26 

74 
44 

70 
54 

56 
42 

57 
27 

64 

32 

71 
S3 

70 
57 

66.4 
40.7 

SBPELO  ISLBNO 

MBX 
MIN 

64 

57 

68 
35 

69 
39 

71 
40 

72 
43 

68 
62 

75 
S3 

70 
S3 

64 

SO 

60 
39 

55 
30 

62 
36 

68 
44 

73 
54 

72 
50 

73 
5  3 

72 
SB 

64 
4  2 

44 

2 1 

47 

25 

44 

35 

53 
27 

32 

30 

34 

52 

57 

68 

65 

62 

63.4 
41  .8 

SBVBNNBH  USDS  PL  GRDN 

MAX 
MIN 

76 
SS 

64 

35 

70 
29 

73 
34 

77 
35 

71 
47 

77 
51 

72 
SB 

SB 
4S 

S4 
34 

65 
26 

72 
30 

75 
42 

77 
51 

77 
47 

77 
61 

75 
59 

67 
3B 

50 
17 

55 
30 

55 
30 

52 
24 

58 
24 

56 
21 

69 
42 

64 
44 

SB 
32 

58 
28 

64 

3 1 

68 
51 

69 
60 

66.2 
39.1 

SBVBNNBH  HSO  BP 

MAX 
MIN 

65 
46 

63 
37 

70 
32 

74 

37 

74 

39 

63 
48 

74 

51 

63 
47 

53 
43 

SO 
32 

60 
28 

70 
32 

73 
42 

75 
50 

75 
47 

75 
58 

69 
55 

55 
29 

42 

19 

51 
25 

51 
28 

49 

26 

56 
25 

55 
29 

69 
43 

66 
44 

51 
34 

55 
29 

60 
34 

68 
51 

66 
48 

62.6 
38.4 

SBVBNNBH  BEACH 

MAX 
MIN 

SURRENCT  2  HNH 

MAX 
MIN 

77 
49 

62 
37 

70 
30 

74 

35 

75 
39 

73 
49 

76 
54 

68 
57 

58 
47 

SO 
32 

61 
24 

70 
30 

75 
41 

77 
51 

76 
50 

73 
57 

72 
56 

71 
37 

44 

IB 

46 

22 

52 
25 

46 

25 

55 
20 

59 
24 

72 
43 

67 
47 

52 
45 

55 
26 

61 
30 

67 
SO 

68 
S4 

64  .6 
38.8 

HBTCROSS  t  NE 

MAX 
MIN 

81 
SS 

68 
40 

64 

28 

71 
28 

78 
32 

77 
36 

72 
51 

78 

51 

70 
53 

78 
34 

52 
23 

63 
25 

75 
30 

76 
41 

79 
45 

74 
45 

76 
53 

75 
45 

52 
IB 

56 
18 

49 

27 

52 
23 

51 
22 

59 
20 

49 

20 

74 
40 

61 
51 

54 

25 

58 
25 

65 
30 

71 
SS 

66.4 

35. 1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

CEORGin 

OECEMBER  197S 


Oflr  OF  MONTH 

STRT ION 

a. 

a; 

a 

- 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

B 

9 

10 

1 1 

1? 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

[INI 

oc 

CRLHOUN  EXP  STBIiON 

4 

MflX 

57 

51 

50 

52 

54 

53 

57 

56 

55 

52 

49 

50 

SI 

52 

51 

53 

55 

48 

43 

40 

36 

39 

38 

40 

42 

42 

43 

4  4 

49 

44 

47 

48.2 

niN 

49 

43 

4  1 

42 

43 

43 

46 

52 

51 

45 

42 

41 

41 

43 

47 

49 

46 

43 

40 

36 

36 

36 

3D 

36 

37 

40 

41 

41 

40 

40 

42 

42.2 

EXPERIMENT 

2 

nRx 

GO 

60 

63 

64 

67 

67 

71 

71 

71 

68 

SS 

61 

6S 

67 

70 

71 

62 

54 

50 

45 

45 

46 

46 

52 

51 

47 

45 

45 

58 

46 

55 

58  .0 

niN 

50 

40 

ti 

44 

47 

65 

63 

55 

SI 

40 

38 

41 

50 

60 

SS 

61 

52 

40 

34 

37 

38 

35 

36 

35 

43 

45 

44 

43 

40 

45 

46 

45.6 

4 

nRx 

62 

58 

58 

65 

62 

62 

66 

66 

65 

57 

54 

57 

59 

61 

6S 

66 

61 

S3 

48 

44 

42 

45 

44 

48 

47 

47 

46 

45 

54 

45 

S3 

55.0 

niN 

S3 

43 

44 

46 

49 

60 

61 

56 

S2 

43 

41 

43 

48 

57 

SS 

61 

S3 

44 

37 

39 

37 

37 

36 

37 

43 

45 

45 

41 

40 

45 

45 

46.3 

g 

nRx 

60 

58 

55 

S5 

57 

56 

60 

61 

61 

SS 

SI 

52 

54 

56 

60 

61 

61 

55 

SO 

44 

43 

44 

44 

45 

45 

45 

46 

45 

49 

45 

50 

52. 4 

niN 

58 

49 

49 

SO 

52 

55 

56 

58 

55 

49 

45 

47 

49 

54 

56 

60 

55 

SO 

43 

42 

41 

41 

40 

41 

44 

4S 

44 

42 

44 

45 

45 

48.5 

HRhK I NSV I lle 

4 

MRX 

60 

62 

55 

55 

56 

61 

61 

61 

56 

52 

S3 

55 

57 

65 

60 

61 

57 

49 

51 

46 

46 

45 

47 

51 

50 

SI 

48 

54 

SS 

54  .5 

niN 

S9 

54 

S3 

SO 

SO 

S6 

58 

55 

50 

49 

47 

50 

55 

54 

59 

57 

48 

46 

42 

44 

44 

42 

- 

- 

40 

47 

SO 

47 

48 

48 

52 

50.1 

HONERVILLE  3  HSH 

4 

nRx 

69 

63 

62 

62 

63 

64 

67 

66 

65 

62 

59 

58 

63 

65 

66 

67 

67 

67 

59 

51 

49 

52 

49 

52 

55 

60 

59 

56 

56 

57 

63 

60.  S 

niN 

60 

SS 

SI 

49 

SI 

53 

60 

61 

62 

S3 

48 

49 

SS 

58 

57 

60 

59 

46 

45 

46 

45 

44 

44 

4S 

55 

S3 

48 

48 

47 

57 

52.0 

nlOVILLE  EXP.  STRTION 

60 

57 

59 

60 

62 

- 

- 

60 

56 

55 

54 

55 

- 

- 

63 

60 

S9 

57 

51 

48 

54 

54 

niN 

51 

49 

47 

47 

48 

52 

55 

47 

46 

46 

52 

S3 

57 

51 

42 

42 

40 

47 

- 

PLRINS  SH  GR  EXP  STB 

4 

nflx 

67 

61 

58 

60 

61 

62 

66 

67 

61 

58 

54 

56 

58 

62 

66 

66 

64 

60 

49 

43 

44 

43 

44 

47 

47 

SO 

50 

50 

52 

50 

59 

56.0 

niN 

S9 

46 

46 

46 

48 

SO 

54 

58 

57 

46 

42 

42 

44 

47 

56 

56 

60 

47 

37 

37 

39 

38 

37 

38 

38 

46 

45 

40 

40 

44 

50 

46.2 

TIFION  EXP  STRTION 

2 

HRX 

78 

60 

69 

70 

73 

73 

73 

76 

64 

61 

60 

65 

69 

69 

76 

77 

73 

66 

57 

55 

46 

S2 

S3 

59 

60 

60 

50 

57 

62 

S4 

63 

63.9 

niN 

60 

45 

45 

45 

47 

SO 

S3 

58 

57 

45 

41 

41 

43 

SO 

56 

56 

62 

48 

37 

36 

37 

36 

35 

37 

37 

47 

45 

40 

39 

42 

54 

45. 9 

4 

HRX 

7S 

65 

67 

67 

70 

70 

70 

73 

64 

63 

60 

64 

67 

68 

74 

74 

72 

68 

59 

SS 

49 

S3 

54 

56 

58 

60 

SS 

56 

60 

57 

64 

63.5 

niN 

64 

52 

51 

52 

54 

55 

58 

62 

61 

S2 

48 

48 

50 

SS 

60 

60 

65 

55 

45 

45 

44 

42 

42 

44 

44 

52 

50 

45 

4S 

48 

57 

SI  .8 

8 

nflx 

68 

65 

62 

62 

64 

63 

65 

68 

63 

62 

se 

S9 

61 

63 

66 

68 

67 

66 

58 

51 

48 

SO 

SO 

52 

53 

57 

54 

53 

64 

SS 

60 

59.8 

niN 

62 

S3 

S2 

S3 

S5 

55 

58 

62 

60 

53 

50 

49 

50 

55 

58 

61 

63 

57 

46 

46 

46 

42 

40 

42 

44 

SO 

SO 

45 

45 

47 

53 

SI  .7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STRTION  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


GEORGin 

OECENBER  1975 


STPTION 


NORTHHEST  0 
CSLHOUN  EXP  SIHt ION 


NORTH  CENIRBL  02 
U  OF  OH  PLT  SCIENCE  FN 


HESr  CENTRRL  04 
EXPERIMENT 


CENIRBL 
niLEY 


EVBP 
HIND 
nflx 
HIN 


UING 
nBx 
niN 


EVBP 
HIND 
fIRX 

niN 


SOUTH  CENTRAL  08 
TIFTON  EXP  STBTION 


SOUTHEAST  09 
SBVRNNBH  HSO  BP 


EVBP 
HIND 


EVBP 
HI  NO 
HBX 


EVBP 
HIND 
MAX 
nlN 


DRY  OF  MONTH 


82 

62  55 


■  0S|  .oq  -OSf  .08  -02 
10 

561  601  62|  61 
40  52 


.06  .12 
52  74 


.02  .06 

16  26 

63  61 

56  52 


e     9     10    1  1    12    13    14    15    15    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


58    62    6S    63    SO  45 


26    53  48 


10  .10  .04 
60|    70  140  30 


06  .07  .06  .03 


.04 
13 
55|  61 


.03  .14 

39  51 


SlE  reference  notes  following  station  inoex 
10 


SNOWFRLL   AND  SNOW  ON  GROUND 


STATION 


NORTHMEST  01 
CBRTERSVILLE 

■      ■  ■ 

NORTH  CENTRAL  02 

BLUE  RIOCE 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CND 


CCORCIR 

DECEMBER  1975 


Oflr  OF  MONTH 


10 


13 


18 


18 


20 


22 


24 


25 


26 


27 


29 


30 


I 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
1  1 


STnilON  INDEX 


GEORGlfi 
DECEMBER 


1975 


siniiON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 

CL 
Z 

a 
o 

LATITUDE 

u. 
c 

t— 

z 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

EVflP  . 

SPF.CIRL 
1  SEE  NOTES  1 

ABBEVILLE 

001  0 

08 

1 1  T 1  p  r\  V 
W  1  L  LUX 

9 

32 

00 

83 

1  8 

240 

8fl 

C 

MDQ        MDPV     P        POMPQPI 1 

nKo  •    nHKT    L-  LHrlrDtLL 

HDR I RSV I LLE 

004  1 

0  1 

dHK I uw 

1  2 

34 

22 

84 

56 

7  1  0 

7R 

C 

JHLfA    W  ulKU 

RILEY 

0090 

05 

nUN  1  LjUnt  K  Y 

1 0 

32 

1  1 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HHYWUUU    t.  buYU 

RLBflNY  3  SE 

0140 

07 

UUUbntK 1 Y 

6 

3 1 

32 

84 

08 

1  30 

7R 

7R 

H 

TnMMIP     DPQKITJ  PV 

lUnnit  oKHNILtT 

RLLRTOONR  DRM  2 

0 1 8 1 

0 1 

BRRTOW 

5 

34 

1  0 

84 

44 

975 

8R 

8R 

8R 

C 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RLMR  FRR  flP 

021  1 

09 

BflCON 

13 

31 

32 

82 

31 

198 

7P 

7P 

H 

FED  .   RVlflT ION  AGENCY 

RLPHRRETTR  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

1  8 

1040 

7fl 

7R 

H 

CPnTT     P         PUQMDI  PP 

oLUI 1    L.  LnHnbLtt 

HLrHHRETTR   2  NNH 

022  I 

02 

F  UL  TON 

5 

34 

07 

84 

1  8 

1  1 0 

c 

Tcnnv    D      iioi  uPD  CP 
ItUUT    K.    WHLialK,  oK. 

HnERICUo  4  FNE 

0253 

07 

C  M  M  T  C  D 

bun  t  tK 

6 

32 

06 

84 

1  0 

4  76 

5P 

7R 

H 

PI    nMPUP      C  PLJVMP 

DLHNLnt   b.  KnYNt 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

C  t  1  M  T  C  D 

oun 1 tK 

6 

32 

06 

8  4 

1  6 

450 

c 

II     nP     PD     PVD     CTO  MPCV 

U.Ur    bH.tXr.blH-  NKbT. 

D  D 1     TLtr>       1  kill 

HrrL 1  NO   1  MH 

0311 

06 

r  n  1  1 1 M  Q  I  Q 
L UL UrlD  i  H 

1  4 

33 

33 

82 

20 

360 

8R 

8R 

H 

pfiv    n      TDMl^PPCl  Pv 
KUT    U*  IHNr\tKbLtT 

r^c^LjOiiribi     ^  Ckic 

R5HBURN   3  ENc 

0406 

08 

T  M  D  M  P  D 

1  UKN t  K 

1  6 

3  1 

43 

8  3 

37 

435 

8R 

8R 

H 

□  ILLY    J  .    WILLI Hnb 

HTHENS   l<5)U  Rr 

0435 

02 

L  L  HKr\  t 

1  0 

33 

57 

8  3 

1  9 

802 

M I D 

M  I  D 

c 

HJ 

KiriTI       IIPCITUPP  CCPWTPP 

NHIL    WtHlntK  btKVlLt 

R T K  I NSON 

044  1 

09 

D  O  O  M  T  1    F  V 

DKHN I L  L  T 

1  3 

3  1 

1  4 

8  1 

4  9 

70 

7fl 

flpl/  IKI  TflMMPP 

HKVIN  IHNNtK 

RTLRNTR  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7R 

CHARLIE  H  KEELING 

RTLRNTR  WSO  RP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

M  1  D 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

RUGUSTfl  WSO  RP 

R 

0495 

06 

K  1  LnnUNU 

1  4 

33 

22 

8  1 

58 

148 

M  I  D 

MID 

c 

HJ 

klATI        IIPnTUPP  CPP\/IPP 

NHIL   WtHIHcK  bcKVILt 

Din  T  Ki  o  o  t  rii**r" 

BR  I NoR I DGE 

058  1 

07 

n  C  P  D  1  1  1  D 

Ut  LH 1  UK 

6 

30 

55 

84 

34 

1  20 

7P 

7R 

c 

H 

MDC           MnDV      C           LJ  MllllCkl 

riKb  •    nHKY   t.    H.  nULLtN 

BRLL  GROUND 

0603 

02 

Lnt  KUr\  1 1 

5 

34 

20 

84 

2  3 

1  1  00 

7R 

MDC         PCTCl    1    P  PDnPPkl 

rIKb.    '^bltLLt  UKUUHN 

BERVERDRLE   I  E 

0746 

0 1 

Ml  1  D  D  □  V 

nu KK H  T 

1  2 

34 

56 

84 

50 

740 

8fl 

1     Mil   OIlDkt  IIUPHT 

J   n  i  LbUKN   WHtH 1 

BELLV  I  LLE 

0787 

09 

E  V  RN5 

1  1 

32 

09 

8  1 

58 

1  85 

c 

MDC    ppnpp    c  Lipnoki 
nKb   GKHLL    r  HtHKN 

BLRIRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

U  N  1  UN 

7 

34 

5  I 

8  3 

56 

1917 

8R 

8R 

H 

PCnDPtn      MTkl         PvD  CTfl 

LiLUKUlH   n  1  N  .    tXr.  bIH. 

BLRKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

3  1 

23 

84 

57 

300 

7R 

7fl 

H 

LOWRE Y  S .  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

c  n  ki  KI  I  KI 
r  HNN  1  N 

7 

34 

52 

84 

1  9 

1  760 

7P 

7P 

H 

D           D  P'(~\DDIITI_I 

r.   B.  CRRRUTH 

BOWMRN 

1  I  32 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

1  2 

83 

02 

785 

7fi 

GRRNETT  H.  BARTON 

BROOKLET   I  » 

1266 

06 

BULLOCH 

1  1 

32 

23 

81 

41 

190 

6P 

6P 

H 

W.   C.  CRUMLEY  JR. 

BRUNSWICK 

1340 

09 

GL  YNN 

2 

31 

10 

8 1 

30 

1  3 

5P 

5P 

c 

H 

i"iTv     nrr  DOiikic~iiit~iy 

L  I  1 Y   Or    BRUN5W 1 CK 

BRUNSWICK  FRR  RP 

I  345 

09 

GL  YNN 

2 

31 

09 

8 1 

2  3 

20 

M  I  D 

MID 

H 

FED.  RVIRTIDN  RGENCY 

BURTON  DRM 

I  4  I  3 

03 

D  n  D  I  1  ki 

KHdUN 

1  4 

34 

47 

83 

3  3 

1  770 

c 

GEORGIR  POWER  CO. 

BUTLER 

1  425 

04 

T  Q  V  1  r\D 
1  H  T  L  UK 

6 

32 

33 

84 

1  4 

625 

7R 

THOMAS  F.  MRTHEWS 

CRLHOUN  EXP  STRTION 

I  474 

0  1 

p  n  D  n  n  M 
UUKUUN 

1  2 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

G 

kill     r>  r\        f-  1/  o  f-Tf^Ti^ki 

NW  GR .   EXP.  STRTION 

CRM  1 LLR 

1 500 

07 

M  T  T  P  U  C  1  1 

n 1  1 L  n t  LL 

6 

3 1 

I  4 

84 

1  3 

I  75 

6P 

7fi 

H 

CHRRLES  L  KELLEY 

r"  o  k  1  T  n  11 

CRN  T  ON 

1 585 

02 

L  He  KUfA  1 1 

5 

34 

1  4 

84 

30 

870 

8fi 

c 

JOHN  T .  HOLBROOK 

r~inr!>kicc>jii  1   r~     i  ti 

CHRNESVILLE   3  N 

1619 

03 

r  D  D  M  W  1     I  M 

r  KHNr\  L  1  IN 

1  4 

34 

26 

8  3 

I  4 

9 1  0 

7R 

c 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

CRRROLL  TON 

1 640 

04 

CRRROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CRRROLLTON 

CRRTERS 

1657 

01 

MURRRY 

12 

34 

36 

84 

42 

695 

8R 

RUFUS  P.  OONRLDSON 

CRRTERSVILLE 

1665 

01 

D  D  D  T  n  1  1 

□HK 1 UW 

1  2 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RRD 10  STRTION  WKRW 

OnOTfTDCliTI    1    C  Cll 

LRKTLKSVILLE   3  SW 

1 670 

0  1 

D  D  D  T  P  11 

□HK 1 UW 

5 

34 

09 

84 

5  1 

700 

7R 

GRRNVEL  P.  TRTUM 

CRVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

0  1 

POLK 

4 

34 

03 

85 

2  1 

800 

c 

MRS.   GRRDY  DEMPSEY 

CEDRRTOWN 

1732 

0  1 

POLK 

4 

34 

0  1 

85 

1 5 

785 

6P 

8R 

H 

RRLPH  H.  RYER5 

CHRTSWORTH 

1 856 

0  I 

Ml  1  D  D  □  V 
nUKKH  T 

1  ^ 

34 

46 

84 

4  7 

765 

7R 

c 

MRS.   LOiS  J.  COLE 

CHICKRMfiUGR  PRRK 

1 906 

0  1 

WHL  n  t  K 

1  8 

34 

55 

85 

1  7 

760 

7R 

TVfl-566 

CISCO  7  ENE 

1944 

0  1 

Ml  1  P  P  □  V 

n UKKH  T 

1  2 

34 

58 

84 

39 

980 

: 

CHRRL IE  L  .   SI  L  VER 

CLRYTON   I  SSW 

1 982 

03 

D  n  D  1  1  ki 
K  Hd  UN 

1  4 

34 

52 

83 

24 

1  880 

5P 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT  3  WSW 

1 998 

02 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

I  346 

c 

MRS.   FRNNIE  M.   0  KELLEY 

CLEVELRND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

4b 

1  570 

8R 

MISS  MRRY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

M  T  1  1  P  P 
n  1  L  L  t  K 

c 
O 

31 

10 

8  4 

4  6 

153 

8R 

8R 

H 

GEORGIR  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  RP 

R 

2  1 66 

04 

Ml  1  c  p  n  p  p  p 
n  UoL  UUL  t 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

M 1  0 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

COMMERCE  4  NNW 

2 1 80 

02 

1  Q  P  U'  c  n  M 
JHL  f\  oUN 

1  0 

34 

1  5 

8  3 

29 

750 

7R 

7R 

H 

JOE  NEISLER 

COOL  I DGE 

2238 

07 

T  tJ  n  M  Q  c 

1  nUnHo 

8 

3  1 

01 

8  3 

52 

250 

c 

C .   W .   ELL  I NOTON  .   JR  . 

CORDELE 

2266 

08 

P  D  T  C  P 

L  K  1  or 

6 

32 

00 

8  3 

4  7 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO.  POWER  COMM. 

CORNEL  I fl 

2283 

03 

HHbt KbnHn 

1  4 

34 

31 

83 

32 

1  470 

6P 

7R 

H 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

23  1  8 

05 

M  p  LI  T  n  kl 
N t  W 1  UN 

9 

33 

36 

8  3 

52 

770 

5P 

8fl 

H 

JACK  L  .  CHAPMAN 

CUMMING  2  NNE 

2408 

02 

p  no C  Y  T  u 
r  UKo  T  1 n 

3 

34 

1  3 

84 

08 

1  300 

8fl 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8R 

MRS.   AZLEE  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

4  7 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

noHi  nMFr.D 

UnnLUriL.L;r1 

1    1  IM  P  k  T  M 

L  Unr  l\  1  IN 

3 

J  4 

32 

83 

59 

1  4  30 

7R 

7R 

H 

MRS.  JOE  W.  WOODWARD 

DRHLONEGR  3  NNW 

2479 

02 

1    1  1  M  P  1^  T  M 

L U nr f\  i  IN 

1  2 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

JAMES  E.  FORTNER 

DRLLRS  7  NE 

2485 

01 

D  n  1 1 1  n  T  M  o 
rHULU 1 Nb 

5 

33 

59 

84 

45 

I  100 

7fl 

7R 

c 

H 

L  DOUGLRS  GRIFFITH 

DRLTON 

2493 

01 

Wn  i  1 t  r  1 1 L U 

1  2 

34 

46 

84 

57 

720 

8R 

8R 

H 

MRS  RNNR  G  ANDREWS 

DRNVILLE 

2532 

05 

1 W 1 Ubo 

1  0 

32 

36 

83 

1  5 

450 

5P 

EARL   T  .  SMITH 

DflWSON 

2570 

07 

T  r  D  p  r  1  1 
1 lKKlLL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7R 

GEORGE  H.  CHARTIER 

DflWSONV  ILLE 

2S78 

02 

n  D  I.I  c  n  M 
UHWoUN 

5 

34 

25 

8  4 

07 

1  370 

7R 

c 

MRS.   THELMA  F.  COX 

OOCTORTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7R 

R.   C.  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS.   SARA  L .  HILL 

DONRLSONVILLE   1  S 

2736 

07 

SEM  I  NOLE 

s 

31 

01 

84 

53 

135 

8R 

Rr\RFRT    P  DPM<^TDnwr 
nuDLnl     r.  nrAnolKUNIj 

OOUGLRS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

1  3 

31 

30 

82 

49 

212 

7R 

7R 

H 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

OOUGLRSVILLE 

2791 

04 

DOUGLRS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

BR 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

I  1 

32 

35 

81 

43 

103 

8fi 

WARREN  W.  WYANT 

StE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STnilON  INDEX 


GEORCIR 

DECEMBER  1975 


siniioN 

•ON  X3QNI 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

a 
a 
z 

cr 
o: 
o 

LATITUDE 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

1  0 

32 

30 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

33 

EflSTMflN   1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

EO I  SON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

ELL IJRY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

4  1 

EMBRY 

3147 

01 

PAULO  I NG 

1  7 

33 

52 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPRLD I NG 

6 

33 

16 

FR  I  RMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

1  2 

34 

26 

FfiRCO 

3312 

08 

CLINCH 

1  6 

30 

4  1 

F  I  TZCERflLO 

3386 

08 

BEN  HILL 

1  6 

31 

43 

FLEMING 

3409 

09 

L  IBERTY 

2 

31 

53 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

1  5 

30 

48 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARL  TON 

1 5 

30 

44 

FORSYTH  6  NNW 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

07 

FORT  GRINES 

35 1 6 

07 

CLAY 

3 

3 1 

36 

FORT  STEWART 

3538 

09 

L IBERTY 

1  1 

31 

52 

FRRNKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

Gfl  I  NESV I LLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1  1 

33 

14 

GLENNV I LLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

1  0 

33 

28 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

HAMILTON  4  W 

4033 

04 

HRRR I S 

3 

32 

45 

HRRALSON 

4070 

04 

COWETR 

6 

33 

14 

HARTWELL 

4  1  33 

03 

HART 

14 

34 

2  1 

HAWK INSV ILLE 

4170 

05 

PULRSK I 

9 

32 

17 

HAZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DflVIS 

1 

31 

52 

HELEN  1  ESE 

4230 

02 

WH  I  TE 

3 

34 

42 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

08 

CL 1 NCH 

1  6 

31 

02 

IRWINTON  4  WNW 

4594 

05 

W I LK I NSON 

1  0 

32 

50 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

JASPER 

4651 

02 

P  I  CKENS 

5 

34 

28 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

3  1 

29 

JOHNTOHN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

JUL lETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

KENS  I NGTON 

4802 

01 

WALKER 

1 8 

34 

47 

K INGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

1  4 

LR  FRYETTE 

494  1 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

LR  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

LEXINGTON   1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

1  4 

33 

53 

L INCOLNTON 

5204 

03 

L  INCOLN 

1  4 

33 

47 

LOUISVILLE   3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

MflCON  WSO  RP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

MARSHALL  V  ILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

MRYSV  ILLE 

5633 

02 

JACKSON 

1 0 

34 

15 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

I  1 

32 

50 

MIOVILLE  EXP  STR 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

1  1 

32 

52 

M I LLHRVEN-WADE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

56 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

1  0 

33 

47 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

MONT  ICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLOUI TT 

16 

31 

10 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

NRHUNTR 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

1  1 

NRSHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERR  I  EN 

1 6 

31 

08 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

37 

NEWNRN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33 

22 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

OBSERVATION 

T  IME 

AND 

TABLES 

a. 

a. 

a. 

[RL 

<x 
> 

o  a: 

UJ 

.  , 

a. 

Q- 

m  tn 
~ 

8A 

8A 

H 

C 

8A 

8A 

H 

c 

5P 

7A 

7A 

8fl 

1  OR 

lOR 

lOA 

GH 

8R 

C 

5P 

5P 

H 

4P 

4P 

C  H 

8R 

c 

5P 

5P 

H 

6P 

6P 

H 

6P 

6P 

H 

7P 

7P 

8R 

7A 

7A 

7A 

6P 

6P 

H 

7A 

5P 

5P 

H 

7A 

C 

c 

5P 

5P 

H 

8A 

8R 

GH 

C 

6P 

6P 

H 

6P 

6P 

GH 

5P 

5P 

C 

6P 

8A 

H 

C 

c 

5P 

5P 

H 

C 

8A 

7R 

7fi 

7A 

8A 

8R 

C  H 

5P 

7R 

C  H 

8R 

c 

8R 

4P 

4P 

C  H 

7A 

7R 

H 

6P 

6P 

C  H 

MID 

MID 

C   H  J 

5P 

5P 

H 

7R 

5P 

5P 

H 

BR 

6P 

6P 

GH 

7A 

7R 

H 

6P 

6P 

H 

80 

7R 

BR 

7A 

7fl 

H 

5P 

5P 

H 

7R 

6P 

6P 

H 

7R 

5P 

5P 

H 

5P 

5P 

H 

6P 

6P 

H 

6P 

7R 

H 

7R 

OBSERVER 


82  54 

82  54 

83  12 

84  44 
82  52 
84  29 
84  59 
84  17 

84  42 

82  34 

83  IS 

81  25 

82  02 

82  08 

83  59 

85  03 

81  37 
88  05 

83  51 

82  36 

81  55 

83  27 

84  43 

84  56 
84  34 

82  55 

83  28 

82  35 

83  43 

82  48 

83  14 

83  51 

84  27 
84  26 


81 
81 
84 


84  21 

83  47 

85  22 

84  56 

85  17 
85  01 

83  08 
82  28 
82  24 

82  4  1 

84  47 

83  39 
83  56 

83  34 

82  04 

82  14 

82  12 

83  15 
81  58 

81  30 

83  43 

84  01 

83  41 

84  37 
84  38 

83  45 

82  38 
81  58 

83  13 
81  28 

84  49 

84  16 


215 
204 
400 
i05 
540 
1  300 
1200 
925 
740 
115 

371 
20 
30 
120 
600 
340 
92 
790 
1  170 
540 

170 
570 
860 
660 
840 
690 
245 
250 
1  445 
187 

515 
430 
1455 
1512 
100 
100 
1310 
930 
450 
850 

730 
820 
715 
760 
510 
325 
120 
570 
354 
185 

920 
120 
180 
280 
360 
195 
100 
875 
327 
655 

270 
273 
340 
155 
71 
238 
145 
990 
940 


WILIFORO  P.  NRLLEY 
CITY  OF  DUBLIN 
CA.  FORESTRY  COMM. 
JESSE  L.  NEWTON 
A.   D.   MC  CLAIN 
ALFORD  C.  DOVER 
MISS  JANET  ALLCOOD 
U.   OF  GA.  EXP.  STATION 
MRS  ONEOfl  F.  VINCENT 
ST  .  REGIS  PAPER  CO. 

CITY  FIRE  DEPT  . 
MRS  MILDRED  C  SECKINGER 
LOTT  W.  TURNER 
OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 
CITY  OF  FORSYTH 
MRS.  MAYME  R.  HAYES 
POST  ENGINEERS 
ROBERT  L  WILSON 
WILLIAM  A.  SELLERS 
MRS.  SUSAN  G.  BRRDDY 

DON  P.  COBB 
ROBERT  H.  BROWN 
MERIWETHER  CO  WORK  CRMP 
BLUE  SPRINGS  FRRM 
MRS.  RUTH  T.  GRBLE 
RRLPH  D.  SCOTT 
MRS.   CLIFFORD  MCLENDON 
SOIL  CONSERVRTION  SERV 
COMER  L  .  VANDI VER 
UNION  BAG-CAMP  CORP. 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

GA.   POWER  COMPANY 

HOWARD  L  .  OILBECK 

AMICALOLR  EL  MSHP  CORP 

CITY  OF  JESUP 

BRUNS.  PULP  «  PRPER  CO. 

MRS.   LRVERN  C .  KINCRID 

CICERO  W.  SWINT 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

TVR-722 

MRS.   ELIZABETH  D-  BROWN 

CHRRLES  M.  LOWRY 

RRY  J.  RELIHAN 

JOSEPH  A.  CAREY 

JAMES  C  BLACKWELL 

GLASCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

W  R  CARVER 

PERRY  T.  USHER 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 
CITY  OF  METTER 
SPENCER  A.  JONES 
SE  OR.  BRRNCH  EXP.  STR. 
MRS  WILLETTE  B  HORNE 
KERMIT  J.  CHANCE 
MILTON  R.  REODICK 
CITY  FIRE  DEPT 
GEORGE  FOWLER 
POSTMRSTER 

CALHOUN  PUB.  WKS  .  CAMP 
CLARENCE  W.  CHENEY 
RADIO  STAT  ION  WMTM 
GRRLRND  L  .  GILLIS 
GEORGIR  FORESTRY  COMM. 
OR.  FORESTRY  COMM. 
MRS  MRRY  R.  POLK 
JRMES  0.  HARDIN.  JR. 
MRS  MILDRED  H  OEMPSEY 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
DECEMBER 


1975 


STRT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

lij 
o 

cr 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

PRECIP. 

SPECIRL 
ISEE  NOTES i 

POT  TF  PC;  nw 

6838 

09 

P  T  F  PP  F 

i  O 

3  1 

23 

82 

03 

1 05 

8A 

PQ       FnPFClTRY  PHMM 

OH«    rur\[LOir\i  luiui* 

r  c  n  r\  0  u  iN 

6879 

08 

H  1  r\  1  NoUlx 

1  0 

3 1 

1  8 

82 

5  I 

205 

C 

r  m  IKI  T  Y    DfiF  M  T 
LUUINI  1  nOClNI 

PI  OIW<^    ^^U    PQ    FYP  QTQ 

7087 

07 

Ql  1 M  T  F  D 
OUn  1  L  K 

C 
D 

32 

03 

84 

22 

500 

8  A 

8A 

GH 

PD    RPQMPM    FYP  ^TD 
On    On    DiArllNLn    lAi  oin 

r  i\  C.  O  1  U  IN 

720 1 

07 

u  r  D  C  T  r  15 
Wt  DO  1  t.  K 

b 

32 

04 

84 

32 

405 

7A 

MPQ    Fl  nPFMPF    r  PIIPH 
nnO    rLUr>LlNi_u    L  ruOn 

QUITMAN  2  NW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

35 

1  85 

8A 

8A 

H 

WILL  I  AM  0  LEY 

RESflCR 

7430 

01 

GORDON 

12 

34 

34 

84 

57 

650 

8A 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

p  I  wr.p.ni  n 

7489 

01 

P  Q  T  nnc:  0 

L  n  1  UU  o  H 

1  O 

34 

55 

85 

07 

820 

8A 

T  w  n    "7  9  1 
1  V  n  -  1  c  \ 

r\  uri  L. 

7600 

0 1 

F 1  n  Y  n 

r  L  U  T  U 

A 

^ 

34 

I  5 

85 

09 

620 

6P 

8A 

H 

JUniN    n  linUUUA 

i\  UN u    O  On 

7605 

0 1 

F 1  n  Y  n 
r  L  U  1  U 

A 

*i 

34 

1  0 

85 

I  6 

700 

C 

IDPK  MPWTPnMFPY 
JHLiA    nuiN  1  OUnCiTi 

RHMF    Ul^^n    OP  P 
ixUiiu    riOU    rir  rv 

76 1 0 

0 1 

Fi  riYn 
r  L  u  1  u 

1  9 

34 

2  1 

85 

I  0 

637 

M  I  D 

M  1  D 

C 

H  J 

KIDTI      UFQTHFP  Cicpv/TPF 
INnIL     nLMincrx  OLr\VlLL. 

OrimuCnOV  I  LLC 

7777 

05 

HHOn  I  INO  1  UIN 

1  1 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

iXnUIU     OInllUIN  WOlNI 

^QPFi  n  T own 

7808 

09 

MP  TMTPQU 
nU     i  IN  1  U  on 

o 
C 

3 1 

24 

8  1 

I  7 

1 0 

5P 

5P 

H 

II        PD        MDRIMF     Rin  IQR 
U*     OH»    nHrxlFNt    ulU-  LHD- 

OPivnrNpinn    UOUn    rL  OrxUlN 

7842 

09 

P  H  Q  T  W  Q  M 

L  n  n  1  n  n  n 

C. 

32 

00 

8 1 

1  6 

22 

4P 

4P 

H 

IIQriD     PI    QMT      IMTPnnilPT  QT 
UOUn    rLHINI     lINIrvUUULI  01 

*^Q\/QNNQH    U9n    QP  P 

7847 

09 

P  HQ  T  MQM 

L  n  n  1  n  n  ri 

9 
c. 

32 

08 

8 1 

1  2 

46 

M  I  D 

M  I  D 

6P 

C 

H  J 

WQTI      LlFQTHFP  c:FP\/irF 
INnIL     Wllninc."  0Li\V1Ll 

SfiVRNNflH  BEfiCH 

7860 

09 

CHflTHfiM 

2 

32 

00 

80 

5  1 

1 0 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

SILOflM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7A 

H 

MRS.   MABEL  C.  CRUMPTON 

<^PQRTQ  KI(J 
ornr\iri    j  vin 

8223 

05 

M  Q  M  p  n  P  K 
n  n  INL  u  L  r\ 

1  1 
1  1 

33 

19 

83 

01 

530 

8A 

c 

HK.     nUnHKU    r\.     OHKrvLl  1 

C  T I 1  1  MnPF 
O  I  1  L  L  II U  i\  L 

835 1 

06 

F  M OKI  1  1 F  1 

c  riHfNUt:  L 

I 

32 

26 

82 

1  3 

255 

7fl 

1  F  C  C  P     LI        D  D  1  1  T  n  M 

JtooL    W.  KHUIUiN 

^IIMMFRVII  1  F    1  9^U1 
OUMItLrvVlLLC     1  OOH 

84  36 

0 1 

PHQTTnnPD 
L  n  n  1  1  U  U  On 

A 
*t 

34 

27 

85 

22 

800 

70 

F  \/  Q  M              R  n  U  M  D  M 
uVHIN        •  DUnnnlN 

O  U  IN  l^t  1  O  I  U  C 

8460 

04 

c pn 1  n  T  MP 
Or  n  L  U  I  [NO 

Q 

33 

20 

84 

1  7 

930 

6P 

8fl 

H 

wn(?QPF     n  UFQTRDnriKQ 

nUKHLC    U«    wt  0  1  t3r\UUr\  0 

^HPPFNTY    9  LtMLI 
our\r\ci'tLi    i  nrin 

8476 

09 

DPPI   I  MP 
M  r  r  L  1  IN  O 

1 

3  1 

4  4 

82 

1  4 

200 

5P 

5P 

H 

IIMtnkI     DDP     rOMP  POPFP 

UlNlUiN    tJnO    Lnnr  rnrtK 

^UQ  r  w<^Rnpn 

Orirl  i  INODUiaU 

8496 

06 

F  M  O  M 1  1  F  1 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

KHUlU    olHllUN  WJHl 

Cup  F  T    r.l  IM 
On  C  L  1     LrU  1  I 

8504 

02 

F  Q  M  M  I  M 
r  nININ  i  IN 

/ 

34 

58 

84 

1  3 

1 800 

C 

1  VH  -  \  Z\i 

C  Yl  y  DM  T  Q 
O  1  L  V  rlP(  i  r1 

8517 

06 

r  D  F  V/  r  M 
o  L  r\  L  V  t  iN 

1  4 

32 

45 

8 1 

39 

254 

C 

1  1  nvn   u  pn'SFMnoF 
LLUTU   H.  DH/tnUKt 

TftLBOTTON   1  NE 

8535 

04 

TRLBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

7  1  0 

6P 

8A 

H 

LAWRENCE  R  MINOR 

TflYLORSVILLE 

8600 

01 

BARTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

710 

7R 

THOMAS  F .  COUSINS 

THF  PflTK 
int.    r\  u  L  n 

8657 

02 

1 1 P  Q  n  M 

Ur  OUIN 

C 
O 

32 

58 

84 

I  4 

800 

C 

rFPIl  UGDPIC 

LtLlL  nHKKlo 

(nuiinoiuri    c.  o 

866  1 

04 

1 1 P  Q  n  M 

Ur  OUIN 

c 
D 

32 

52 

84 

1  9 

565 

5P 

5P 

H 

KHU 1 U    o 1 H 1  1  UN   Wor  1 

THflMQ^VTI  !  F  A 
inuimoviLLL.    *♦  OC. 

8666 

07 

T  1-1  n  M  Q  Q 

1  n  u  n  n  0 

Q 

o 

30 

48 

83 

54 

2  1  0 

5P 

5P 

H 

btUKOlH   rUr\tbl  LUnn 

TIFTnM    FYP  <^TQTinM 
iiriuii    LAr  oinllUiN 

8703 

08 

TIFT 

1  i  r  1 

1  D 

3  1 

29 

83 

32 

37  1 

8R 

8A 

8A 

GH 

oH  .  Lb  1 L  •  rLH 1 N   tXr.  olH. 

1  U  L  L  U  n 

8740 

03 

0  1  t  r  nc  [No 

A 

1  4 

34 

35 

83 

19 

1019 

6P 

7A 

H 

HtNKT    u*  nLUUNHLU 

TROY    Mm  IWT  0  1  M 
ii\ni  iiuuiHinii'i 

8806 

03 

T  nu(u  c 

1  U  n  IN  O 

"7 

1 

34 

48 

83 

42 

3900 

C 

T  V  A -  ! 54 

II  cif  p.o  Pit  ^riFwrr  fm 

8950 

02 

n  p  nw  F  F 

U  L  U  IN  u  L 

1  n 

1  U 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

iiMr\/    nc    PQ    pni     qf  qpdi 
UN  1 V    Ur    UH   LUL   Ur  HbKl 

voinn^To  F 

VMLUUOln     J  C 

8972 

08 

1  n  u  M  n  F  Q 

L  U  n  PJ  U  L  0 

1 

1  o 

30 

51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

Dnntn    cTnTinM    ii  ifm 
KHUlU   olHllUN  WJtn 

VfiLDOSTfl  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

RADIO  STAT  ION  WGAF 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Pi-ecipi tation" 
table,   "Daily  Temperature"  tabic,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  endinti  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Monteval lo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

'1'  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
II'  Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tha-mo- 

llj  meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

I'  unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

I"  Midville  Exp  Station         :  Sandy  loam,  cover,  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermo- 

meters  unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 
i|i  Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

ijll  Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 

i„i  tance  thermograph ,  Model  1120 . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

V 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

IQI' 

^^j,  No  record  in  the     Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

ml 

♦  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

'  J  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

'  B  Adjusted  to  a  full  month. 

ml 

\§\  D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Ho 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
i   DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
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Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  

Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

Director,  National  Climatic  Center 
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1.9 

2.3 
1.7 
.7 

iVl 

^t'.7 
77. in 

7B.T 

-  3.6 

-  3.2 

-  2.7 

-  .0 

78. BH 

81.7 

80.1 

79.2 

79.3 

- 

2.0 

.8 
.0 
.9 

71.8 

73)1 
72.5 
73.1 

-  A. A 

-  2.7 

-  1.9 

-  .A 

65. a 

66.6 
6S.2 
* 

-  .8 

.9 
1.6 

96 
96 
96 
5A 
91 

in 

2 

a 

0 

sn 

.1 

1.6 
.7 
.A 

A7.an 

A7iA 
AA.9 

" 

: 

l.l 

.9 
.8 

69. 6n 
6A.T 
62. 7H 

.A 

.0 

sano'rivilie 
siloah 

91 
A9 

2 
9 

A.l 

92.0 
90. T 

2 

8 

55,5 
S3.T 

• 

,9 

62,6 
62,0 

■ 

l.A 

...  . 
73.5 
72.7 

1.7 

76.6 
76. A 

- 

l.l 

^^'.> 

-  2.2 

79!? 

- 

.2 

72!jH 

-  1.7 

69!e 

1.5 

99 
96 

8 

2 

A7il 

.8 

6A.2 
63. 6n 

.9 

OIVI JION 

SO 

a 

3.9 

92.0 

2 

8 

SA.B 

,9 

62,9 

2-1 

T3.6 

1.9 

77.0 

1.3 

T7.B 

-  2.5 

79.7 

.1 

73.1 

-  1.7 

66.3 

1.3 

96 

1 

1.5 

A7.2 

- 

.2 

6A.2 

.2 

•      •  • 

EAST  CfNTRlL 

0> 

APPLINO   1  NK 
AUGUSTA  «S0  AP 
BROOKLPT  I  ■ 
LOUItVILLE  >  S 
"ETT'R 

At 
AT 
53 
52 

2 
T 

OH 

1.8 
3.7 
3.8 

A9.A 
90.1 
96.2 

S3.9n 

1 
3 
3 

8 
8 
3 

52. A 
53.1 

sa.o 

97. 2n 

1,9 
'.1 

99,6 
60. T 
6A.2 
6A.SH 
66.  TH 

3,1 
2.9 
1,2 

T2.A 
72.5 
TA,9 
75,2 

n 

.a 

1.3 
2.2 

76.5 
75. a 
77. a 
77.7 
79*0 

2.A 
.8 
1.2 

77.9 
77.9 
7B.3 
78. 2n 

-  2.9 

-  2.2 

-  2.9 

BO. A 
BO. 6 
80.0 
80, A 

1.0 
.3 
.1 

72.7 
7A.5 
75.2 
7A,6 

.3 

-  .7 

-  .6 

69. 7 
66.7 
68.  S 
67.9 

2.6 
l.A 
2.3 

5A 

56 
59 
57 
60 

T 
T 

8 

6n 

3.0 
1.7 
2.2 

AS.O 
A7.A 

so.s 

A7.9n 

1.0 
.1 
.9 

62.9 
63.6 
66. A 
69. 6n 

.2 
.A 
.7 

"IOVIllE  E>P  STA 
HILLPN  4  N 
NE»INgtON  2  NE 
ShaINSpORO 
MARRf NTQN 

52 
SA 
53 
AB 

M 
311 

1 

5« 
8 

}.] 
2. A 

H 

93. A 

93.3 
90. S 

2 

1 

0 
9 

H 

97. sn 
99.  IH 

97, in 

93, A 

.1 
1,1 

63. 6H 
62.8 
6A.A 
63. T 
62,6 

2,» 
1.2 

T5,1H 
73,9 
76,0 
75,2 

73,  an 

,9 
2. A 

H 

77. A 
TB.B 
TT.2 

78. in 

1.9 
■  9 

77. an 

77.7 
76. SH 

-  3.6 

-  1.5 

R 

80,2 
82.0 
81.1 
80. 7 

l.A 

H 

75.5 
75.2 
75.1 
73.2 

-  .2 

-  .8 

n 

67.2 
68. a 
68. on 
66. A 

1.0 
2.2 

97 

97 
93 

2 

T 
9 

.8 
-  .3 

n 

A7,S 
A9.Sn 

A9<sn 
AA.sn 

1.  T 

2.  T 

69. 2n 
69. an 

63.  TH 

.2 
.> 

MAVN'SBORO  2  NE 

51 

AH 

92.1 

SA.sn 

62.1 

7A,2 

77.6 

7R.3 

80.6 

7A.1 

67.3 

99 

AH 

A7,An 

6A.6H 

OIVIIICN 

91 

3 

1.2 

91. A 

1 

9 

95.8 

,6 

63.0 

2.A 

7a,3 

1.9 

77,6 

t.l 

78.1 

-  2.7 

80.8 

.9 

7A.a 

-  .A 

67.6 

2.0 

97.0 

1.3 

66.0 

.9 

65.1 

.3 

SOUT^xpSt 

OT 

ALBANY  1  SI 
ANERICuS  t  ENE 
BAINBRIOOE 
BLARfLV 

canilla 

52 
52 
S6 
S2 
SA 

9 
0 
6 
6 

1.7 
3.9 
3.9 
2-2 
2.A 

9A.2 

9A.a 

99. 2N 
99.0 
9T.I 

1 
3 

2 
2 

1 
3 

6 
0 
6 

56,9 
56,9 
60.7 
5T.2H 
59.8 

2. A 
.2 

U3 
.6 

62.6 

66.  S 
63.2 
66.1 

A. 8 

l.T 
3,6 
2.2 

75. 0 
7A.0 
76.3 
TS.2 
75.7 

.A 
.7 
1.3 
l.A 
,A 

78. A 

77. 5 
79. 3n 
78. AH 
79.1 

1.9 

l.s 

1.0 
.9 
1.7 

TT.flH 

T9.A 
TB.A 
T«.2 

-  4, a 

-  1,6 

-  2.1 

-  2,9 

79.1 
79.3 
81.0 
79. 9n 
80.8 

2.9 
1.1 
.3 
.6 
1.3 

73.5 
73.5 
76.1 
73. SH 
75.5 

-  A.O 

-  2. A 

-  1.6 

-  3.3 

-  2.T 

68.3 

67.6 
69. A 
aB.2 
68.9 

.3 

1.0 
.7 
.5 
-  ,8 

97. 

60. 
9T. 
99. 

sn 

1 

6 

SH 

•  .2 

1.7 

lio 

A8,3H 

69, 6n 

52, in 

A9,A 
50,8 

2.6 
.0 
.6 

l.T 

l.T 

65. 2n 

68. OH 
65.  TH 
6T.2H 

1.7 

.4 
.6 
.6 

COlSI'ITT  2  E 
CuTMAEPT 
PORT  GAINES 
LUPPKIk  2  SE 
"ORGAN  1  p 

53 
52 
S3 
52 
S2 

6 
9 
2 
S 

SH 

3.0 

96, A 
99, A 
96, A 
9A,0H 

3 

i 

58.2 
98.6 
99. A 

H 
H 

1,2 

6A.T 
6A.9 
66,1 

63. 9n 

.2 

75.7 

TA.an 
79, 9n 
72. 8H 

2.3 

78. A 

78.3 

T8.A 

7S.8H 

TB.6 

•  8 

T8.T 
T8.8 
78. R 

77. ft 
7R,J 

-  2.0 

80.9 
80. A 

M 

78.1 

7A.7 
7A.1 

H 

73.5 

68. OH 
67,7 
68,7 
66. AH 

l.s 

98. 

58. 
98. 
97, 

7 

8 

1 

2.0 

50,8 

A9,7 
90.9 

Ae.A 

.3 

66. sn 

66. 2n 

PLAINS  Sn  GA  EXP 

STA 

51 

.1 

9I.0H 

93. 6H 

61,9 

73.9 

TT.6 

77.9 

79.5 

73.2 

«».9 

97, 

3 

A8.2 

6A.5n 

S««  Ralcfcoc*  NolM  FollowlBg  SuUoa  Iivd«x 


thohasvIllp  *  se 

DIVISION 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


April 


May 


59.  «n 

55.9 


60. 9n 
58.2 


67.5 
6*. 7 


77.1 
75.1 


79.2 
76.3 


July 


AuguBt 


79.5 
78. J 


1.1 
2.5 


September 


77. 9M 
74.6 


November  December 


71,7H 
68.3 


62. 2M 
58.7 


52. 9M 
50.1 


.2 
1.3 


Georgia 

1975 


SQUTH  CENTR4L 

ISHBURK  3  ENE 
CCIRDPL5 
DOUGLAS  2  ESE 
FIT2r,£»JL0 
HOME»VILL£  3  WSW 

LUNB'R  CITV 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  6  SSE 
OUITMAN  2  NW 
TIFTDN  ExR  STATION 

VALOOSTA  3  6 

oi"isnN 


52.7 
55. « 
56.7 


57.3 
54.1 


55. 5H 

55.1 

55.5 


59,1 
56.8 


3.2 
3.2 
4.5 


3.8 
3.1 


59.5 
59. 3M 
« 

56. 9H 

60.8 

58.9 


1.7 
3.1 


66.5 
65.1 


75.9 
75.4 


78.4 
78.7 


7«.9 
78. 9 


2.1 
2.3 
2.2 


80. 9n 
80.7 


74.1 
74.5 
75.1 
75.9 
76.5 

73.6 
75.7 


75.5 
76.3 
75.2 


67.8 
70,0 
70,3^ 


59.0 
58,8 


49,1 
48, 3H 
49,1 
52.1 


49. 7M 

H 

50.1 
52.7 
50.5 


67. IM 

66. 3M 
67. 9M 
66.8 


S0UTHE4ST  09 

ALMA  P&A  &P 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK   FAA  AP 
FLEHINO 
FOLKSTHN  9  SW 

FORT  STEWART 
OlENMV'LLE 
JESU»   9  S 
NAHUNT4 
SAPELO  ISLAND 

Savannah  uSoa  pl  grqn 
savannah  wsq  ap 
savannah  beach 

SuRRENCY  2  WNW 
WAYCPOSS  4  NE 

DIVISION 


SB. on 

56. B 
55.5 

56. in 

55. B 

56. on 

56.0 


5.7 
3.9 


56.4 
58,7 
56, IM 


2.3 
4.6 


59.5 
61. 6n 


3.2 
4.6 


.7  I  2,5 
76.5  I  1,0 
76.1 


64.8 

65.2 
65.4 
65. 7« 
64.7 
64.1 

65.6 


75.0 
74.3 
75. 


80.1 
76.1 
79.2 


79,1 
80. IH 
60.2 
76.4 
78. SH 

79. 


79,0 

79.9 
78.4 

7'>.on 

76.7 
79,4 

79,2 


1,7 
1.9 


76,3 
79. 9H 
77,6 
75.6 
75. 6H 

76.6 


76.6 
76.5 
77. 5n 


53,0 
52, 7n 
51, 


66.1 
66, 2n 
67. BB 
68.3 
67. 6M 


1,7 


See  Relerecce  Holes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


GEOKSU 


lOAIRSVILLE 
ILLATOONA  Din  2 
BEAVEROALE   1  E 
CALHOUN  EXP  STATION 
CARTERS 


CARTERSVULE 
CARTERSVULE 
CEOARTUriN 
CHATShORTH 
CHICKAHAUCA  PARK 


SW 


CURRYVILLE  2  W 

DALLAS  7  NE 

DALTON 

EHBRY 

FAIRHOUNT 

KENSINGTON 
KIN0ST01 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINCCCLD 

RCHE 

RONE  kSO  AP 
SunnERVILLE   1  SSW 
TAYLORSVILLE 


NORTH  CENTRAL 


ALPHARETTA  5  SSW 
ATHENS  WSO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  MSO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMMERCE  A  NNW 

CunnING  2  NNE 

DAHlQNEGA 

DAHSONVILLE 

ELLlJAY 

GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER   1  NNW 
NAVSVILLE 
MONROE 

N0RCRC5S  3  Nw 

U  OF  CA  PlT  SCIENCE  FM 
WALESXA 
WINDER   1  SSE 
WOODSTOCK 


BOWMAN 

CARNESVILLE  3  N 
CLAVTCN  1  SSW 
CORNELIA 
ELBERTQN  2  N 

HARTHELL 
LEXINGTON   1  NW 
UINCOlNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


WEST  CENTRAL 
BUTLER 

carrqllton 
columbus  usq  ap 

CONCORD 
DOUCLASVILLE 

EXPERIMENT 
FRANKLIN  2 
GREENVILLE   2  NNW 
HAMILTON  *  W 
JONESeORO 

lA  GRANGE 

HARSHALLVILLE 

HONTEZUMA 

NEWNAN 

SUNNYSlOE 

TALBOTTON  1  NE 
THOHASTIIN  2  S 
VEST  POINT 
KQOOIURV 


3. BO 
3.i3 


7.7^  3.2 

6.88  2.25 

6.S2!  l.".! 

7.77  2.27 


7.66 
6.7*. 

7.62 

9.79  *.43 
7.2q  2.01 
1.57 
1.62 


5.55 
9.63 
6.19 


6,05 
6.96 

5.  a9{ 

6.  AO 


6.0^ 
3.00 
7.10 
5.0*- 
5.Bal 


7.»0  2.77 


9.BB  I 

6.90|  : 
9.75' 
6.731  i 
6.AA  ] 

6.3o| 

1 

5.17j  1.17 
«.5B' 

6.2BI  i.ai 


6.41  2.02 


B,B«    2.91:   1.5lf-  3.17 
7,19l 
1D.21[  A 
B.48 
6.87 


7.701 
5.411 
3.B7I 
6.64^ 


5.6(li- 
7.00 
7.69 


9.44| 
B.15I 
10, 1& 


8.78  2.75 
8.00  2.27 


7.361  1.29E 


6.60  2 

8.91  2 

7.44  1 

6.77  i.oe 


B.isj 


5.92! 
6.4^ 


B.21  2,94 


7,671 
9,951 
9,62j 
10,34 
8.36| 

9.7<^ 
8.66: 
7.B5 
7.63^ 

8.4d 


6. 51  1.61 


8.351  3.21 


12.59 
9.9» 
6. 84 


9,881 

9,84! 
10.46 
9,89' 
9.73) 
9.06| 


4.42 
2.47 

3,81 
3.50 


7.14j 
7.34I 


B.72I  3.10 
5,99!  1.73 


7.55I  2.74 


6.711  1,65 


2,47:  7.98| 


1.6»-  2,90 

2.1BK  2,35 

2.60^  2.45 

1,35;.  3,38 


1.7l! 

i.9i 

2.O1L  2.70 
2.44-  2 


1.75-  2.95 

1.19-  3 
1,71 

1,95-  2,93 

1,55-  3.22 

1.35-  3 

2,12-  2.77 


2,8(4- 
2,74, 
4.2BW 
l,7ll 


1,121-  3.57 


5.141 
3.70' 
4.191 


5.32'  2.22 

5,78  2.34 

6.66  2.77 

2.50h  1.5S 
4.35; 

3.99j 
3.55| 

3.63^  .36 

l.StU  ,41 

6,3?j  2,90 


6,21' 
4.07) 
3.92, 
4.52; 
4,84{ 

5.21|  1 
5,68l  1 
5.03| 
2.4bU 

4.94i  1*07 


3,69)- 
3,92- 
7.22 


3.1a-  1.09 
5.9l) 

5 .52)  1.85 


10,47 
10, 111 
9,52, 
7,77| 


9.45 
10.801 
9.30{ 


6.431  2.49 


7. IB  3.25 


■4 


5.74  1.94 


9,421  3.31 


10, 5T 
10,20' 
11,56 
9,37 
9,28 


10.19i  3.38 
7.9a)  2.52 


1.761 
1.56i-  3.74 
2.061-  2.57 
4,89 

2,72)-  2.07 
3.70 


2.20-  2.65 


1.68 
2.02 
1.5li- 


1.54-  3.65 


2.36-  2.45 


7.66 

6.3l' 
6,66 
7.63 

3.20^ 

8.13 
6.19 
11.06! 


9.70' 
6.991 
6.611 


6.771  2.77 


7.04! 
8.22I 
10.05<  3 
6.3B  2.53 


3.47|-  .66 
7.37 

5.46j  1.75 

6.43I 
4.89j 
4.59 

4.09  .59 


5.72 
4.34; 

3,76U  1.59 
4.68-  .20 
4.55, 

7,65|  3.86 


5.B2 
6.46 
9.02 


1.89- 
3.58- 
4.03 


2.29 

.66 
1.75 


5.10 
4.99 
1.86-  1.96 


2.64L  2.09 
4.90 
4.0^ 
3.4<< 

'•■"! 

6.2«  1,80 


2,17-  2,51 


3.2V  1.10 

2.99I-  1.75 

2.14-  2.67 

3.91.  .57 


6.55i  1.32 
4.37 
a. 92  3 
2,4^ 

3.62i-  1 
3.75( 
4.47. 
6.B1: 
3.92! 

5.161. 
4.37H  1 

4.ai 

3.31^  2,36 
4,38,- 


4,651- 
3.11^ 
6,43 
4,67 

8,26 
3.73 
4.69 
3,90- 


5.2a- 
9.20i 


10.7a 
4.52 
7.87 

9.49 

9.ai. 

6.  B4 

6.341 
7,3B 
5.01- 

6.91 
7.75 
6.33 
9.43 

7.  B2 


7.21  1.45 


7.831  3,05 


7.911  1.78 


5,52  1.43 


9.6*  5.72 


2,54r  1,19 


4,15! 
1.81- 


3,84|. 
3,86 
3,69 


2,06-  1.40 


3.74|- 


6.31: 


3.2a. 

6.0J 


2,9lU 
1,86-  2,31 
2,47 

8,70  5.59 


4.06  .87 


10.87'  7.39 


5,47  2.00 

8.57,  ' 

9,10  ! 
10.46' 

10.22! 

3.94! 

11.53'  1 

7.61,  ! 

4.82'  1.41 


10.08 

9.12  < 

10.83  7.03 
13.971 

B.97;  4.97 

11.29  7.37 

6.63I  2.61 

8.051  3.95 


2.9^- 

5.9S 

7.25!  3.52 


4,8^  1,22 
7,3s  3.03 


8.66'    6.  IB 


5.79; 

5.76 
5,08 


4.8I: 

5.a5 

4.34 
9.49 


4,77; 

4.44 

9,74' 


6.B8 
5.87 
10.43! 


7.57  3.91 


7.961 
4.44I 


3.27-  1.31 


2.54-  1.54 
5.70 
3.17 
3.53 


2,71-  1.99 


6.01  2.30 


7.061 


5.62 

5.62 
5.76 
6.41 
10. 7B 
5.0« 


3.611 
5.35;  1.44 

2.a9i- 

3.75I 
2.42i-  1.42 


2.94t-  .a9 


2.1a-  1.90 
2.70 

5.50  1.90 

3.59-  .35 


5.33 
4.02 

B.sq 

5.801 
5.5^ 

5.02; 
9,05 


3.00 
9.69 
5.42 


3,99 
7,63 
5.94 
4.631 
4.86, 

6.03 
2.85 
3,48 
7,04! 
3,96 

9,32 
4,41 
6,01 


3,06 
3,13 
2.27 


3.98 
4.84 
3.54- 
4.36| 
4,60  1.13 


3.40- 
3.33. 
3.64! 


5.53!  2.63 


3.a3 
5.3J 
5.31' 


4.9a 

3.53- 
3.52- 
3,99- 
5,83 
3.93 

5.14 
4.52 
6.10  1.17 
4.40-  .03 


3.27r  1.60 
3.2a-  ] 
5.72 
3.41L  1 

4.35-  .44 


68.65  17.69 
96.9BI 

7J.A7  21,70 
66.331 
56. »7 

62.83  15. 4B 
55.38  7,31 
63. U9  12,2a 
62.06  7.95 
63.94| 

64.911 
59.07! 

6B.41  13.01 
68,11  16.17 
60,63'  11.49 

63.31 
60.03 

65.03  9.69 
93.26  1.22 
66.63 

63,32  10.71 
65.06  12.47 
56.36-  .31 
55.75  6.43 


2.76.  1.37 


6.U| 

9.41' 
6.32 
6.01' 
4.72! 
4.62' 


4.62  1.19 


2.93=  5.04, 


3.32t- 
4.91' 


1.13 
1.33 


6.36  2,78 


4.18-  1 
3.62-  1.05 
3.04 
4.61 


3.01 
4.47 
3,40 
3.97 


60.99 

62.04'  11.44 
■  61.43 

66.00  17.66 
64.03' 

67.66  14.00 
70,11 

63,32  10,37 
75.74: 
;  64.23 

I 

61.68  6.94 
69.49  7.35 
70.i7i 

63.14  2.66 
63.47  9.03 

77.77 

68.38  12.87 
62. '3  10.68 
67.32 

72.09|  22.23 

68.90 
63.31 
58.74 

54.40  5.27 


61.70 
63.60 
94.01 
74.82 
60.32 


3.90' 
3.7Bi 


3.14 
1.42 


2.12 
3.50 


1.39^  64.97  u.es 
63.62! 
55.33 
.19     70.38  11,74 
.«»t  38.39  9.69 


67.48 

.a3^     ,03^  67.25  16.12 
63.36  12.42 

60.61.  8.04 

60.30  B.76 
71.24 


2.05-  1.09 


1.34-  1.72 


3.69M  .63 

5.79,  .77 
4.20! 

3.43[-  1.04 
4.60!  .1; 
4.44 

4.63.  .53^ 
4,21 
4,62-  ,46t 

3.16-  1.62  I 


65.06 

66.2a  16.16 

73.42  19.78 
64.10 

53.17  8.47 
69. 6B  17. B4 
61.96 

6B,90  19.03 

3a. aa 

65, •3  12-85 
62,22  10.61 


S—  R*l«t«nc*  NolM  Following 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ilLEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  W 

FORSYTH  6  NNW 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  3  N£ 
HAWKINSVILLE 
IRHINTON  4  WNM 

JULIETTE 
MACON  WSO  AP 
MILLEDGEVILLE 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON  3 

SANDERSVILLE 
SILOAH 
SPARTA  3  NW 


EAST  CENTRAL 


APPLING  1  NW 
AUGUSTA  USQ  AP 
BROOKLET   I  W 
DOVER 
GIBSON 

LOUISVILLE  3  S 

METTER 

HIOVILLE 

HIOVILLE  EXP  STA 
MILLEN  4  N 

MILLHAVEN-WAOE  2 
NEWINCTON  2  NE 
STULMORE 
SWAINSBORO 
WARRENTON 

WAYNESBORO  2  NE 


ALBANY  3  SE 
AHERICUS  4  ENE 
BAINBRIDGE 
BLAKELY 
CAMILLA 

COLdUlTT  2  E 

CUTHBERT 

DAWSON 

OONALSONVILLE   L  S 
FORT  CAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN   I  W 

MORGAN  9  NW 

PLAINS  SW  OA  EXP  STA 

PRESTON 


9.6S 
6,13 
3,77. 
6,06 


4,J 


5,6e 

S,64 
9.09 


9,67  1.62 


»,15 
3.71 
5.61  2.72 

7.ea  4 

4,63 

9.94  2.05 
=  6.02 

9.ao  2.32 
E  5.56 

9.63j  2,16 

7,28l 
7,55i 
6.07] 


THOMASVILLE 


SE 


SOUTH  CENTRAL 


ABBEVILLE 
ADEL  2  5 
ASHBURN  3  ENE 
COROELE 
DOUGLAS  2  ESE 

FITZGERALD 
HOMERVILLE  3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 

QUITMAN  2  NW 
TIFTON  EXP  STATION 
VALDQSTA  3  E 


ALMA  FAA  AP 
ATKINSON 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 
DOCTORTOWN  1  WSW 

FLEMING 
FOLKSTON  3  SW 
FOLkSTQN  9  SW 
FORT  STEWART 
GLENNVILLE 


7.97  3.4( 


6, BO  2.69 


8.99  9.00 
4.97 
E  5.54I  1.33 


6,7B 
6,09 
4,94 
9,19 


8,59l 
10.92 


S.75 
7.7» 
9.39! 


2.34 
.64 


2,92 
2,44 
3.09 


7.a2 
6.65 
9,66 


6.B9  3.03 
6.I5I  1.76 


9.90'  1,71 


2,46-  1,70 
6,94  2,67 
3.92L 
3.63L.  . 
2.41U  1,79 

4,16 
8.26 
9.39  ; 
4.0^ 
6.7'B  1.93 


6.201 
6.12; 
7.07' 


e.lSl    4,57=  3.27U 


7.32  3.29 


6.66; 

10.70i 


6,39: 
B,05. 
6.28 


7.87 
7.44 
8.37 


7.86  3.86 
1.91-  2,10 
3,081 

6,14  2,16 
1,33k  2. 78 

1,B3»  1.89 
2.70 

2.65-  1.1 
1.82-  2.3 
2.05 


2.72h  1.22 


1.51 
1.21 
2.45 
1. 10 


6.32 
4.32 
6,43 


9,19l 

5.66) 
4.90 
6.36 
7, 10 
6.00 

7.36 


5.761 
3.S3i 
8.831 


2.27 
l.lOE 

.74 
1.36 

.72 


a.9Bi 
6.351 
7.401 


2.96 
1.43 


9,09k  ,98 


5,80 
6,88  I 
4.92k 

9.86  .85 
3,83 

6.04  1.03 
5.22k  .20 


7.70 
6t.3Bi 
9.14 
8,92 


6,78  3,95 


1 

37- 

,21 

3. 98 

3 

os: 

4.31 

3 

35, 

,22 

4.21 

3 

851 

3.84 

2 

,82 

3,71 

2 

56! 

3.70 

4 

34 

4.39 

3 

77i 

4,16 

2 

45. 

,64 

4,2B 

2 

22. 

,09 

5,44 

2 

36^ 

3.27 

2 

95i 

5.95 

7  ,,34 
5.01 
4,69 
5,10 


7.03 
5.72 
3.92 


9.71  2.17 


6.82;  3.31 


2.90 
3.25 
2.42 


.07 

7.051 
9.10 


6.74|  2.38 


5.791  2.50 
5.85;  2.48 


,51 

5,69 
5.90 
3.97 
5.66 
9. 98 


5.39I  1.91 


11.42 

11.52 
7.99 
8.78 

11,18 
9,33 

6.86 


6.B9i  2.44 


6.22  2,30 


8,32  4,72 
5,68  1,41 
4,70  1,01 


4.41 
4,10 


3.79 
4,62 


7.40! 
8. 60' 
8.3lj 
8.14! 
7.47: 


7.50  3.77 


9.09'  1.43 


5.051  1.19 


9.01 


1.84 
-.10-  2.33 
6,03 


7.53 
2.52 
3.34 
3,07 
6,52 


9.13 
7.30 
11.98 


U.S3  5.63 


9. 28  3.12 


2.91 

.42 
1.16 


9.84  1.32 
7.09  1.77 


6.99 
6.36 
B.04 


6.65  1,42 


-  1,4S 
1,4S 
3,17 


2,75 
2.40-  1.43 
1.54 


4.79 
9.32 
S.41 
9,32 


7,39  2,15 


E10,5^ 
13,95 
7,43 
8,31 


8,06  2.42 


7.3d  1.02 


9,47 
8. 82 
9.61 
11.07 
12.27 

7.39 
10.14 
8.28 
3.75 


3.61 
9.87 


10.64 
10.16 
10,34 
6,40 


8,31  2,24 


4,95-  1 
8,57 
5.79-  1.83 
6.77 
7.26- 

11.07 
10.82 
11.87 
10,37  2 
6,46k 


3,77 
4,63 
6.02 

3.70 
4.711 
2.B7h 
3.11. 


1.86  7.56)  3.41 
4.13 


2.10 
1.80 
1.57 


3,30-  1,13 


,05-  2,09 
2,l4 

2.05 


3.10-  1.72 
3.B9j-   1.24]     3.31-  1 
3.24-  1.23     2.92-  2.11 


4.13 

3.88 
6. 82 

3.95! 
2.02' 
6.78 

5.05 


2.261-  1.38 
6.56, 
3.00-  1.89 


2.59 
5.13 
4.97 


3.90-  .78 


2,53-  2.37 


3,83 
2.08 
1.69 


2.68-  2.37  5.34 


3.57-  2.23 


2.07 
2.08 
6.97 


4.32- 
4.93I 
3.3li- 


2.241 
3.01k  3.58 
3.13(.  2 


6,41 
2,67 
5.85 
4.37 


3.66 

5.92i 
e.54| 


4.92 

8.59 
3.53 
9.06 
7.08 
4.12 

2.49 


4.20  2.48- 


1.79  2.97- 


6.2s  1.29- 


1.301-  1.10  1.14- 


1.79- 

1.37 

3.16 


3.03E  3.66i 


3.26     1.21:  2.34- 


1.76 
1.27 


4.47 
2.41 
2.44 


9.64 
3.12 
3.40 


3.67  1.49 


S.llf  .83 


3.14-  1.16: 


.13 
2.19 
.95: 


1.17 
1.92 


3.67 

.87 
2.11)- 

.76 
1.45-  1.40 

.70 
2.681 
2.98! 

.75H 
9.94(  2.75 


.55f-  1.60 
1.37 
.79|-  1.06 

.89 

.40 


3.32-  1.19: 


99.20 
69.26 
73.46 
93.61 
93.2' 

65.17 

63. U 
61. Bl 
76.29 

65.45 
59.48 
64.45 
64.96 


11.02 
IB. 03 
16.62 


3.90 
3.54I 
2.40 
3.26- 


99.40 
56.29 
64.04 


57.19 

95.05  12,42 
56.05  11.02 
53.67  5.98 
97.32 


6.97 


94.42 
94.21 
96.09 
93.89 
96.13 

67.41 
98.06 
98.33 
49.43 
68.22 

66.63 


94.25  ;.41 
52.43  3.43 
79.76  27.67 
70.76,  16.38 
12.63 

71.16 
66.41 

65.02  14.93 
77. >9 

69.03  19.69 


61.36 

64.69 
9B,93 
62.16 


49.96 
61.il 
66.20 

60.64 
63.53 
55,04 
62,21 
94.16 


4,70 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


91,39 

48,34 

38.43. 

42.39 

90.21 

49. »5 
51.62 
56.67 
90.71 
56.92 

54.36 
56.27 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


MAICM 

— I — 


CEOIIGK 


PtTTEDSON 
SIPEIO  ISltNO 
StvlNNAH  USOt  PL  CKON 
SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 

SURRENCV  2  HNM 


3. oil 

2.«e| 


f.li  2.07 
4,711  1 
2 


i.esj  1.02 
t<oo,  i.ao 


5.071  1,21 


9.1«i  t,3t 


.0*1-  3.65 
.oel-  3.91 
.»1 


7.661  3.17 


«.2«>  .45 


7. sa- 
il.55 

10.33 

6.2« 
7,03p 


2.111 
3.5^ 
2.2»- 


3.0* 
1.5*- 


B.Ol  2.44 
6.72  1.37 


7.04' 
5.73 


2.45 
2.63 
1.19-  1.71 
1.25-  1 
1.04- 


1.00-  1.19 


44. V> 
44.64 

43.97.  9.74 
51. IS  .03 
.25^  49.3a  4.65 

52.13 

52.34  2.04 


«.49     1,33     3.09-  3.30     3.4«-     .48     2.0}'-  1.17 


i 

in 
y 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

w 

iS 

Dale 

Lo  wrest 

Dale 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16"  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28  °  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16  °  or 
below 

o 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp.  1 

Dale 

Temp.  1 

B 

a 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Dale 

|Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

o 
Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

Dale 

Temp. 

o 

CO 

*      *  « 

N3RTHHE  St                     0  1 

ALLATODNA  DAM  2 

98 

9-  5 

11 

12-19 

1-15 

15 

3-10 

22 

3-10 

22 

11-14 

32 

u-u 

27 

12-16 

21 

12-19 

11 

12-19 

11 

338 

- 

283 

250 

- 

CALHOUN  EXP  STATION 

98 

9-  4 

12 

12-19 

1-14 

14 

2-10 

17 

3-  5 

23 

3-  9 

25 

4-13 

29 

10-31 

31 

12-18 

20 

12-19 

12 

339 

311 

201 

CARTERSVILLE 

loq 

9-  5* 

12 

12-20+ 

2-  8 

15 

3-  3 

20 

3-  9 

21 

4-13 

28 

4-21 

32 

10-20 

32 

1 1-lS 

24 

11-15 

24 

12-19 

12 

12-19 

12 

314 

291 

251 

216 

162 

cfdartown 

99 

9-  <. 

10 

12-19 

1-14 

15 

3-  3 

18 

3-  9 

23 

3-  9 

23 

4-13 

30 

10-31 

32 

11-1! 

25 

11-26 

24 

12-ia 

20 

12-19 

10 

339 

290 

262 

251 

201 

DALLAS  7  NE 

98 

9.  5 

u 

12-20+ 

1-15 

16 

3-10 

20 

3-10 

20 

3-31 

28 

4-14 

30 

11-14 

32 

11-1! 

26 

12-  2 

23 

12-18 

20 

12-19 

U 

338 

283 

267 

229 

214 

DALTQN 

9< 

9-  6 

12 

12-20 

2-  9 

15 

3-  4 

19 

3-  9 

23 

3-10 

24 

4-13 

31 

- 

11-1! 

26 

12-  2 

24 

- 

- 

■ 

- 

268 

250 

- 

LA  FAYETTE 

97 

9.  5 

10 

12-20+ 

2-10 

15 

3-  4 

18 

3-10 

24 

4-13 

2! 

4-16 

32 

10-31 

31 

ll-l! 

27 

11-26 

23 

12-  2 

20 

12-19 

10 

312 

273 

261 

216 

198 

ROME 

98 

9-  t* 

ic 

12-19 

3-  3 

16 

3-  9 

18 

3-  9 

18 

4-13 

25 

4-22 

32 

10-20 

32 

11-1! 

24 

11-15 

24 

12-  2 

19 

12-19 

10 

291 

266 

251 

216 

181 

ROME  WSa  AP 

9S 

9-  4 

u 

12-19 

2-  8 

It 

2-10 

17 

3>  5 

23 

3-  9 

25 

4-13 

29 

11-14 

29 

11-1! 

25 

12-  2 

22 

12-18 

16 

12-18 

16 

313 

311 

272 

251 

215 

*       *  * 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  5  SSW 

93 

9-  5i 

11 

12-20 

2-  9 

16 

3-10 

19 

3-10 

19 

4-14 

28 

4-14 

28 

11-15 

27 

11-1! 

27 

12-  2 

24 

12-19 

12 

12-19 

12 

313 

284 

267 

215 

215 

ATHENS  WSO  AP 

98 

8-26 

14 

12-19 

NONE 

3-  3 

20 

3-  9 

2^^ 

3-  9 

24 

3-15 

31 

11-14 

32 

11-1! 

28 

12-18 

19 

12-18 

19 

12-19 

14 

290 

284 

251 

244 

ATLANTA  WSQ  AP 

96 

9-  <. 

13 

12-19 

NONE 

3-  3 

20 

3-  9 

24 

3-  9 

24 

3-31 

30 

11-14 

31 

11-25 

27 

12-18 

17 

12-18 

17 

12-19 

13 

290 

284 

261 

228 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

94 

9-  5 

6 

12-20+ 

3-10 

14 

3-10 

14 

4-13 

23 

4-13 

23 

4-22 

32 

10-20 

31 

10-31 

28 

11-15 

20 

U-1! 

20 

12-19 

6 

284 

250 

216 

201 

181 

BLUE  RIDGE 

93 

9-  6 

5 

12-19 

3-  4 

12 

3-  9 

17 

3-  9 

17 

4-12 

27 

4-21 

31 

- 

- 

11-16 

22 

12-18 

19 

12-19 

5 

290 

264 

252 

- 

- 

COMMERCE  4  NNW 

12 

12-18 

3-  9 

20 

3-  9 

20 

4-13 

32 

_ 

12-18 

12 

12-18 

12 

dahlonega 

93 

9-  5-t 

12 

12-19 

1-14 

16 

3-10 

20 

3-10 

20 

3-10 

20 

4-14 

29 

11-  1 

32 

11-1! 

27 

12-18 

23 

12-19 

12 

12-19 

12 

339 

284 

283 

250 

201 

GAINESVILLE 

93 

9-  5 

13 

12-19 

1-1* 

16 

3-  9 

20 

3-  9 

20 

3-10 

25 

4-13 

31 

11-15 

29 

11-26 

28 

12-18 

22 

12-19 

13 

12-19 

13 

339 

26! 

284 

261 

216 

HELEN  1  ESE 

93 

9-  4 

1 3 

12-22* 

2-  E 

15 

3-  9 

17 

3-  9 

17 

4-13 

25 

4-16 

30 

10-31 

27 

10-31 

27 

U-14 

22 

12-18 

20 

12-19 

13 

314 

264 

25n 

201 

198 

JASPER  1  NNW 

96 

9-  4 

8 

12-19 

3-  ^ 

3-31 

20 

3-31 

20 

3-31 

20 

4-13 

29 

10-19 

32 

11-14 

25 

11-15 

22 

12-18 

14 

12-18 

14 

290 

262 

229 

228 

189 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

97 

9-  5< 

12 

12-19 

NONE 

3-  3 

17 

3-  9 

22 

3-  9 

22 

4-13 

32 

11-15 

28 

11-15 

28 

12-19 

12 

12-19 

12 

12-19 

12 

291 

285 

251 

216 

WINDER  1  SSE 
•       *  « 

95 

9-  <.< 

10 

12-19 

3-  3 

15 

3-  4 

19 

3-  9 

21 

4-  5 

28 

4-  6 

31 

11-13 

31 

U-U 

26 

11-26 

24 

12-19 

10 

12-19 

10 

291 

290 

262 

224 

221 

NORTHEAST  03 

CLAYTON  1  SSW 

93 

9-  5< 

10 

12-19 

3-  ^ 

14 

3-  9 

19 

3-  9 

19 

4-13 

27 

4-16 

29 

10-31 

27 

10-31 

27 

U-15 

21 

12-18 

20 

12-19 

10 

290 

284 

251 

201 

198 

CORNELIA 

91 

9-  ',^ 

9 

12-19+ 

3-  9 

13 

3-  9 

13 

3-  9 

13 

4-13 

27 

4-21 

32 

10-19 

31 

11-14 

27 

11-15 

23 

12-18 

17 

12-19 

9 

285 

284 

251 

21! 

181 

ELBERTDN  2  N 

98 

8-2'! 

10 

12-19 

3-  * 

15 

3-  9 

17 

3-  9 

17 

4-13 

28 

4-21 

32 

10-31 

31 

11-1! 

23 

U-15 

23 

12-19 

10 

12-19 

10 

290 

285 

251 

216 

193 

HARTWELL 

102 

8-26 

11 

12-19 

NONE 

3-  4 

19 

3-  9 

22 

3-  9 

22 

4-  4 

32 

11-14 

31 

U-1! 

25 

12-19 

U 

12-19 

U 

12-19 

11 

290 

28! 

251 

224 

TOCCOA 

98 

9-  4 

11 

12-19 

NONE 

3-  3 

19 

3-  9 

22 

3-  9 

22 

4-  4 

32 

11-15 

28 

11-1! 

28 

12-18 

24 

12-19 

U 

12-19 

11 

291 

284 

251 

22! 

WASHINGTON 
*       *  • 

97 

9-  5-1 

12 

12-19 

NONE 

3-  5 

19 

3-10 

21 

3-10 

21 

4-  5 

31 

- 

- 

12-19 

12 

12-19 

12 

12-19 

12 

289 

284 

- 

- 

WEST  CENTRAL  0'* 

carrollton 

96 

9-  4 

16 

12-24+ 

1-14 

16 

- 

3-31 

28 

- 

U-1! 

24 

11-15 

24 

12-18 

20 

12-24 

16 

344 

. 

_ 

229 

_ 

COLUMBUS  WSO  AP 

96 

8-25 

18 

12-19 

NONE 

NONE 

2-  a 

23 

3-  3 

27 

3-  9 

29 

U-15 

29 

12-11 

28 

12-18 

23 

12-19 

18 

NONE 

313 

283 

251 

EXPERIMENT 

95 

a-29< 

11 

12-19 

NONE 

3-  3 

19 

3-  9 

23 

3-  9 

23 

3-15 

31 

11-15 

26 

11-1! 

26 

12-18 

23 

12-19 

U 

12-19 

11 

291 

284 

251 

24! 

GREENVILLE  2  NNW 

9S 

9-  4-1 

- 

NONE 

2-  8 

17 

- 

4-13 

30 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LA  GRANGE 

95 

9-  44 

13 

12-19 

1-14 

15 

2-  8 

20 

3-  9 

23 

3-  9 

23 

4-  5 

31 

11-15 

27 

11-1! 

27 

11-16 

24 

12-19 

13 

12-19 

13 

339 

314 

252 

251 

224 

MARSHALLVILLE 

97 

8-254 

15 

12-19 

NONE 

1-14 

20 

3-  3 

23 

3-  9 

26 

- 

11-14 

31 

11-1! 

27 

12-19 

15 

12-19 

15 

12-19 

15 

339 

291 

251 

- 

NEWNAN 

97 

6-18 

11 

12-19 

NONE 

3-  3 

17 

3-  9 

23 

3-  9 

23 

4-  4 

32 

11-14 

32 

11-1! 

24 

U-15 

24 

12-18 

20 

12-19 

U 

290 

251 

251 

224 

SUNNYSIDE 

95 

9-  4 

17 

12-19 

NONE 

3-  3 

18 

3-  9 

22 

3-  9 

22 

3-15 

30 

11-15 

28 

11-1! 

28 

12-18 

20 

NONE 

290 

- 

251 

245 

TALBQTTON  1  NE 

96 

9-  4-» 

12 

12-19 

NONE 

2-  8 

17 

3-  9 

24 

3-  9 

24 

4-13 

31 

11-14 

31 

11-1! 

24 

11-15 

24 

12-19 

12 

12-19 

12 

314 

251 

251 

215 

THOMASTDN  2  S 

97 

9-  5* 

14 

12-19 

NONE 

2-  9 

19 

3-  3 

23 

3-  9 

26 

3-15 

30 

11-17 

28 

u-n 

28 

12-19 

14 

12-19 

14 

12-19 

14 

313 

291 

253 

247 

WEST  POINT 
•       •  • 

98 

9-  5^ 

15 

12-19 

NONE 

1-14 

19 

2-  9 

22 

3-  9 

28 

3-10 

30 

11-15 

28 

11-15 

28 

12-19 

15 

12-19 

15 

12-19 

15 

339 

313 

251 

250 

CENTRAL  05 

AILEY 

17 

12-19 

NONE 

NONE 

2-  8 

23 

3-  9 

28 

3-  9 

28 

11-15 

28 

11-1! 

28 

12-19 

17 

12-19 

17 

NONE 

314 

251 

251 

COVINGTON 

99 

9-  5  + 

14 

12-19 

NONE 

3-  3 

19 

3-  9 

22 

3-  9 

22 

4-13 

31 

11-15 

28 

U-IS 

28 

12-19 

14 

12-19 

14 

12-19 

14 

291 

265 

251 

216 

DUBLIN  3  S 

101 

8-26 

14 

12-19 

NONE 

2-  8 

20 

3-  4 

23 

3-10 

27 

4-  6 

32 

U-14 

30 

U-1! 

23 

U-15 

23 

12-19 

14 

12-19 

14 

314 

256 

250 

222 

EASTMAN  1  W 

97 

8-26-t 

15 

12-19 

NONE 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

3-  9 

28 

3-  9 

28 

11-15 

26 

U-1! 

26 

12-19 

15 

12-19 

15 

12-19 

15 

291 

291 

251 

251 

FORSYTH  6  NNW 

9S 

3-27 

12 

12-19 

NONE 

3-  3 

20 

3-  9 

24 

3-  9 

24 

3-15 

30 

11-15 

26 

11-1! 

26 

12-11 

23 

12-19 

12 

12-19 

12 

291 

277 

251 

245 

HAWKINSVILLE 

101 

8-26 

1 2 

12-19 

NONE 

NONE 

2-  8 

22 

3-  9 

28 

3-10 

29 

11-13 

32 

11-14 

28 

11-15 

2 1 

12-19 

1 3 

12  19 

^3 

260 

250 

248 

IRWINTON  4  WNW 

101 

8-26 

15 

12-19 

NONE 

1-14 

17 

3-  4 

21 

3-  4 

21 

3-  9 

29 

11-15 

29 

12-11 

27 

12-19 

15 

12-19 

15 

12-19 

15 

339 

290 

282 

251 

MACON  WSO  AP 

98 

8^26+ 

15 

12-19 

NONE 

NONE 

2-  8 

23 

3-  9 

28 

3.  9 

28 

11-15 

29 

12-11 

27 

12-18 

22 

12-19 

15 

12-19 

15 

313 

277 

251 

MILLEDGEVILLE 

97 

8-27* 

14 

12-20+ 

NONE 

2-  9 

20 

3-  5 

22 

3-10 

25 

4-13 

30 

11-15 

27 

ll-l! 

27 

12-11 

23 

12-19 

14 

12-19 

14 

313 

261 

250 

216 

MONTICELLO 

98 

6-19 

- 

NONE 

NONE 

3-  3 

24 

3-10 

27 

3-16 

32 

11-15 

28 

U-1! 

28 

12-19 

13 

12-19 

13 

12-19 

13 

291 

250 

244 

SaNOERSVILLE 

96 

8-26+ 

16 

12-19 

NONE 

NONE 

3-  4 

26 

4  13 

11-15 

24 

11-1! 

24 

11-15 

24 

12-19 

16 

12-19 

16 

296 

251 

216 

SILDAH 

•       *  * 

99 

9-  4 

11 

12-19 

NONE 

3-  3 

17 

3-  9 

23 

3-  9 

23 

4-  6 

30 

U-14 

32 

U-IS 

25 

12-19 

11 

12-19 

11 

12-19 

U 

Z91 

28! 

251 

222 

East  CENTRAL  06 

APPLING  1  NW 

100 

8-27+ 

13 

12-19 

NONE 

3-  4 

19 

3-  5 

22 

4-  7 

28 

4-13 

31 

11-  1 

29 

11-1! 

25 

11-16 

24 

12-19 

13 

12-19 

13 

290 

256 

222 

202 

AUGUSTA  WSO  AP 

98 

9-  5  + 

17 

12-19 

NONE 

3-  4 

20 

3-  4 

20 

3-  9 

25 

4-  6 

32 

11-15 

27 

11-1! 

27 

12-19 

17 

12-19 

17 

NONE 

290 

290 

251 

223 

BROOKLET  1  W 

97 

8-24 

18 

12-19 

NONE 

NONE 

3-  3 

24 

3-  4 

27 

3-  9 

29 

11-15 

28 

11-15 

26 

12-19 

18 

12-19 

18 

NONE 

291 

256 

251 

LOUISVILLE  3  S 

99 

9-  3+ 

15 

12-19 

NONE 

NONE 

3-  3 

24 

3-  9 

27 

3-  9 

27 

11-15 

25 

11-1! 

25 

12-19 

1! 

12-19 

15 

12-19 

1! 

291 

251 

251 

METTER 

99 

8-25+ 

18 

12-19 

NONE 

11-15 

30 

12-11 

27 

12-19 

18 

12-19 

18 

NONE 

MIDVILLE   EXP  STA 

98 

8-26+ 

13 

12-19 

NONE 

3-10 

28 

11-14 

31 

12-19 

13 

12-19 

13 

249 

MILLEN  >,  N 

97 

8-27+ 

13 

12-19 

NONE 

3-  4 

18 

3-  9 

23 

3-  9 

23 

4-  7 

31 

10-31 

31 

11-1! 

24 

11-15 

24 

12-19 

13 

12-19 

13 

290 

251 

251 

207 

NEWINGTON  2  NE 

96 

8-22  + 

15 

12-19 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

26 

3-  4 

26 

11-15 

26 

11-1! 

26 

12-19 

1! 

12-19 

15 

12-19 

15 

256 

256 

SWAINSBORO 

98 

8-28+ 

15 

12-19 

NONE 

NONE 

3-  3 

24 

3-  9 

27 

3-  9 

27 

11-15 

27 

11-1! 

27 

12-19 

15 

12-19 

15 

12-19 

15 

291 

251 

251 

HARRENTON 

99 

9-  6+ 

14 

12-20+ 

NONE 

NONE 

3-  5 

24 

3-10 

26 

3-16 

32 

11-15 

26 

11-1! 

26 

12-19 

14 

12-19 

14 

12-19 

14 

269 

250 

244 

WAYNESBORO  2  NE 

98 

8-23+ 

13 

12-20 

NONE 

NONE 

3-  5 

23 

3-  9 

28 

3-10 

30 

11-15 

24 

U-1! 

24 

11-15 

24 

12-19 

15 

12-19 

15 

25! 

251 

250 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ALB4NY  3  SE 
AMERICUS  «  ENE 

BL4K6LY 

CtJLOUITT  J  E 
CUTHBERT 
FORT  OAINES 
LUMPKIN  2  SE 
MORGAN   1  W 

PLAINS  SW  GA  EXP  «TA 
THOMASVILLE  «  SE 


SOUTH  CENTRAL 


A5HBURN  3  ENE 
COROElE 
DOJGLAS  2  ESE 
FITZGERALD 
HOMERVILLE  3  WSU 

LUMBER  CITY 
MOULTRIE  J  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN  2  NH 
TIFTDN  EXP  STATION 

VALODSTA  1  E 


ALMA    FAA  AP 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK   FAA  AP 
FLEMING 
F0LK5T0N  9  SH 

FORT  STEWART 
GLENNVILLE 
JESUP  8  S 
NAHUNTA 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USOA   PL  r.UnN 

SAVANNAH  WSO  AP 

SAVANNAH  BEACH 

SURRENCY  2  HNW 

WAYCROSS  4  NE 


STATE  EXTREMES 
HARTWELL 
BLUE  RIDGE 


8-25< 

8-  25* 

9-  6 
S-26 
S-2'<* 

8-26< 

8-  25 

9-  5< 
8-26 


8-26'l 
8-26< 


8-2641 

8-25 

5-27 

8-2'. 

8-24 

8-254 
8-264 


8-2'. 
8-27 
8-194 
8-2*. 
8-2<.4 

8-18 

8-244 

8-24 

8-244 

8-194 

6-24 

8-244 

8-204 

8-24 

8-25 


12-19 
12-19 
12-19 
12-204 
12-19 

12-19 
12-19 
12-19 
12-19 


12-19 
12-19 


12-19 

12-19 

12-204 

12-19 

12-19 

12-19 

12-204 

12-19 


2C  12-19 

25  12-19 

25  12-19 

19  12-234 


12-19 
12-19 
12-19 
12-19 
12-19 

12-19 
12-19 
1-1* 
12-19 
12-204 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


NONE 
NONE 
NONE 

NONEl 
NONBj 

nonJ 

NONE 
NONE 
NONE 
NON^ 

NONd 
NONE 


none 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE: 

none' 

NON^ 
NONE 

none! 

NONE 


NON^ 
NONE 
NONE 
NONE' 
NONi 
\ 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONEl 

none| 
none: 

none! 

none 

NONE 


20  or 
below 


none! 

noneI 
none! 
none 
NONE 

NON^ 
NONE 
NONE 
1-lS 
NONE: 

NONd 
NONE 


NONE 

none! 

NONE; 
NONE 
NONE; 

none; 

NONE 

none! 

NONEi 
NONEj 

NONE! 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONEj 

none! 

none! 
NONE 
NONE 
NONEl 

NONE 
none! 
NONE 
NONE 
NONE 


24°  or 
below 


NONE 
2-  8  22 
2-  9  24 

NONE, 

none! 

2-  9  24 
2-  8  24 
2-  S  24 


NONE 
NONE 
NONE 

1-  IS  24 

NONE; 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE' 
NONE 

3-  4: 
NONE 
NONE 

2-  8 


28  '  or 
below 


2-  9  25 

3-  91  27 
2-  81 
2-  9 

2-  a:  24 

2-  S  25 

3-  *  27 
3-  91  28 
3-  H  28 


S  26 


S  28 
9  28 
<H  27 

a 

SI  26 


3-  3  27 
3-  4  28 


2-  9|  28 
2-  8'  26 


1-  15  28 
3-  4 

2-  8  26 


4  22 

4.  28 


32'  or 
below 


3-  9  31 

3-  9,  27 

3-  9'  32 

3-10'  31 

3-  9  32 


-  9  32 
-15  32 

-  9  28 

-  7  31 


3-l0(  29 
3-  9  32 


3-  9  30 
3-10  32 


3-  9  30 
3-15  32 


3-  9|  30 
3-  »  30 


3-10  32 
3-15'  32 


3-  9  31 
3-  4  28 

3-  3  30 

4-  6  32 
3-  4!  29 

3-15  32 
3-  9  31 
3-15  32 


3-l5|  31 
3-10'  30 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


U-15 
11-14 
11-15 

11-14 
11-14 
11-15 
11-15 


11-14 
11-14 


28' or 
below 


Q 


11-  26 

12-  n 
12-11 

12-1! 

11-  1! 

12-  11 
U-U 


11-  15 

12-  11 


12-19 
11-15 

11-  26 

12-  19 
11-26 

11-2! 
11-lS 
11-lS 

11-  26 

12-  U 

11-1! 


12-U 
12-19 
12-19 
11-15 

11-  16 

12-  11 
12-11 
11-16 

11-  26 

12-  1") 

11-  26 

12-  11 

11-15 
ll-l! 


24°  or 
below 


12-19 
12-19 

12-19 
12-19|  19 
12-19  19 


12-19 
12-19 
12-19 
11-15 


12-19 
12-19 


12-19 
12-19 
12-11 
12-19 
12-19 

12-19 
12-19 
12-11 

12-19 

11-26 


12-19 
NONE 
NONE 

12-11 


12-19 
12-19 
12-19 
12-19 
12-19 

12-19 
12-19 

12-11 
11-26 


20"  or 
below 


12-19 
12-19 
NONE 
12-19 
12-19 

12-19 
12-19 
12-19 
12-11 


12-19 
12-19 


12-19 
12-19 
12-19 
12-19 

NONE 

12-19 
12-19 
12-19 


12-19 

NONE 
NONE 
12-19 


NONE 
12-19 
12-19 

NONE 
NONE 

12-19 
12-19 

12-19 
12-19 


16' or 
below 


NONE 
12-19 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
12-19 
NONE 
NONE 


12-19 
NONE 


NONE 
12-19 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


Number  of  days 
between  dates 


251 
249 
251 

250 
244 
251 
222 


249 
250 


251 
250 
253 
262 
24! 


250 
250 


251 
25! 
283 
223 
256 

24! 
251 
246 
251 
257 

254 
256 

244 
249 


Sm  Ralarono  NoIm  Following  SKIIon  Ind«x 


SOIL  TEMPERATURES 


Station 


January 


February 


April 


May 


July 


August 


September 


C4LH0UN  EXP  STITION 


HAWKINSVULE 


HQhERVILLE  3  WSH 


HIOVILCE  EXP.  STITION 


PL4INS  SH  CA  EXP  ST4 


TIFTDN  EXP  STATION 


57   50.2       5S  51.2 


54.1       72  57.1 


53.1     65C  55.8 


56.61      70  60.1 
42 


61   59. C       75   73. «       9C  77.5 


77   67.2)  79.2]       9?|  80.41  101 

36 

72  6 


77. 94 

63 


79. 6|  97 
71 


81. 3|  94 
71 


86. 2|  106 
73 


85.5]  102 
74 


81. 2|  92 
72 


87. a|  105 
7S 


89  81.2 


103 
72 


101 
74 


104 
73 


82. 3(  lie 
62 


79, 4|  104 
62 


67.9       82  78.2 


93  82. 6|  93]  82.' 
65 


69  55.5       66  58.2 


70  66.8       83  79.6 


76  67, 9|  9C|  79. C 
41 


75   70. C       9E   82. e 


78. 6|      87  73.1 

70 


82. 4|  94 
68 


73,2       92  67,5 


102 
65 


77   71.3       96   83,2  11 


.4]  106 

72 


88. IOC 

77 


3|  105 
76 


81. n       94  86.6 


82, 9|  106 

62 


81, S|  9i, 

7C 


54.7  71 


64. 0|  67 

4C 


62. 6{  83 
43 


87  64.7 
62 


61. q      80  51.1 
42 


76.3       94  66.5 


51.8       71   69,6  110 


50.7       66  68,2  650! 


65, 7|  60 

50 


54. 9|  78 
3S 


71.9  97 


See  Refei 


irence  Noles  Following  Station  Index 


Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


1975 


Station 


Jan. 


Feb. 


Mar. 


Apr. 


May 


June 


July 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov 


Dec. 


•      •  • 

NORTHWEST 


ALL4TO0N4  D»M  2 
C4LHQUN  EXP  STiTnN 


NORTH  CENTRAL  02 
U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 


WEST  CENTOAL 
EXPERIMENT 


CENTRAL 
AILEY 


SOUTH  CENTRAL  08 
TIFTDN  EXP  STATION 


southeast 
Savannah  wso  ap 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 

OEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


2. see 

1669 
56.4 
43.3 


2864 
55.9 
42.2 


2200 
55.4 
40.9 


1.86B 
585B 


2.03 
.33 
2133 
64.0 
44.5 


2.6TB 
2267 
63.7 
45.2 


1.48B 
556 


1492 
60.5 
44.4 


2869 
60,5 
42.4 


2160 
58.6 
41.1 


2.22B 

591 


2.37 
.36 
1845 
66,0 
45.1 


3.088 
2027 
66,0 
46,2 


4.358 
2104 
64,4 
45.5 


5.268 
3411 
63.3 
44,1 


4. 968 

.60 
2750 
62,5 
43.9 


4.24B 
995 


4.71 
.38 

2805 


5.418 
2776 
70,5 
47,6 


5.39 
1906 
77.3 
53.2 


6.61B 
2952 
77.1 
51.8 


6.12B 

.13 
I960 
74.4 
51,8 


4.878 
548 


5,49 
.27 

1872 


6.578 
2168 
77.1 
53.1 


6.068 

667 
90.1 
67.4 


87.3 
64,6 


6.84B 

.61 
11128 
86.1 
65.4 


250B 


6.26 
.87 

1308 


7.55 
1826 
89.0 
64.7 


5.41 
419 

6.578 

917 
94.1 
70,3 


8,23B 
1861 
90,9 
68.1 


7.51 
.57 
1436 
94.7 
67,4 


8,20 
2183 
89,9 
67.7 


S.lOB 
393 

6.89 
895 
95.5 
74.6 


B.08B 
1349 
92.2 
71.1 


6.13B 

1.30 

1750 

99.6 

61.8 


178 


6.31 
.26 
1631 
93.2 
68.9 


7,08B 
1886 
89,2 
68,6 


5.06 
326 

6.18 
767 
95.3 
73.2 


6.69 
1181 
94,2 
71.9 


6.55 
.25 
11338 
99.9 
63.6 


5,68B 

140 


6,46 
.28 
1099 
95.6 
69,8 


7.60 
1679 
92,0 
69.7 


3.54 

358 

5.75B 

973 
84.5 
65.9 


5.298 
1453 
85. 0 
64.2 


5.77 
.28 
1080 
90.1 
64.7 


4.09 
176 


5.10 
.26 
1278 
88.1 
63.6 


5.34B 
1866 
84.3 
66,4 


2,308 
340 

3,72B 

800 
76,9 
59,1 


4,328 
1669 
77.9 
56.8 


4.448 

.35 
1250 
B1.6 
56.9 


3.058 
182 


3.65 
.29 
1182 
79.6 
57.3 


4.82 
1794 
79.0 
58.2 


3441) 

2.7011 
1037 
67.7 
47.8 


2.87 
2031 
64.3 
46.3 


3. 428 

.58 
1580 
72.7 
49.3 


1.996 
l»9l) 


2.77 
.15 
1448 
68.5 
46,3 


3.03 
1946 
69.1 
48.3 


1.866 
1142 
33,0 
42.6 


2.18B 
2563 
!>3.3 
39.1 


2.37B 
.28 

1800 


1.438 
2blB 


2.18B 
1712 


1J965 
76,3 
S7.3 


75.2 
»5.2 


54.84 
.62 

19749 


2.16B  63.51 

1715  23733 
60.2  77,5 
41.6  56. 


Sae  ReFerenc*  Notes 


FoJIowing  StaKon  Indax 


STATION  INDEX 


GFQRCIA 
197? 


Station 


County 


0) 
T3 

o 
1-J 


Years  of 
record 


Elevation 

Temp. 

Precip. 

71 

710 

66 

240 

32 

233 

23 

25 

29c 

yg 

180 

83 

83 

975 

23 

23 

198 

37 

37 

1040 

le 

18 

110 

476 

89 

89 

450 

360 

15 

15 

435 

19 

19 

BQt 

31 

31 

70 

19 

880 

19 

1010 

41 

41 

149 

25 

25 

120 

68 

78 

1100 

26 

740 

33 

185 

10 

20 

25 

1017 

381  39 

300 

86 

94 

1760 

19 

19 

785 

23 

190 

66 

66 

13 

60 

75 

20 

44 

44 

1770 

625 

57 

655 

22 

22 

175 

29 

33 

670 

82 

910 

35 

985 

38 

40 

695 

28 

752 

29 

37 

700 

36 

BOO 

785 

35 

36 

765 

36 

760 

29 

980 

1880 

74 

78 

1346 

1570 

30 

153 

19 

19 

385 

30 

30 

750 

18 

18 

830 

62 

250 

308 

34 

38 

1470 

50 

57 

770 

58 

S3 

13001 

35 

650 

28 

461 

35 

29 

1430 

82 

S3 

1390 

1100 

18 

24 

720 

36 

36 

450 

19 

355 

35 

1370 

27 

80 

37 

25«i 

135 

28 

2i: 

31 

37 

121^ 

33 

lo; 

42 

215 

6< 

S2 

20< 

40C 

72 

81 

30! 

54C 

46 

130C 

33 

120C 

35 

Opened 
or  closed 
during  yr. 


^  u 


ABBFVILLE 
ADAIRSVILLE 
AOEL   2  5 
AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY  3  SE 
ALLATOUNA  DAM  2 
ALMA  FAA  «P 
ALPHARETT4   5  SSW 
ALPHASETTA  ?  NNW 

AMERICUS  4  ENE 
AME'ICUs  EXP  STA  NRSY 
APPLING   1  NW 
ASHBURN  3  ENE 
ATHENS  WSn  AP 
ATKINSON 
ATLANTA  SnLTON 
ATLANTA  WSO  AP 
AUGUSTA  W^Q  AP 
BAINBRIOGF 

BALL  GROUND 
BEAVERDALF   1  E 
6ELLVILLE 
BLACKBEARO  ISLANO 
BLAIRSVILLE   ExP  STA 
BLAKELY 
BLUE  RIOGF 
BOWMAN 

BROOKLET  1  W 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AP 
BURTON  DA« 
BUTLER 

CALHQUN  E<P  STATION 

CAMILLA 

CANTON 

CARNESVILLE   3  N 
CARRQLLTDN 
CARTERS 
CARTERSVILLF 

CARTERSVII- LF  3  Sw 
CAVE   SPRINGS  4  SSW 
CEDARTQWN 
CHATSWORTW 
CHICKAMAURA  PARK 
CISCO  7  ENE 
CLAYTON   1  SSW 
CLERMONT  %  WSM 
CLEVELAND 
COLOUITT  2  E 

COLUMBUS  wsn  AP 

COMMEKCE  4  NNW 

CONCORD 

COQUDGE 

CORDELE 

CORNELIA 

COVINGTON 

GUMMING  2  NNE 

CURRYVILLE  2  W 

CUTHBERT 


06  WILCOX 


NNW 


WSW 


DAHLONEGA 
DAHLONEGA  3 
DALLAS  7  NE 
DALTQN 
DANVILLE 
DAWSQN 
DAWSQNVILLE 
DOCTORTOWN  1 
DOLES 

DONALSONVIlCE  1 

douglas  2  ese 
douglasville 

DOVER 

DUBLIN  3  S 
DUBLIN  2 
EASTMAN   1  W 
EDISON 

ELBERTQN  2  N 

ELLIJAY 

EHBRY 


BARTOW 
CDOKE 

MDNTGDMERY 
BERRIkN 
07|  DOUGHERTY 
Oil  BARTOW 
09|  BACON 
FULTON 
FULTON 


SUMTER 

SUMTER 

COLUMBIA 

TURNER 

CLARKE 

BRANTLEY 

FULTON 

FUL^'ON 

RICHMOND 

DECATUR 


02  CHEROKEE 


MURRAY 
EVANS 
091  MC  INTOSH 
0^  UNION 
07  EARLY 

02  FANNIN 
oa  ELBERT 
Oil  BULLOCH 
09  GLVNN 

09  GLYNN 

03  RABUN 

04  TAYLOR 
OlJ  GORDON 
07  MITCHELL 
021  CHEROKEE 
0^  FRANKLIN 
04  CARROLL 
01|  MURRAY 
01  BARTOW 

01  BARTOW 
01  POLK 

01  POLK 
MURRAY 
WALKER 
MURRAY 

031  RABUN 
02]  HALL 

02  WHITE 
07i  MILLER 

041  MUSCOGEE 
02j  JACKSON 

04  PIKE 

o7i  thomas 
obI  crisp 

03  habersham 

05  NEWTON 
02  FORSYTH 
01  FLOYD 

07  RANDOLPH 


LUMPKIN 
LUMPKIN 
PAULDING 
WHITEFIELD 
TWIGGS 
TERRELL 
DAWSON 
WAYNE 
Oa  WORTH 

SEMINOLE 


1 


0; 

0^ 


COFFEE 
DOUGLAS 
SCREVEN 
LAURENS 
„^  LAURENS 
09  DODGE 

01  CALHOUN 
03  ELBERT 

02  GILMER 
01]  PAULDING 


932  00 
1234  22 
1631  07 

1032  11 
16131  21 

631  32 
534  10 

1331  32 

334  00 

534  07 

632  06 

632  06 
1433  33 
16|31  43 

1033  57 
1^31  14 

333  49 

633  39 

1433  22 

630  55 

534  20 

1234  56 

1132  09 

231  29 

734  51 

631  23 
734  52 

14|34  12 
1132  23 
231  10 

231  09 

1434  47 

632  33 
1234  29 

631  14 
534  14 
I4I34  26 
17*33  36 
1234  36 
1234  10 

534  09 

434  03 

434  01 

1234  46 

1834  55 

1234  58 

1434  52 

334  27 
334  36 

631  10 

332  3i 

1034  15 

633  06 
831  01 

632  00 
1434  31 

933  36 
3|34  13 

1234  27 
331  46 

334  32 

1234  35 

533  59 
1234  46 
1032  36 

631  46 

534  25 
131  39 
631  42 
tj31  01 

1231  30 

333  45 
1132  35 
1C32  30 
lt32  33 

532  12 
631  34 
1434  08 
1334  41 
1733  52 


83  18 

84  56 
83  25 
H2  34 

83  13 

84  08 
Bi,  44 
82  31 
84  18 
84  18 

54  10 

84  16 

82  20 

83  37 

83  19 
81  49 

84  29 
8<,  26 
81  58 
84  34 

84  23 

84  50 

81  53 

81  13 

83  56 

84  57 
84  19 
83  02 
81  41 
81  30 

81  23 

83  33 

84  14 
84  58 
84  13 

84  30 

83  14 

85  05 

84  42 
84  48 

84  51 

85  21 
85  15 

84  47 

85  17 
84  39 
83  24 
83  49 

83  46 

84  46 

84  56 

83  29 

84  26 
83  52 
83  47 
83  32 

83  52 
8i,  08 

85  07 

84  47 

63  59 
84  00 
84  45 
8^,  57 

83  15 

84  26 
84  07 

81  51 

83  53 
34  53 

82  49 

84  45 

81  43 

82  54 
62  54 

83  12 

84  44 
82  52 
84  2* 
8i,  59 


22 


20 


APR 
JAN 


JAN 


MAY 


y 
C 

3 

2 

3 

2 

34C 

2 

3 

2 

3 

C 

2 

9 

C 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

C 

5 

2 

3 

C 

2 

3 

C 

& 

3 

c 

2 

C 

2 

3 

2 

3 

c 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

c 

2 

3 

c 

2 

2 

34 

2 

3 

2 

c 

2 

c 

2 

3 

c 

2 

2 

3 

2 

c 

2 

3 

2 

c 

2 

c 

2 

3 

c 

2 

2 

3 

2 

3 

c 

2 

3 

2 

c 

£ 

3 

2 

3 

c 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

c 

2 

3 

c 

2 

3 

2 

2 

2 

c 

2 

c 

2 

2 

3 

Z 

2 

2 

3 

c 

2 

3 

c 

2 

3 

2 

2 

-  10  - 


STATION  INDEX 


Station 


EXPERIMFNT 

FAIRMOUNT 

FARCQ 

FITZGERALO 
FLEMING 
FOLKSTDN  3  SW 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH  6  NNW 
FORT  GAINFS 
FORT  STEWART 


2  E 


FORT  VALLFY 
FRAMKLIM  2 
GAINESVILLE 
GIBSON 
GLENNVILLF 
GODFREY  3  NF 
GREENVILLE  ? 
HAMILTUN  A  H 
HARALSON 
HARTWELL 


hawkinsviLlf 
hazlehurst 
helen  1  ese 
homervillp  ^  wsw 

IRWINTQN  4  WNW 

JACKSON  DAM 

JASPER   1  NNW 

JASPER 

JESUP 

JESUP  8  S 

JOHNTOWN 

JONESBORO 

JULIETTE 

KENSINGTON 

KINCSTJN 

LA  FAY£TT= 

LA  GRANGE 

LEXINGTON   1  NW 

LlNCOLNTQN 

LOUlSVILLi^  ^  S 

LUMBER  CITY 

LUMPKIN  2  SF 

MACON  W50  AP 

MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

METTER 

HIOVILLE 

MIDVILLE  FXP  STA 
HILLEDGFVILLE 
MILLEN  4  N 

MILLHAVEN-WADE   2  SE 
MONROE 

montezuma 
monticello 

MORGAN   1  w 
MORGAN  5  NW 
MOULTRIE  ?  FSE 
MOUNT  VERNON  3  <-W^ 
NAhUNTA 

NASHVILLE   5  SSE 

NEWINGTPN  2  NE 
NEWNAN 

NORCROSS  NW 

PATTERSON 

PEARSON 

PLAINS   SW  G4   EXP  STA 

PRESTON 

QUITMAN  2  NW 

RESACA 

RINGGOLD 

ROME 

ROME  8  SW 
ROME  WSn  AP 
SANOERSVILLF 
SAPElO  ISLAND 
SAVANNAH  USnA  PL  GRON 
SAVANNAH  WSn  aP 
SAVANNAH  XEACH 
SILOAM 
SPARTA   ^  -JW 


o 

X 

o 
c 


3271 
3295 
3312 
3366 
3409 
3460 
3465 
3506 
3516 
3538 

3544 
3570 
3621 
3695 
3754 
3792 
3915 
'»033 
't070 
'1133 

'*no 

<t204 
'•230 
4429i 
459'^ 
'•623 
4648 
'.6511 
4671 
4676 

4700 
4728 
4802 
48541 
4941 
4949 
516^ 
5204 
53141 

sseJ 
5394I 

5443 
5550 
5633 
5811 
5858 
5863 
5874i 
5882 

5896 
5971 
5979 
5988 
6039 
6043 
6087 
6126 
6219 
62371 

6323 
6335 
6407 
6839 
687'i 
7087 
7201; 
727<> 
7430 
7489 

7600 
7609 
761Q 
7777 
7808 
7842 
7847 
7360 
8064 
822J 


County 


GEORGIA 
1975 


SPALDING 
GORDON 
CLINCH 
08l  BEN  HILL 
091  LIBERTY 
09  CHARLTON 
09|  CHARLTON 

09  LIBERTY 


MONROE 
07  CLAY 


PEACH 
HEARD 
021  HALL 
06!  GLASSCOCK 
09!  TATTNALL 
05|  MORGAN 
04  MERIWETHER 

04  HARRIS 
04|  COWETA 
03  HART 

05  PULASKI 

08  JEFF  DAVIS 
02  WHITE 

Oe  CLINCH 
05  WILKINSQN 
OS  BUTTS 
0^  PICKENS 
O2I  PICKENS 

09  WAYNE 
0^  WAYNE 


O2I  DAWSON 

04  CLAYTON 

05  MONROE 
01  WALKER 
Olj  BARTOW 

01  WALKER 
04i  TROUP 

03  OGLETHORPE 
03j  LINCOLN 

Otj  JEFFERSON 

Osj  TELFAIR 
07!  STEWART 
0^  BIBB 

04  MACON 

02  JACKSON 

06  CANDLER 
06  BURKE 
06  BURKE 

05  BALDWIN 

06  JENKINS 

06  SCREVEN 
02  WALTON 

04  MACON 

05  JASPER 

07  CALHOUN 

07  CALHOUN 

08  COLflUITT 

05  WHEELER 

09  BRANTLEY 

08  BERRIEN 

06  SCREVEN 

04  COWETA 
02  GWINNET 

09  PIERCE 
Oa  ATKINSON 

07  SUMTER 
07!  WEBSTER 
oa  BRDQKS 
01  GORDON 
Oil  CATOOSA 

Oil  FLOYD 
01  FLOYD 
01  FLOYD 

05  WASHINGTON 
09  MC  INTOSH 
09  CHATHAM 

09  CHATHAM 
09  CHATHAM 
05  GREENE 
05  HANCOCK 


^32  34 
S33  16 


50 


J31  55 
332  02 


Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 
to 

L  CI  kJ  L  0 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month  ; 
opened 

Month  1 
closed  { 

84  17 

925 

53 

55 

37 

'  

1  2  34  G 

84  42 

740 

35 

2 

82  34 

115 

C 

83  15 

371 

47 

52 

12  3 

81  25 

20 

33 

3B 

1  2  3  C 

82  02 

30 

28 

2  C 

82  08 

120 

22 

28 

1  2  9 

83  59 

600 

21 

22 

1  2  3 

85  03 

340 

75 

78 

1  2  3 

81  37 

92 

30 

33 

I  2  3 

63  52 

490 

55 

JUL 

2 

85  05 

790 

4 

2 

83  51 

1170 

85 

91 

12  3 

82  36 

540 

20 

2 

81  55 

170 

70 

71 

1  2  3 

83  27 

570 

17 

2 

84  43 

86C 

18 

18 

1  2  3 

84  56 

66C 

13 

2  C 

84  34 

84C 

C 

82  55 

69c 

56 

56 

1  2  3 

83  28 

24! 

92 

91 

12  3  G 

82  36 

250 

C 

83  43 

144! 

19 

19 

12  3 

82  48 

187 

19 

19 

12  3  G 

83  14 

515 

U 

11 

1  2  3 

83  51 

43c 

C 

84  27 

146! 

33 

38 

1  2  3 

84  26 

1512 

C 

81  53 

IOC 

C 

81  53 

lOD 

19 

19 

1  2  3 

84  15 

1310 

C 

84  2  1 

930 

31 

2 

83  47 

45C 

18 

2 

85  22 

B50 

23 

2 

84  56 

73C 

28 

2 

85  17 

820 

32 

35 

1  2  9  C 

85  01 

71! 

42 

57 

1  2  3  C 

83  08 

76C 

23 

2  C 

82  28 

5  IC 

33 

2 

82  24 

325 

72 

70 

1  2  3  C 

82  41 

120 

25 

60 

12  3 

64  47 

570 

19 

19 

1  2  3  C 

83  39 

354 

27 

27 

1  2  3  C 

83  56 

186 

19 

19 

12  3 

83  34 

920 

31 

2 

82  04 

20 

1  2  3 

82  14 

18C 

44 

2 

82  12 

280 

18 

18 

1  2  3  G 

83  15 

360 

87 

86 

1  2  3 

61  58 

19! 

82 

83 

1  2  3 

81  30 

IOC 

2q 

2 

83  43 

875 

20 

2 

84  01 

32*7 

71 

2 

83  41 

65S 

17 

17 

12  3 

84  37 

27C 

19 

20 

1  2  3 

84  38 

272 

u 

2 

83  45 

3^C 

^5 

1  2  3 

82  38 

1 5  f 

,e 
i  ' 

3C 

2 

81  58 

y  J 

IS* 

1  2  3 

83  13 

23? 

19 

19 

1  2  3 

81  28 

19 

19 

1  2  3 

84  49 

yys. 

7'; 

81 

1  2  3 

84  16 

94C 

5S| 

2 

82  08 

10! 

19 

2 

82  51 

209 

C 

84  22 

500 

20 

20 

12  3  C 

64  32 

409 

19 

2 

83  35 

189 

81 

82 

1  2  3 

84  57 

650 

84 

2 

85  07 

820 

23 

2 

85  09 

620 

92 

115 

I  2  3 

85  16 

700 

C 

85  10 

637 

30 

30 

1  2  3  C 

82  49 

435 

20 

20 

1  2  3 

81  17 

10 

19 

19 

1  2  3 

81  16 

22 

47 

47 

1  2  3 

81  12 

46 

25 

25 

9 

1  2  34C 

80  51 

10 

26 

31 

1  2  3 

83  06 

69Q 

71 

72 

I  2  3 

83  01 

530 

2  C 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
1975 


Station 


o 

X 
0) 

a 


County 


3 


0 
c 

O 


g 

fa 
> 

W 


Years  of 
record 


S 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


"  0) 


a  a  '  c 

O  0)  I  o  o 

2  8-  2u 


Refer 

to 
tables 


stillmqre 
summerville  1  ssw 
sunnyside 
surrency  ?  unw 
swainsborh 
sweet  gum 
sylvania 
talbotton  1  ne 
tallapoosa  ?  n 
taylorsvillp 

THE  ROCK 
THQMASTQN  2  S 
TH0»1ASVILLE  4  SE 
TIFTQN  EXP  STATION 
TOCCOA 

TRAY  MuUNTAIlM 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

VALDQSTA  ?  E 

VALDOSTA  4 

WALESKA 

WARRENTON 
WASHINGTON 
WATKINSVILLF  ARS 
WAYCROSS   4  NE 
WAYNESBORO  7  NE 
WEST  POINT 
WINDER   1  SSF 
WOODBURY 
WOODSTOCK 


8351 
8436 
8460 
8476 
8496 
8504 
8517 
8535 
8547 
8600 

8657 
8661 
8666 
8703 
8740 
8806 
8950 
8972 
8974 
9077 

9141 
9157 
9169 
9186 
9194 
9291 
9466 
9506 
9524 


EMANUEL 

CHATTOOGA 

SPALDING 

APPLING 

EMANUEL 

FANNIN 

SCREVEN 

TALBOT 

HARALSON 

BARTOW 

UPSON 
UPSON 
THOMAS 
TIFT 

STEPHENS 

TOWNS 

OCONEt 

LOWNDES 

LOWNDES 

CHEROKEE 


06  WARREN 
031  WILKES 
OCONEE 
PIERCE 
06|  BURKE 
04^  TROUP 
02  BARROW 


MERIWETHER 
CHEROKEE 


132 

4i34 
933 
131 

1132 
734 

1432 
632 

1733 
534 

632 
632 
830 
1631 
1434 
734 
1033 
1630 
1630 
534 

1133 
1433 
1033 
1331 
1433 
3I32 
1033 
632 
534 


82  13 
85  22 
84  17 
82  14 
82  22 
84  13 
31  39 
42  (  84  32 
46  I  85  18 
84  59 


84  14 

84  19 

83  54 

83  32 

83  19 

83  42 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Asheville,  N.C.  26801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES:   Division  averages  in  the  annual  issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  publlshsd   In  monthly  issues. 


DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwlst^  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  ^T,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 
wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  o£  dally  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches 
above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  normals  based  on  the  period  19&1-1970.        "DEP"  In  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  wi  11  be  carried  In  the  June  and  December  Issues  of  Cllmatological  Data, 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Calhoun  Exp  Station 
Experiment 


Hawk Insvi lie 
Homerville  3  WSW 
Midville  Exp  Station 
Plains  SW  Ga  Exp  Station 
Tlfton  Exp  St.Ttion 


Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  In  area  -  2  percent  30  square 
feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 
Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 
temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 

Sandy  loam,  cover-unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermometers 
unknown. 

Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,   direction  unknown.     Type  of  thermometers 
unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermometers 
unknown . 

Greenville-heavy  clay,   cover  unknown.     Slope  less  than  2  oercent,  direction  unknown. 
Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 
Tlfton  loamy  sand,   bare.     Slope  less   than  5  percent,   to  the  northeast.     2-,  4-lnch  depth  - 
Friez  Standard  distance  and  soil   thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph.  Model  1120. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record . 

•f    Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 
*     Amount  included  in  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 
E    Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  monthly  Cllmatological  Data  for  detailed 
dally  record. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  In  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period, 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

it    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:     1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FHNT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULCEE  10-OCONEE 
11-OGEECHEE     12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  In  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  nay  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:    $5.10   a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55   additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.  28801 .       Attn :     Publications . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

Director,  National  Climatic  Center 
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PRECIPITRTION 


NORTHWEST 

HLLfiTOONB  DBH  2 
CALHOUN  EXP  STATION 
CBRTERSVILLE 
CEOBRTONN 
DBLLBS  7  NE 

OBLTON 

LB  FAYETTE 

ROME 

RDHE  MSO  BP 
DIVISION 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHBRETTB  5  S5H 
ATHENS  HSO  BP 
ATLANTA  HSO  AP 
BLAIRSVILLE  EXP  STB 
BLUE  RIDGE 

COHMERCE  4  NNU 
DBHLONEGB 
GBINESVILLE 
HELEN   1  E5E 
JBSPER  1  NNH 

U  OF  CB  PLT  SCIENCE  FM 
HINDER  1  SSE 


NORTHEBST 

CLBTTON  1  SSH 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 
MBRTHELL 
TOCCOn 

HASHINGTON 

DIVISION 

HE5T  CENTRBL 

CBRROLLTDN 
COLUMBUS  HSO  BP 
EXPERIMENT 
GREENVILLE  2  NNH 
LB  GRBNGE 

riBRSHBLLVILLE 
NEHNBN 
SUNNYSIDE 
TBLBOTTON  1  NE 
THOMflSTON  2  S 

WEST  POINT 

DIVISION 


CENTRBL 

BILET 
COVINGTON 
DUBLIN  3  S 
EBSTHBN  1  H 
FORSYTH  6  NNH 

HBHKINSVILLE 
IRHINTON  4  HNU 
MflCON  HSO  BP 
MILLEOGEVILLE 
MONTICELLO 

SBN0ER5VILLE 
SILOBM 


EAST  CENTRAL 

APPLING  1  NH 
AUGUSTA  HSO  BP 
BROOKLET   1  H 
LOUISVILLE  3  5 
METTER 
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DRILY  PRECIPITATION 
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NOQTHhCST  I 

ADAIQSVILLE 
ALLATOONA  OAM  2 
fiEAVERDALC   1  C 
CALHOUN  €tP  STATI9N 
CA9TE85 

CARTERSVILLE 
CABTERSVILLE  3  SU 
ceOARTOtn 
CHATS UORTH 
CHICXAHAUGA  PARK 

CURRTVILUE  2  U 
DALLAS  7  HE 
OAL  TON 
E^eRY 
FfllBMOUNT 

KENSINGTON 
%  INQSTON 
LA  TAYETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

HOPC 

ROrC  USO  AP 
SUPTC8VILLE   1  SSW 
TAYi ORSVILLE 


NOBTM  CENTRAL 

AlPHAHETTA  5  SSW 
ATHENS  WS3  AP 
ATLANTA   BOL TON 
ATLANTA  MSO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  EXP  STi 
BLUE  RIDGE 
CANTON 
CLEvCl AND 
COr^tfiCE  ^  NNU 

CUMMING 
DAHLONEGA 
DAUSONVILLE 
ELL IJAT 
GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  I  NNU 
HATSVILLE 
nONROE 

NORCROSS  3  N:.i 

U  OF  GA  PLT  SCIEMC 
UALESKA 
UINOER  1  SSE 
UOOOSTOCK 


CARNESVILLE   3  I 
CLAYTON   1  SSH 
CORNEL lA 
ELBERTON  2  ri 

HART^CLL 
LEXINGTON  1  NW 
L INCOLNTON 
TOCCOA 
MASHINGTON 


WEST  CENTRAL 

BUTLER 
CARROLL  TON 
COLUMBUS  USO  AP 
DOUGLASVILLE 
EXPERirCNT 

FRANKL  IN  2 
GREENVILLE  2  NN 
MAMILTON  A  u 
JONESBORO 
LA  GRANGE 

MAOSHALLVILLE 
nONTEZUnn 
NEIJNAN 
SUNN YS IDE 
TAL60TT0N    1  NE 

TMOnnSTON  2  5 
ICST  POINT 
NOSDBUBY 


COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  5 
EASTMAN    1  U 

rORSYTH  6  NNH 
GOOFBEY  3  NE 
HAHKINSVILLE 
IRMINTON  1  UNM 

JUL lETTE 

MACON   WSO  AP 

MILLEDGEVILLE 
PWNTICELLO 
MOUNT  VEBNON  3  I 
5AN0EBSVILLE 


DRY  OF  MONTH 
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.26  1.1 
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.93  2.' 
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.68  2.; 
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DRILY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


CAST  CCNTSm.  I 

APPL IHC  1  HU 
AUGUSTA  U&O  ftp 
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LOUISvlLLC  3  S 
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SUAinSBORO 
UABRCtlTQK 

UAYhESBORO  j  nE 


SOUTWtCST  0 

ftLftAHY  3  SE 
«r<aiCuS  *  ENE 
AAINbaiDGE 
6l««Elt 
CftilLLA 

COLQUITT  a  E 
CUTWftEBT 

00NALS0)1vUi.E    1  S 
'OfiT  GA]N£$ 

LUr«>RtM  3  St 

nOROAN    1  W 

POaCAN  %  riM 

PLAINS  SU  CA  EXP  STA 

PBESTOfl 

TM9mSVILLE   4  SE 


SOUTH  cenraAL 

A66EVILLE 
ASHBuan  3  EAE 
COaOCLE 
DOUGLAS  2  ESE 
r ITZGERALD 

MOrCQVILLC  3  USU 
LUr«CR  CITT 
mULTVIE  3  ESE 
NASHVILLE  %  SSE 
QU I  rmN  3  NU 


SOyTMEAST  00 

ALMA  FAA  AP 
tiT».  tNSON 
BRUNSUICK 
BRUNSUICK  TAA  AP 

oacToarobn  i  usu 

rLEMING 
fOUSTON  3  SU 

F8L«ST0N  0  SU 
F8BT  STEHAST 
GLENNVILLE 

JESuP  9  S 

NAMUNTA 

PATTERSON 

SAPELO  ISLAND 
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DRY  OF  MONTH 
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a 

q: 
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2 
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6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
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27 

28 

29 

30 

31 

a 
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01 
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55 

56 

37 

40 
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30 

47 

49 

57 

47 

49 

46 

39 

35 

47 

48 

63 

60 

36 

43 

51 

niN 

32 

15 

15 

22 

29 
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8 

30 

32 

24 

24 

12 

IS 

24 

26 

23 

24 

35 

21 

21 

29 

CALHOUN  EXP  SmiION 

MBX 

46 

56 

58 

42 

38 

44 

45 

40 

29 

47 

46 

47 

SB 

56 

52 

48 

36 

32 

41 

39 

49 

48 

63 

62 

60 

63 

56 

46 

54 

61 

57 

49.3 
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39 

29 

39 

22 

16 
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36 

25 
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26 

27 

32 

35 

19 

32 

25 
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22 

22 

26 

20 
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49 

54 

35 

22 

30 

24 

25 

26  .8 
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MBX 

46 

57 

SS 

40 

39 

44 

39 

37 

28 

SO 

47 

53 

59 

57 

51 

49 

^1 

32 

43 

40 

49 

49 

66 

61 

61 

60 

60 

48 

55 

63 

61 

49.7 
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39 

29 

40 

25 

IS 

21 

34 

26 

7 

9 

37 

30 

31 

32 

16 

26 

25 

13 

10 

23 

25 

20 

20 

43 

44 

53 

33 

21 

26 

23 

2S 

26.6 

CEDHRTOHN 

MBX 

46 

61 

54 

39 

42 

47 

40 

43 

30 

54 

46 

55 

59 

56 

53 

50 

36 

35 

45 

42 

51 

48 
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62 
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54 

62 
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29 
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21 
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56 
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23 

26 
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10 

20 

23 
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49 

52 

36 

20 

22 

30 

26 

25.  1 
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MBX 

S3 

47 

58 

48 

31 

31 

44 

42 

28 

27 

43 

38 

42 

57 

47 

49 

4  3 

30 

30 

41 

32 

48 

46 
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62 

59 

37 

46 

51 

59 

44.8 
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14 

15 
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26 
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24 

24 

33 

23 

22 

24 

12 

1  1 

10 

22 

21 

23 

27 

47 

52 

35 

21 

22 

25 

25 

23.5 

Lfi  FBYETTE 

MBX 

S2 

47 

58 

SO 

33 

39 

45 

40 

27 

29 

46 

40 

42 

56 

48 

50 

46 

30 

32 

42 

34 

SO 

49 
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58 

61 

59 

39 

50 

53 
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46.2 
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40 

34 

37 

22 

IS 
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15 

24 

5 
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25 

27 

30 
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16 

21 

1  1 

9 

10 
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23 

21 

25 

39 

S3 

34 

19 

22 

25 

24 

22.5 

ROME 
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48 

57 
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40 
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33 

49 

41 

SO 

59 
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51 

46 
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42 
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48 

56 
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33 
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26 

2 1 
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24 

22 
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48 
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33 
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23 
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47 

47 

54 

34 

40 

45 

39 
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29 

48 

40 

5 1 

60 

5 1 

S  1 

46 
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33 

44 

33 

50 

49 

63 

61 
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46 

54 

6 1 
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34 

23 

16 

18 
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38 
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15 

1  1 

22 

23 

27 

21 

37 

50 

39 

29 

19 

27 

24 

26 

25.5 

NORTH  CENTRRL 

02 

BLPHRRETTR  S  SSH 

MBX 

59 

59 

58 

51 

33 

40 

41 

41 

33 

30 

50 

42 

52 

59 

49 

50 

46 

30 

34 

40 

40 

48 

47 
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57 

63 

59 

37 

44 

52 

59 

47.3 
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38 

30 

31 

23 

13 

13 

21 

31 

9 

9 

14 

27 

30 

32 

20 

19 

28 

12 

10 

IS 

20 

26 

21 

22 

45 

49 

36 

21 

21 

26 

25 

23.6 

BTHENS  HSO  BP 

MBX 

60 

61 

53 

39 

38 

36 

38 

41 

35 

50 

46 

54 

60 

56 

51 

50 

36 

35 

39 

49 

52 

49 

64 

61 

66 

60 

59 

49 

55 

61 

62 

50.5 
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40 

33 

38 

24 

20 

22 

31 

20 

12 

18 

25 

32 

35 

32 

24 

29 

20 

13 

15 

21 

28 

31 

29 

43 

50 

57 

32 

25 

33 

33 

30 

26.9 

BFLBNIfl  HSO  BP 

MBX 

51 

58 

54 

35 

38 

37 

40 

42 

30 

48 

50 

57 

66 

53 

50 

46 

36 

34 

40 

44 

53 
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62 

60 
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61 
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55 
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32 

35 

23 

18 

20 

32 

16 
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14 
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33 
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25 
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14 
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51 
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46 

27 

37 
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49 
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50 
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40 

58 

54 

56 

57 

36 
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44 

53 

44.4 
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28 

44 

18 

7 
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3 
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46 
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51 
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48 
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32 

27 

IS 
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24 

26 

12 
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19 

29 

31 

31 

21 

24 

24 

12 

12 

14 

27 

31 

29 

30 

31 

35 

39 

39 

33 

31 

31 

31 

25.7 

OBHLONEGB 

MAX 

S3 

56 

S5 

SO 

33 

35 

39 

41 

36 

35 

49 

41 

56 

5 1 

50 

49 

50 

3  ] 

34 

37 

40 

45 

44 

59 

S3 

59 

56 

42 

45 

51 

57 
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34 

24 
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14 
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14 
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24 
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20 

29 

1  1 

12 
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46 

47 

41 

23 

24 

29 

27 
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MBX 

49 

51 

59 
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35 
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42 
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42 
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49 
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24 

26 
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27 
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49 
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25 

23 

24.6 
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MBX 
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47 

36 

32 
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43 
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36 

33 
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41 
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43 

56 

52 

56 

55 

54 
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48 

59 

SO 
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MIN 
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32 

36 
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24 
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34 

52 
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26 
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37 

33 
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12 

19 

27 

39 

30 
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22 

22 

27 

27 

43 

46 

51 

39 

22 

32 

28 

27 

27.9 

HBSHINGTON 

MAX 

55 

61 

62 

61 

44 

36 

36 

40 

4  3 

4  3 

4  I 

50 

SS 

56 

57 

54 

50 

39 

35 

34 
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41 

31 

30 

25 
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26 

14 

14 
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35 
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34 

SO 

47 

57 
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14 
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24 
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32 
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49 
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34 
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MAX 

59 

63 

60 

42 

46 

46 

46 

49 

37 

51 

60 

55 

67 

58 

57 

53 

42 

42 

46 

59 

55 

56 

67 

67 

66 

64 

49 

51 

60 

67 

66 

55.1 

35 

26 

30 

27 

IB 

31.0 
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63 

54 

60 

58 

36 

40 

39 

44 

33 

34 

49 

57 
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41 
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57 
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55 
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43 

40 

46 

44 

34 

36 

52 

54 

67 

64 

S3 

51 

43 

39 

43 

52 

54 

53 

65 

65 

65 

64 

63 

49 

48 

66 

66 

52.7 

MIN 

33 

34 

33 

21 

15 
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26 
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41 
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20 

21 

22 

23 
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26 

27 
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30 
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ti 
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nBx 
niN 

S2 
33 

59 
26 

56 

43 

42 

46 

44 

47 

33 

47 

60 

58 

62 

62 

52 

50 

45 

43 

45 

48 

52 

51 

64 

65 

65 

65 

61 

47 

56 

64 

67 

S3. 3 
28-0 

NRRSHnLLVILLE 

MBX 

niN 

S9 
34 

63 
32 

64 

52 

54 

26 

45 

22 

43 

30 

41 

33 

51 
34 

38 
16 

48 

20 

61 
34 

60 
46 

6S 
42 

64 
40 

54 

29 

55 
30 

S2 
32 

39 
1 6 

42 

1 8 

57 
22 

58 
28 

SS 
30 

65 
28 

67 
45 

69 
49 

66 
58 

60 
40 

49 

26 

60 
34 

66 
33 

67 
35 

56. 0 
32.8 

NEHNRN 

nBx 

KIN 

52 
36 

60 
33 

56 
39 

39 
24 

42 

I  6 

40 

2  3 

38 
3 1 

37 
26 

32 
g 

SI 
1  4 

56 
29 

56 
33 

66 
39 

61 
34 

53 
25 

50 
31 

40 

25 

37 
1  4 

43 
1  4 

46 

22 

53 
22 

SO 
27 

64 

25 

63 
44 

67 
49 

63 
54 

59 
36 

47 

21 

56 
29 

63 
28 

70 
30 

51  .9 
28-5 
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riBx 
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HBX 

n  1 N 

60 
30 

66 
27 
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41 

45 

27 

45 

IB 

44 

24 

42 

32 

48 

30 

36 
12 

S2 
14 

45 

16 

62 
26 

61 
43 

63 
39 

56 
22 

56 
24 

46 

30 

40 
14 

45 

8 

59 
IS 

SB 
26 

SS 
29 

68 
22 

74 

66 
47 

64 

SB 

61 
39 

50 
24 

60 
29 

69 
29 

69 
27 

55.7 
27.5 

rHOnnsTON  2  s 

HBX 

niN 

60 
36 

65 
30 

59 
43 

50 
26 

48 

20 

44 

27 

40 

33 

41 

31 

42 

13 

ss 

IS 

58 
25 

65 
38 

71 
39 

65 
37 

S8 
28 

54 

25 

47 

30 

45 

IS 

48 

12 

61 
17 

58 
23 

58 
31 

66 
23 

68 
37 

65 
45 

62 
47 

60 
39 

S4 
24 

62 
26 

69 
25 

71 
28 

57.1 
28.6 

MEST  POINT 
. 

MBX 

niN 

62 
32 

SO 
30 

62 
30 

SB 
26 

40 

20 

45 

20 

40 

30 

40 

30 

40 

1  3 

50 
1 3 

S3 
33 

48 

38 

SS 
35 

55 
4  1 

SS 
25 

55 
25 

51 
29 

36 

IS 

40 
1  4 

40 
1  4 

50 
20 

SS 
25 

SS 
22 

66 
22 

65 
2S 

70 
48 

68 
39 

39 
23 

SO 
24 

60 
28 

68 
29 

52.3 
26.4 

CENIROL 

OS 

OILET 

MBX 
NIN 

61 
36 

34 

71 

56 
33 

46 

25 

44 

32 

48 
34 

58 
40 

40 

19 

53 
19 

60 
32 

62 
42 

68 
38 

64 

5 1 

59 
29 

61 
32 

46 

33 

39 
18 

44 

15 

59 
22 

55 
36 

56 
32 

65 
26 

70 
4  1 

73 
47 

71 
58 

61 
40 

SO 
27 

60 
29 

66 
3 1 

72 
33 

57.9 
32. B 

COVINOION 

HBX 
BIN 

57 
4  1 

64 

30 

S3 
4  I 

41 

26 

43 

16 

39 
23 

37 
3 1 

42 

29 

34 

1 2 

53 
1 5 

57 
25 

61 
33 

68 
35 

60 
35 

55 
23 

SO 
27 

43 

26 

37 

44 

1 5 

48 

1  9 

S3 
26 

49 

29 

66 
24 

62 
42 

70 
SO 

61 

56 

59 

36 

47 
24 

56 
27 

64 

30 

66 
25 

52.9 
28.7 

DUBLIN  3  S 

NBX 

niN 

EBSlnnN  1  M 

KBX 
fllN 

64 

35 

60 
35 

67 
35 

61 
3 1 

44 

23 

46 

30 

45 
34 

58 
35 

47 

1 6 

47 

1 9 

51 
30 

61 
40 

63 
36 

69 
46 

58 
30 

57 
31 

SB 
32 

43 

1 6 

39 
1  7 

44 

2 1 

57 
22 

55 
29 

SS 
26 

64 

26 

71 
46 

69 
55 

65 
37 

56 
27 

50 
3  ] 

59 
32 

66 
32 

56.4 
30  .8 

FORSYTH  6  NNH 

nBx 
niN 

S8 
39 

62 
29 

59 
38 

47 

28 

42 

1 9 

41 
34 

56 
32 

37 
1  3 

61 
1  3 

63 
23 

62 
3 1 

68 
32 

63 
36 

55 
1 9 

SO 
23 

49 

29 

43 

26 

44 

7 

55 

55 
22 

53 
28 

65 
20 

69 
39 

69 
48 

61 
57 

61 
39 

60 
25 

59 
25 

67 
28 

72 
28 

56.9 
28 . 1 

MBMKINSVILLE 

tiflx 

MIN 

SB 
32 

66 
29 

68 
4  1 

70 
28 

53 
1 9 

51 
22 

47 

3 1 

54 

33 

47 

1  3 

44 

1  4 

64 

25 

64 

35 

70 
37 

64 

25 

60 
25 

60 
27 

1  4 

4S 

12 

47 

1 2 

62 
19 

60 
28 

60 
23 

70 
58 

63 
51 

54 

26 

55 
26 

64 

29 

69 
29 

SB. 9 
27  .2 

IRHINTON  4  UNN 

MAX 
MIN 

64 

33 

67 
36 

61 
34 

46 

28 

22 

50 
26 

S3 
32 

46 

SI 

62 

64 

65 

69 

56 

49 

44 

SB 

56 

57 

56 

60 

61 

62 

57 

SO 

54 

SB 

59 

56.9 
30.6 

nBCON  HSQ  BP 

HBX 

niN 

61 
36 

64 

32 

64 
43 

45 

27 

46 
24 

44 

31 

48 

36 

48 

25 

41 

16 

50 
1 8 

63 
31 

60 
39 

65 
37 

62 
39 

57 
25 

54 

27 

43 
24 

43 

1 6 

45 

1 2 

57 
18 

58 
28 

56 
29 

66 
25 

6B 
43 

70 
49 

52 
57 

60 
34 

51 
28 

61 
33 

69 
32 

70 
30 

56.5 
30.5 

W [LLEOCEVILLE 

riBx 
niN 

65 
37 

62 
30 

65 
31 

60 
?9 

43 

22 

43 

22 

41 

29 

44 

32 

43 

IS 

39 
14 

SI 
IS 

60 
32 

SB 
29 

69 
33 

57 
24 

57 
24 

51 
28 

42 

15 

37 
1  1 

43 

13 

56 
15 

56 
24 

54 

23 

66 
22 

65 
45 

6B 
49 

61 
49 

50 
26 

SI 
26 

60 
26 

68 
26 

54  .4 

26  .3 

nONIlCELLO 

HBX 
M  I  N 

SBNOERSVILLE 

HBX 

niN 

62 
36 

65 
30 

64 
46 

54 

29 

42 

22 

40 

25 

43 

33 

43 
34 

36 
16 

46 

16 

61 
24 

55 
37 

66 
30 

57 
43 

54 

22 

51 
29 

46 

30 

34 

IS 

39 
10 

54 

IS 

SS 
28 

52 
29 

64 

25 

65 
41 

69 
44 

63 
55 

SB 
40 

48 

26 

SB 
27 

55 
29 

68 
27 

54  .2 

29.5 

SILOBN 
. 

nBx 
niN 

63 
38 

64 
34 

57 
47 

48 

27 

42 

2 1 

37 
2 1 

38 
30 

42 

33 

38 
1 2 

SI 
17 

59 
28 

57 
3 1 

67 
35 

61 
37 

52 
26 

51 
28 

39 
29 

36 
1 0 

42 

1 3 

53 
1 9 

55 
25 

50 
26 

62 
28 

63 
42 

67 
39 

64 

57 

60 
39 

49 
24 

55 
31 

65 
32 

69 
30 

S3. 4 
29.4 

EBST  CENTRBL 

06 

BPPLINC   1  NH 

nBx 
niN 

65 

62 

63 

61 

45 

42 

37 

44 

44 

36 
1 5 

51 
20 

59 
32 

55 
28 

69 
34 

59 
20 

55 
23 

50 
3 1 

39 
1  3 

36 

Q 

41 

55 
\  7 

54 

29 

52 
29 

63 
32 

64 
47 

68 
48 

65 
55 

SB 

23 

48 

27 

se 

33 

65 
26 

S3. 7 

27.5 

BUCUSTB  HSO  BP 

nflx 
niN 

64 

65 

65 

47 

43 

40 

51 

49 

40 

51 

62 
26 

SB 
3 1 

69 
30 

62 
32 

57 
23 

56 
29 

43 

27 

38 
1 6 

42 

1 2 

56 
1 6 

56 
3  J 

56 
28 

63 
26 

68 
35 

72 
4  3 

72 
50 

61 
36 

50 
29 

61 
29 

67 
29 

68 
28 

56.5 
28  6 

BROOKLET   1  H 

nBx 
niN 

61 

65 

70 

60 

43 

27 

36 
33 

49 
34 

56 
4  2 

45 

2 1 

51 
20 

65 
30 

60 
46 

70 
34 

82 
S3 

61 
32 

62 
35 

47 

33 

37 
1 9 

42 

17 

57 
22 

56 
33 

56 
30 

63 
3] 

70 
34 

75 
42 

77 
56 

64 

52 

54 

30 

59 
30 

65 
30 

70 
32 

SB. 4 

33  .8 

LOUISVILLE  3  S 

nBx 
niN 

63 

64 

67 

60 

42 

41 

40 

49 

39 

41 

1 6 

49 

1 8 

61 
27 

58 
32 

68 
32 

62 
44 

60 
28 

56 
27 

SI 
30 

39 
1 7 

41 
1  4 

55 
1 7 

55 
53 

55 
36 

63 
32 

67 
56 

70 
48 

70 
56 

61 
44 

49 

25 

58 

32 

65 
47 

71 
30 

56.5 
33.1 

BETTER 

nBx 
niN 

65 

67 

73 

73 

44 

42 

46 

56 

42 

52 
2 1 

SB 
30 

61 
32 

67 
38 

66 
34 

64 

32 

61 
33 

56 
33 

38 
20 

42 

1 7 

59 
24 

56 
34 

S6 
30 

66 
29 

68 
30 

73 
34 

75 
52 

72 
47 

64 

32 

60 
29 

67 
29 

70 
33 

60.0 
32 . 1 

nlOVILLE  EXP  STB 

NBX 

niN 

66 

49 

22 

50 
26 

SO 
35 

50 

60 
32 

67 
30 

64 
46 

61 
23 

58 
28 

52 
1  3 

55 
16 

SS 
24 

54 

29 

63 
25 

70 
52 

69 
42 

59 
24 

65 
30 

62 
30 

HILLEN  4  N 

nflx 
niN 

63 

65 

70 

60 

44 

41 

43 

52 
40 

40 

[  7 

50 
1 5 

61 
24 

60 
30 

67 
30 

63 
45 

56 
21 

57 
27 

46 

32 

35 
I  4 

41 

9 

56 
1  4 

56 
30 

56 
31 

S6 
24 

69 
35 

72 
42 

73 
52 

64 
45 

48 

27 

57 
24 

67 
26 

69 
38 

56.7 
29.8 

NEHINGTON  2  NE 

NIN 

60 
36 

61 
37 

71 
43 

57 
36 

42 

25 

3B 
30 

49 

35 

45 

35 

38 
20 

49 

19 

60 
28 

SB 
42 

69 
31 

62 
48 

56 
29 

60 
33 

45 

32 

35 
19 

38 
IS 

54 

19 

59 
30 

57 
30 

61 
24 

71 
37 

73 
40 

75 
59 

65 
50 

SB 
29 

59 
29 

65 
33 

68 
33 

56.7 
32  .5 

SHBINSBORO 

NBX 

62 
36 

65 
35 

61 
45 

59 
31 

45 

25 

47 

26 

44 

30 

44 

35 

37 
IB 

16 

SB 
35 

62 
41 

65 
41 

62 
46 

57 
31 

59 
32 

57 
31 

36 
17 

42 

16 

58 
24 

SS 
32 

56 
34 

63 
26 

60 
40 

56 
47 

70 
55 

62 
46 

59 
27 

60 
31 

62 
29 

69 
31 

56.4 
32.5 

UBRRENTON 

NBX 

niN 

61 
37 

64 
34 

64 

35 

60 
28 

39 
22 

40 

22 

38 
25 

43 

31 

43 

16 

38 
16 

49 

IB 

59 
26 

53 
33 

68 

33 

SB 
27 

55 
28 

56 
32 

37 
14 

36 
15 

40 

18 

52 
19 

53 
28 

51 
27 

65 
28 

64 
44 

68 
44 

62 
55 

57 
26 

49 

26 

58 
29 

64 

29 

53.0 
27.9 

UBTNESBORO  t  HI 

nBx 
niN 

67 

64 

38 

64 

39 

67 
29 

46 
24 

42 

24 

46 

30 

51 
44 

49 

20 

40 

1  9 

SO 
1 9 

60 
31 

SB 
32 

68 

32 

60 
25 

57 
25 

58 
28 

39 
18 

35 
1  4 

45 
14 

57 
16 

57 
29 

59 
29 

60 
27 

69 
42 

72 
45 

74 

55 

61 
27 

50 
25 

62 
25 

68 
28 

56.6 
28.9 

SOUIMHEST 

BLBBNT  3  SE 

nBx 
niN 

65 
33 

62 
32 

62 
34 

67 
24 

52 
22 

46 
24 

50 
36 

64 

39 

42 

IB 

41 

21 

60 
24 

62 
36 

SS 
44 

72 
46 

60 
32 

SB 
28 

61 
29 

43 

20 

40 

17 

4S 

20 

59 
2S 

55 
27 

66 
2S 

66 
27 

70 
42 

70 
SS 

63 
S3 

S3 
29 

SO 
28 

60 
30 

60 
32 

57.1 
30.7 

BMERICUS  4  ENE 

HBX 

niN 

BfllNBRIDCE 

nnx 

NIN 

60 
33 

68 
38 

74 
43 

60 
34 

48 

22 

59 
39 

63 
40 

63 
36 

41 

21 

S3 
20 

68 
31 

66 
48 

73 
45 

66 
SO 

60 
29 

61 
30 

S6 
35 

42 

22 

48 

17 

59 
23 

57 
35 

S6 
27 

68 
25 

72 
4S 

74 
46 

75 
60 

62 
45 

52 
27 

62 
30 

69 
30 

72 
36 

61  .6 
34.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOMINC  STBTION  INDEX 
7 


DAILY  TEMPERflTURES 


STPTION 

DAY  OF  MONTH 

o 
cz 

IT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

\1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

BLBKELr 

nflx 
niN 

63 
34 

61 
34 

66 
36 

62 
31 

45 

22 

47 

22 

56 
37 

61 
36 

39 
19 

40 

1 9 

52 
23 

66 
4  1 

54 
46 

72 
46 

59 
30 

60 
30 

63 
35 

44 

20 

43 

20 

43 

20 

60 
26 

67 
30 

57 
29 

67 
29 

71 
42 

69 
45 

63 
44 

46 

29 

51 
29 

62 
33 

68 
33 

57  .0 
31.3 

CBMILLB 

tlBX 

niN 

60 
33 

63 
33 

73 
42 

63 
33 

47 
24 

S3 
36 

61 
4  1 

62 
36 

41 

20 

51 
21 

66 
34 

62 
48 

71 
45 

65 
50 

60 
30 

59 
29 

61 
30 

43 

21 

44 

18 

SB 
25 

55 
33 

55 
25 

65 
26 

72 
40 

75 
46 

67 
55 

61 
4  1 

53 
28 

59 
30 

65 
31 

68 
35 

59.9 
33.6 

COLOUIIT  2  E 

nfix 
niN 

64 
34 

62 
34 

70 
36 

70 
32 

45 

23 

46 

27 

SS 
38 

64 

35 

40 

20 

50 
20 

59 
30 

66 
48 

43 

72 
51 

61 
30 

58 
29 

62 
30 

46 

21 

41 

IB 

46 
24 

61 
25 

58 
28 

57 
27 

71 
36 

72 
44 

72 
54 

65 
46 

4e 

28 

50 
29 

63 
32 

69 
36 

58. e 
32  .6 

CUIHBERI 

HflX 

niN 

59 
32 

62 
35 

64 
45 

52 
27 

47 

20 

52 
32 

48 

36 

58 
31 

39 
1 5 

51 
19 

62 
29 

61 
46 

69 
44 

69 
42 

57 
27 

61 
29 

56 
30 

42 

1 6 

45 

1  7 

58 
23 

56 
30 

55 
29 

60 
26 

69 
40 

69 
45 

68 
56 

62 
38 

49 

25 

60 
30 

67 
33 

68 
32 

57.9 
31  .6 

FORT  CHINES 

MBX 
MIN 

58 
34 

64 

31 

63 
49 

53 
30 

44 

19 

52 
35 

53 
39 

57 
32 

37 
IB 

50 
20 

64 
34 

62 
4B 

70 
47 

68 
49 

58 
27 

60 
33 

54 

33 

41 

20 

45 

16 

57 
24 

55 
33 

53 
30 

64 

30 

70 
42 

66 
48 

67 
58 

61 
40 

52 
28 

60 
32 

67 
35 

66 
38 

57  .8 
33.9 

LUnPKIN  'i  SE 

riBx 
niN 

SB 
23 

63 
27 

64 
42 

51 
27 

49 

17 

50 
30 

48 

35 

55 
32 

39 
14 

52 
14 

62 
24 

60 
42 

68 
45 

57 
43 

58 
21 

57 
25 

53 
29 

42 

15 

45 

12 

59 
IB 

56 
32 

55 
20 

66 
22 

69 
44 

68 
47 

68 
53 

62 
42 

60 
23 

69 
23 

68 
24 

67 
27 

58.0 
28  .8 

nORCRN  1  H 

MBX 
MIN 

PLBINS  SW  on  E«P  SIB 

MBX 
MIN 

63 
33 

58 
35 

64 

36 

62 
29 

43 

22 

48 

22 

47 

33 

54 

37 

38 
16 

39 
16 

SO 
21 

62 
40 

57 
45 

66 
45 

61 
30 

57 
29 

59 
33 

43 

17 

41 

17 

44 

18 

59 
23 

55 
29 

55 
28 

65 
29 

68 
44 

69 
47 

69 
45 

46 

26 

49 

27 

59 
34 

67 
33 

SS.4 
30.3 

THOnBSVlLLE  4  SF 
. 

MBX 
MIN 

69 
36 

75 
42 

67 
35 

SB 
28 

66 
4  1 

64 
34 

46 

20 

SB 
2 1 

62 
35 

68 
39 

74 

40 

69 
38 

69 
34 

59 
33 

48 

20 

47 

1 9 

65 
26 

64 

33 

63 
32 

68 

27 

73 
35 

73 
45 

68 
58 

63 
47 

53 
28 

64 

29 

68 
33 

71 
34 

64  .0 

33.6 

SOUTH  CENTRBL  08 

BSHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

65 
35 

57 
35 

60 
36 

64 

32 

56 
24 

54 
24 

47 

29 

62 
35 

51 
1  B 

40 

IB 

49 

2B 

64 
4  I 

64 

39 

69 
44 

58 
31 

58 
32 

56 
35 

18 

1  8 

57 
19 

57 
2  1 

53 
33 

S4 

30 

63 
29 

6B 
47 

70 
SO 

70 
52 

60 
29 

SB 
29 

58 
28 

64 

31 

58.8 
31  .3 

COROELE 

MBX 
MIN 

57 
32 

61 
33 

58 
42 

55 
26 

45 

23 

46 

31 

47 
34 

45 

36 

37 
16 

49 

IB 

59 
32 

57 
33 

68 

37 

66 
45 

55 
28 

57 
28 

56 
37 

15 

42 

1  4 

55 
19 

S3 
32 

54 

33 

62 
26 

67 
37 

69 
33 

67 
56 

56 
40 

47 

26 

58 
29 

65 
28 

68 

30 

56.0 
30.6 

OOUGLBS  2  ESE 

MBX 
MIN 

68 

36 

60 
32 

67 
33 

71 
32 

46 

25 

47 

23 

45 

27 

65 
33 

52 
IB 

41 

1  B 

53 
19 

67 
39 

63 
47 

72 
46 

64 

31 

58 
31 

62 
32 

43 

1  7 

40 

16 

46 

1  8 

62 
26 

57 
31 

SB 
25 

65 
25 

69 
3B 

74 
47 

73 
58 

62 
28 

SO 
26 

61 
30 

67 
31 

S9.D 
30.3 

FIT2DERBL0 

MBX 
MIN 

58 
36 

65 
38 

69 
51 

63 
33 

47 
24 

46 
34 

55 
35 

63 
36 

40 

1  9 

53 
24 

66 
37 

64 
48 

71 
4  1 

69 
52 

59 
3 1 

60 
36 

59 
35 

43 

1 9 

45 

1 9 

60 
27 

SB 
38 

55 
34 

66 
32 

70 
42 

72 
35 

70 
55 

62 
45 

49 

28 

60 
35 

66 
37 

70 
37 

59.8 
3S.3 

HOMERVILLE  3  HSH 

MAX 
MIN 

63 
38 

67 
34 

74 
46 

66 
38 

50 
27 

54 

37 

63 
39 

67 
40 

41 

23 

55 
22 

67 
34 

67 
45 

73 
47 

70 
57 

62 
35 

61 
34 

58 
37 

44 

22 

48 

22 

62 
27 

60 
34 

56 
28 

65 
26 

70 
33 

73 
42 

74 

50 

62 
50 

50 
29 

62 
29 

66 
30 

72 
33 

62.0 
36  . 1 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

69 

35 

71 
3B 

62 
33 

55 
22 

47 

25 

45 

36 

69 
36 

50 
20 

66 
39 

65 
37 

74 
42 

63 
27 

42 

1 5 

46 

22 

61 
24 

S7 
29 

58 
26 

76 
57 

76 
SB 

65 
28 

51 
29 

61 
34 

63 
3 1 

60.5 
32.3 

nOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

62 
36 

60 

74 

66 
34 

54 

24 

50 
36 

63 
36 

63 
35 

55 
1  B 

55 
1  g 

63 
34 

61 
47 

69 

64 

65 
3 1 

57 
33 

57 
33 

39 
1 9 

44 

1  7 

57 
24 

54 
34 

54 

32 

67 

68 

70 

69 
57 

63 

63 
32 

64 

32 

63 
34 

67 

60.7 
33.5 

NBSHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

37 

33 

36 

37 

25 

37 

36 

37 

24 

21 

32 

46 

42 

53 

32 

63 
33 

61 
35 

42 

19 

48 

17 

61 
24 

59 
34 

59 
28 

65 
21 

68 
36 

72 
43 

72 
51 

63 
46 

63 
28 

60 
29 

67 
30 

70 
34 

33.5 

QunnRN  2  NH 

MBX 
MIN 

65 
36 

68 
34 

62 
32 

56 
33 

64 

32 

31 

54 

28 

24 

51 
21 

20 

28 

70 
44 

68 
44 

75 
53 

70 
41 

66 
33 

63 
36 

45 

22 

40 

20 

49 

23 

63 
31 

60 
31 

57 
28 

65 
33 

70 
45 

74 

52 

73 
55 

61 
29 

50 
30 

62 
33 

71 
34 

61  .9 
33.4 

TIFTON  EXP  STBTION 

MBX 
MIN 

VBLOOSTH  3  E 

MBX 
MIN 

64 

37 

67 
34 

71 
43 

66 
40 

48 

26 

55 
38 

63 
38 

63 
38 

40 
22 

57 
20 

67 
39 

66 
47 

72 
44 

70 
55 

62 
33 

60 
3 1 

SB 
34 

42 

23 

47 

1  9 

63 
26 

58 
26 

56 
29 

64 

27 

67 
35 

72 
4  1 

71 
45 

61 
47 

48 

29 

62 
27 

65 
29 

69 
33 

61.1 
34.0 

SOUTHERST  09 

BLUR  FRB  BP 

MBX 
MIN 

61 
38 

66 
35 

71 
51 

62 
36 

46 

28 

45 

37 

57 
37 

59 
42 

41 

22 

56 
22 

66 
34 

64 

48 

72 
48 

64 

53 

60 
34 

61 
34 

61 
35 

41 

21 

47 

22 

62 
26 

57 
37 

57 
34 

65 
27 

69 
36 

73 
46 

74 

56 

1.3 
46 

51 
29 

61 
3 1 

66 
34 

71 
35 

60.3 
35.9 

BRUNSWICK 

MBX 
MIN 

64 
40 

66 
40 

75 
46 

70 
44 

50 
30 

49 

38 

62 
39 

64 
44 

49 

25 

53 
25 

65 
25 

65 
33 

72 
34 

72 
36 

72 
49 

72 
50 

71 
49 

70 
48 

57 
29 

61 
2B 

62 
42 

59 
38 

60 
33 

72 
37 

69 
52 

74 

36 

72 
SB 

64 

32 

64 

3 1 

68 
31 

70 
39 

64.9 

38. 2 

BRUNSHICK  FHR  BP 

MAX 
MIN 

62 
42 

65 
40 

72 
47 

62 
33 

48 

31 

50 
40 

59 
40 

63 
34 

43 

26 

50 
25 

60 
45 

61 
45 

66 
45 

70 
4B 

5B 
40 

65 
44 

51 
33 

40 
24 

44 

27 

SS 
32 

61 
38 

SB 
37 

55 
33 

62 
37 

65 
48 

65 
57 

65 
43 

51 
31 

63 
33 

67 
36 

64 
43 

SB. 7 
38.0 

FLEHING 

MBX 
MIN 

62 
38 

65 
32 

71 
39 

69 
38 

43 
24 

43 

35 

56 
36 

67 
45 

56 
1  B 

67 
30 

67 
43 

73 
34 

66 
43 

59 
27 

64 
34 

62 
35 

40 

22 

45 

1  3 

62 
24 

58 
31 

SB 
32 

65 
23 

70 
30 

74 
42 

78 
54 

68 
58 

61 
30 

62 
27 

67 
29 

74 

30 

62.4 
33.2 

FOLKSTON  9  SW 

MBX 
MIN 

65 
37 

69 
39 

74 
45 

71 
4  1 

51 
27 

50 
37 

65 
40 

66 
40 

42 
24 

SB 
22 

68 
34 

68 
46 

76 
48 

73 
56 

67 
35 

66 
39 

63 
3B 

42 

22 

51 
22 

64 

29 

63 
35 

SB 
29 

66 
26 

71 
33 

76 
45 

79 
59 

76 
54 

72 
48 

64.6 

37. S 

FORT  STEHBRT 

MBX 
MIN 

63 
37 

67 
37 

72 
44 

67 
3B 

45 

28 

42 
34 

56 
35 

64 
4  1 

42 

22 

55 
21 

67 
33 

64 
49 

73 
39 

69 
57 

68 
33 

64 

39 

55 
34 

39 
2 1 

45 

1  7 

62 
25 

58 
36 

58 
34 

65 
28 

71 
35 

74 
44 

79 
S3 

57 
54 

55 
30 

62 
3 1 

67 
32 

73 
33 

61  .5 
35.3 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

64 

38 

65 
36 

69 
46 

61 
36 

47 

27 

45 
34 

53 
36 

51 
39 

39 
21 

54 

22 

66 
32 

66 
44 

69 
40 

59 
35 

61 
36 

54 

32 

36 
20 

47 

1 9 

59 
24 

56 
33 

56 
33 

61 
29 

68 
35 

72 
45 

76 
57 

64 
49 

49 

29 

60 
33 

67 
35 

71 
35 

58. B 
34  .3 

JESUP  8  S 

MAX 
MIN 

63 
3? 

67 
33 

73 
4  1 

67 
37 

46 

25 

45 

35 

57 
35 

65 
40 

40 

22 

55 
20 

69 
30 

64 
43 

73 
37 

71 
55 

61 
30 

63 
34 

61 
37 

39 
20 

46 

IB 

61 
24 

59 
32 

56 
30 

66 
25 

70 
30 

75 
39 

77 
56 

56 
29 

60 
29 

65 
31 

61  .0 
32.9 

NBHUNTR 

MAX 

niN 

65 
39 

69 
34 

74 
44 

71 
40 

47 

28 

45 

26 

56 
40 

66 
36 

42 
24 

56 
21 

67 
34 

65 
47 

73 
45 

70 
58 

64 

35 

63 
36 

60 
38 

42 

32 

49 

22 

62 
27 

61 
33 

57 
35 

66 
28 

71 
30 

76 
4  1 

73 
40 

79 
51 

29 

62 
27 

66 
30 

71 
32 

62.9 
34.9 

SHPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

65 
47 

66 
50 

64 
47 

55 
36 

49 

28 

50 
37 

56 

60 

44 

48 

64 

64 

69 

70 

63 

65 

58 

39 

45 

57 

59 

56 

53 

65 

65 

66 

67 

63 

63 

67 

67 

59.4 

37.0 

SHVHNNBH  USDB  PL  GRON 

MAX 
MIN 

66 
39 

69 
35 

73 
4  t 

69 
29 

52 
28 

42 
34 

57 
34 

63 
44 

48 

21 

S6 
26 

68 
31 

66 
38 

73 
36 

65 
38 

59 
29 

65 
34 

59 
31 

48 

20 

47 

16 

63 
20 

60 
31 

59 
33 

64 

21 

72 
3  [ 

73 
44 

78 
50 

74 

56 

70 

70 
29 

67 
34 

72 
3 1 

63.5 
32.9 

SnvRNNRH  USO  BP 

MAX 
MIN 

64 

38 

62 
38 

72 
44 

52 
30 

41 

26 

40 
34 

55 
36 

62 
32 

41 

23 

S3 
21 

64 

30 

63 
38 

72 
37 

64 
42 

57 
32 

52 
37 

52 
28 

38 

22 

42 

20 

60 
23 

56 
34 

57 
31 

62 
28 

69 
39 

70 
46 

75 
54 

64 
40 

49 

30 

60 
31 

66 
35 

69 
34 

56.5 
33.3 

SRVBNNRH  BEBCH 

MAX 
MIN 

SURRENCr  2  HNU 

MAX 
MIN 

66 
34 

67 
35 

71 
43 

68 
35 

47 
24 

43 

35 

54 
34 

64 

38 

40 

20 

54 

20 

67 
30 

62 
44 

71 
41 

70 
52 

59 
30 

62 
33 

56 
34 

41 

19 

46 

17 

60 
23 

57 
30 

57 
33 

64 

26 

68 
34 

73 
42 

75 
66 

63 
48 

50 
28 

61 
29 

66 
32 

71 
32 

60.5 
33.3 

HflTCROSS  4  NE 

MAX 
MIN 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 
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a. 
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15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

2? 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 
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a 

CRLHOUN  EXP  STRTION 

4 

HRX 

48 

46 

50 

49 

4  3 

4  1 

4  1 

42 
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40 

36 

35 

44 

46 

47 

44 

43 

39 

38 

36 

35 

40 

42 

44 

46 

55 

56 

51 

44 

47 

48 

43 

8 

niN 

42 

43 

43 

40 

39 

38 

37 

38 

39 

35 

34 

34 

35 

40 

41 

38 

39 

38 

35 

34 

33 

34 

36 

36 

44 

46 

47 

40 

38 

38 

44 

38 

6 

EXPERlnENT 

2 

nRX 

S6 

60 

63 

54 

50 

48 

42 

41 

44 

44 

49 

49 

61 

61 

59 

S6 

48 

49 

4S 

46 

47 

54 

55 

60 

59 

60 

59 

50 

54 

56 

59 

52 

8 

niN 

46 

SO 

50 

39 

35 

36 

39 

41 

32 

34 

40 

43 

46 

45 

38 

40 

38 

33 

32 

3S 

37 

3S 

36 

52 

52 

56 

SO 

37 

36 

38 

48 

41 

0 

54 

56 

56 

S3 

48 

45 

40 

42 

42 

43 

45 

46 

56 

S6 

56 

52 

46 

46 

4  1 

43 

45 

49 

55 

55 

54 

56 

56 

50 

49 

52 

S3 

49 

7 

niN 

46 

46 

51 

39 

37 

37 

40 

40 

35 

35 

39 

44 

46 

47 

40 

41 

40 

35 

35 

36 

39 

38 

38 

49 

50 

54 

SO 

40 

40 

40 

46 

41 

7 

8 

nRX 

52 

52 

53 

51 

46 

44 

41 

42 

42 

42 

42 

44 

50 

51 

51 

49 

45 

45 

40 

40 

41 

4S 

56 

49 

SO 

SI 

54 

53 

56 

48 

49 

47 

S 

47 

45 

50 

43 

42 

4  1 

41 

4  1 

40 

38 

39 

42 

44 

50 

45 

44 

43 

38 

40 

40 

40 

4  1 

4  1 

47 

49 

50 

5 1 

43 

43 

s 

HRHKINSVILLE 

4 

nRX 

51 

SO 

S3 

SS 

53 

50 

47 

SO 

52 

43 

49 

52 

S3 

52 

51 

46 

50 

44 

44 

47 

51 

SI 

60 

55 

59 

52 

54 

54 

SI 

0 

47 

47 

50 

S3 

50 

4  1 

43 

44 

43 

4  1 

40 

47 

46 

48 

46 

44 

42 

40 

37 

35 

42 

39 

5 1 

5 1 

43 

4  1 

3 1 

40 

43 

6 

HOnERVILLE  3  MSM 

4 

nflx 

62 

60 

60 

63 

56 

51 

S4 

60 

60 

48 

52 

56 

61 

61 

61 

58 

58 

51 

49 

51 

54 

56 

53 

55 

57 

60 

62 

59 

54 

56 

57 

56 

6 

55 

52 

52 

54 

45 

45 

48 

50 

44 

43 

43 

44 

S3 

55 

51 

51 

51 

43 

4  1 

40 

43 

45 

45 

4  4 

46 

5 1 

54 

49 

46 

45 

46 

47 

5 

mOVlLLE  EXP.  STRIION 

4 

nflx 

- 

48 

44 

45 

47 

42 

- 

52 

53 

55 

51 

50 

- 

41 

46 

46 

47 

52 

- 

55 

55 

62 

50 

SO 

- 

- 

niN 

35 

36 

4  1 

42 

38 

39 

45 

45 

43 

42 

32 

34 

38 

39 

39 

52 

52 

42 

42 

42 

PLRINS  SM  Gfl  EXP  Stfl 

4 

nflx 

63 

58 

64 

62 

43 

48 

47 

54 

38 

39 

so 

62 

57 

66 

61 

57 

59 

43 

41 

44 

59 

55 

SS 

65 

68 

69 

69 

46 

49 

59 

67 

55 

4 

niN 

33 

35 

46 

29 

22 

32 

35 

37 

16 

20 

31 

40 

45 

45 

30 

29 

33 

17 

17 

22 

30 

29 

28 

39 

44 

58 

45 

26 

32 

34 

33 

32 

6 

TIPTON  EXP  STATION 

z 

nRX 

63 

65 

64 

64 

59 

51 

50 

56 

54 

50 

54 

57 

63 

63 

67 

63 

58 

50 

54 

54 

60 

60 

60 

63 

64 

68 

60 

59 

59 

59 

60 

59 

1 

niN 

44 

44 

44 

45 

37 

47 

42 

44 

37 

36 

36 

43 

47 

49 

42 

41 

43 

35 

34 

34 

35 

39 

39 

38 

44 

51 

56 

38 

38 

39 

39 

41 

3 

4 

nRX 

65 

63 

63 

64 

58 

S3 

S3 

56 

58 

50 

53 

56 

62 

62 

65 

61 

58 

SI 

52 

53 

58 

59 

59 

62 

63 

66 

62 

62 

58 

58 

60 

58 

•  8 

niN 

50 

50 

50 

51 

44 

44 

48 

49 

43 

42 

42 

47 

S3 

53 

48 

48 

48 

42 

41 

41 

42 

45 

45 

45 

SO 

55 

60 

45 

45 

46 

45 

47 

.0 
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EVflPORflTION  fiND  WIND 


GEORGIH 
JRNUBRr  1976 


STRT ION 


DRY   OF  MONTH 
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NORTHHESI  0 
CBLMOUN  EXP  smi  ION 


NORTH  CENTRBL  02 
U  OF  on  PL!  SCIENCE  FH 


NEST  CENTRBL  04 
EXPERIMENT 


CENTRAL 
RILEr 


SOUTHEBST 
SBVBNNBH  HSO  BP 


■'li  ■ 


EVflP 
HING 
linx 
niN 


HINC 

linx 

KIN 


HINC 

nflx 
niN 


37     36     3S  32 


.26 
3Q|  23 
42 

33     371  35 


91 
37 

321    32|    32  33 


25  59 
40     43  49 

32  35 


3C    ec  90 


38     42  34 


60  eo 

42  46 


40   120     60  20 


EVBP  .09 
HINO  23 


EVBP   .17  .01 


.04  .09  .07]  .03 
13  25 


HINC 
HBX 

niN 


97     37    70     93  76 


36     39  43 


.09  .03 
22 


.06  .09 
28  43 

62  63 


.08  .08  .03 


58    48    79    60  52 


33     32  44 


62    65    59  57 
38    53     35     37  34 
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1417 
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49.5 
36.3 


4.968 

2560 


I  .668 
355B 


3. 1  38 
1860 
56.5 
37.0 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


STRT ION 


NORTHMESr 
RLLDTOONn  onn  2 

ORLTON 

ROME  HSO  HP 

NORTH  CENIRBL 
STHENS  MSO  flP 

nriBNTR  NSO  flP 

BLUE  RIOCE 

■      ■  ■ 

NORTHEBST 

CLfirrON   1  SSH 

roccoH 

•     ■  ■ 

WEST  CENTRBL 
COLUMBUS  MSO  flP 
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EflSrnflN  1  H 

HBHKINSVILLE 

HBCON  HSO  BP 

"ILLEDGEVILLE 

SBNDERSVILLE 

SILOBH 

m        m  u 
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BPPLINC  I  NH 

BuGusra  MSO  bp 

SHBINSBORO 
MBRRENTON 

SOUTHMEST 
THOHBSVILLE  4  SE 

SOUTH  CENTRAL 
FITZCEBBLO 

HOHERVILLE  3  HSM 

OUITnBN  2  MM 

SOUIHEflSI 
FLEMING 

SBVBNNBH  MSO  BP 


02 


03 


SNOMFBLL 
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SNOMFBLL 
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SN  ON  CNO 


SNOMFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOMFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOMFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOMFBLL 
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SNOMFBLL 
SN  ON  GNO 
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SNOMFBLL 
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SNOMFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOMFBLL 
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SNOMFBLL 
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SNOMFBLL 
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SNOMFBLL 
SN  ON  GNO 
MTR  EQUIV 

SNOMFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOMFBLL 
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SNOMFBLL 
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SNOMFBLL 
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SNOMFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOMFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOMFBLL 
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08 

1  80 

7R 

7R 

H 

TOMMIE  BRANTLEY 

RLLRTOONR  DRM  2 

0181 

01 

BRRTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8R 

8R 

8A 

C 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RLMR  FRR  RP 

021  I 

09 

BRCON 

1  3 

31 

32 

82 

31 

198 

7P 

7P 

H 

rtU.    HVIHIIUN  HGtNLY 

RLPHRRETTR  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

DO 

84 

18 

1040 

7R 

7R 

H 

SCOTT  C.  CHRMBLEE 

RLPHRRETTR  2  NNW 

022  1 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

1  8 

1  10 

c 

TEDDY  R.  WRLKER.  SR. 

RMERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

1  0 

476 

5P 

7A 

H 

BLRNCHE  5.  RHYNE 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

1  6 

450 

c 

U.OF  GR. EXP. STR.  NRSY. 

flPPLINC  I  NW 

031  I 

06 

COLUMBIR 

14 

33 

33 

82 

20 

360 

8R 

8R 

H 

ROY  D.  TANKERSLEY 

flSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8R 

8R 

H 

BILLY  J.  WILLIAMS 

RTHENS  WSO  RP 

0435 

02 

CLRRKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

M  I  D 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RTK  INSON 

0441 

09 

BRRNTLEY 

13 

31 

1  4 

81 

49 

70 

7R 

RRVIN  TANNER 

RTLRNTfl  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7R 

CHARLIE  H  KEELING 

RTLRNTR  WSO  RP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

M  I  D 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RUGUSTfl  WSO  RP 

R 

0495 

06 

RICHMOND 

14 

33 

22 

81 

58 

148 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BfllNBRIOGE 

0581 

07 

OECRTUR 

6 

30 

55 

84 

34 

120 

7P 

7R 

c 

H 

MRS.   MRRY  E.   H.  MULLEN 

BRLL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  100 

7R 

MRS.   ESTELLE  GROGRN 

BERVERDRLE   1  E 

0746 

01 

MURRRY 

12 

34 

56 

84 

50 

740 

8R 

J  MILBURN  WHERT 

BELLV I LLE 

0787 

09 

EVANS 

1  1 

32 

09 

81 

58 

1  85 

c 

MRS  GRRCE  F  HERRN 

BLRIRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

5 1 

83 

56 

1917 

8fl 

8R 

H 

GEORGIR  MTN.  EXP.  STA. 

BLRKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

3 1 

23 

84 

57 

300 

7R 

7fl 

H 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1  024 

02 

FRNN I N 

7 

34 

52 

84 

1  9 

1  760 

7P 

7P 

H 

P.   B.  CARRUTH 

BOWMRN 

1  1  32 

03 

ELBERT 

14 

34 

1  2 

83 

02 

785 

7R 

GARNETT  H.  BARTON 

BROOKLET    1  W 

1256 

06 

BULLOCH 

1  1 

32 

23 

81 

41 

190 

6P 

6P 

H 

W .   C .   CROMLE  Y  JR  . 

BRUNSWICK 

1  340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

81 

30 

1  3 

5P 

5P 

c 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FRR  RP 

1  345 

09 

GLYNN 

2 

3  1 

09 

8 1 

23 

20 

MID 

M  I  D 

H 

FED.   RVlRTION  RGENCY 

BURTON  DRM 

14  13 

03 

RABUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1  770 

c 

GEORGIR  POWER  CO. 

BUTLER 

1  425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

1  4 

525 

7R 

THOMRS  F .  MATHEWS 

CRLHOUN  EXP  STATION 

1474 

0  I 

CORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

555 

6P 

6P 

6P 

G 

NW  GR.   EXP.  STRTION 

CRMILLR 

1  500 

07 

MI TCHELL 

6 

31 

1  4 

84 

1  3 

I  75 

6P 

7R 

H 

CHRRLES  L  KELLEY 

CRNTON 

1  585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

1  4 

84 

30 

870 

8R 

c 

JOHN  T.  HOLBROOK 

CRRNESVILLE  3  N 

1519 

03 

FRRNKL  IN 

14 

34 

26 

83 

1  4 

910 

7R 

c 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

CRRROLLTON 

1  540 

04 

CRRROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1657 

01 

MURRRY 

1 2 

34 

36 

84 

42 

595 

8R 

RUFUS  P.  DONALDSON 

CRRTERSV  ILLE 

1565 

01 

BRRTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CRRTERSVILLE  3  SW 

1670 

0  1 

BRRTOW 

5 

34 

09 

84 

5  1 

700 

7R 

GRANVEL  P.  TRTUM 

CRVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

0  1 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MRS.  GRRDY  DEMPSEY 

CEORRTOWN 

1732 

0  I 

POLK 

4 

34 

01 

85 

1  5 

785 

6P 

8fl 

H 

RALPH  H.  RYERS 

CHRTSWORTH 

1  855 

0  1 

MURRRY 

12 

34 

46 

84 

47 

755 

7R 

c 

MRS.   LOIS  J.  COLE 

CHICKflMflUOfl  PRRK 

1  906 

0  1 

WRLKER 

18 

34 

55 

85 

1  7 

750 

7fl 

TVA-5b5 

CISCO  7  ENE 

1  944 

01 

MURRRY 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHARLIE  L.  SILVER 

CLRYTON   I  SSW 

1  982 

03 

RABUN 

14 

34 

52 

83 

24 

1  880 

5P 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT  3  WSW 

1  998 

02 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

1346 

c 

MRS.   FRNNIE  M.   0  KELLEY 

CLEVELRND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

8R 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

8R 

8R 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  RP 

R 

2  1  66 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

3 1 

84 

56 

385 

M  I  0 

M  I  D 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COMMERCE  4  NNW 

2  1  80 

02 

JACKSON 

10 

34 

1  5 

83 

29 

750 

7A 

7  A 

H 

JOE  NEISLER 

COOL  I DGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

3  1 

0  1 

83 

52 

250 

C   W.   ELLINGTON.  JR. 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO.  POWER  COMM. 

CORNEL  I R 

2283 

03 

HABERSHAM 

14 

34 

3  1 

83 

32 

1  470 

6P 

7R 

H 

MRS.  BOBBIE  C  FOSTER 

COV  I  NGTON 

231  8 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8R 

H 

JACK  L.  CHRPMRN 

CUMM ! NG 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

1  2 

84 

08 

1  320 

8R 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8R 

MRS.   RZLEE  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2480 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

45 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DRHLONEGR 

2475 

02 

LUMPK IN 

3 

34 

32 

83 

59 

1  430 

7fl 

7R 

H 

MRS.   JOE  W.  WOODWARD 

DRHLONEGR  3  NNW 

2479 

02 

LUMPK IN 

12 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

JAMES  E.  FORTNER 

DRLLRS  7  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7R 

7fl 

c 

H 

L  DOUGLAS  GRIFFITH 

DRLTON 

2493 

01 

WHITEFIELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8R 

8fi 

H 

MRS  RNNR  G  RNDREWS 

ORNVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

35 

83 

15 

450 

5P 

EARL   T.  SMITH 

DRWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7R 

GEORGE  H.  CHRRTIER 

DRWSONVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

7R 

c 

MRS  .   THELMR  F  .  COX 

DOCTORTOWN   I  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7R 

R.  C  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS.   SRRR  L  .  HILL 

DONRLSONVILLE   I  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

135 

8A 

ROBERT  P.  RRMSTRONG 

DOUGLRS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

30 

82 

49 

212 

7fl 

7A 

H 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

DOUGLRSVILLE 

2791 

04 

DOUGLRS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8A 

LEONR  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  1 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

WRRREN  W.  WYRNT 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 
z 

cr 

01 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELtVRTION 

OUBL I N  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

1  0 

32 

30 

82 

54 

215 

DUBL I N  2 

2844 

05 

LRURENS 

1  0 

32 

33 

82 

54 

204 

EflSTMfiN   1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

1  2 

83 

1  2 

400 

EU I  SON 

3028 

07 

CRLHOUN 

6 

3  1 

34 

84 

44 

305 

EL8ERT0N  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

08 

82 

52 

540 

ELL  I JRY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

4  1 

84 

29 

1  300 

EMBRY 

3147 

01 

PRULD I NG 

1  7 

33 

52 

84 

59 

1200 

EXPER I MENT 

327  1 

04 

SPALD I NG 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

FR I RMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

1  2 

34 

26 

84 

42 

740 

F  RRGO 

3312 

08 

CLINCH 

1 6 

30 

4  1 

82 

34 

1  1  5 

F I TZGERRLD 

3386 

08 

BEN  HILL 

1 6 

3  1 

43 

83 

15 

371 

FLEMING 

3409 

09 

L  I  BERTY 

2 

3  1 

53 

8  1 

25 

20 

FOLKSTON  3  SH 

3460 

09 

chrrl  ton 

1  5 

30 

48 

82 

02 

30 

FOLKSTON  9  SH 

3465 

09 

CHRRL  TON 

1 5 

30 

44 

82 

08 

1  20 

FORSYTH  6  NNH 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

07 

83 

59 

600 

FORT  GRINES 

3516 

07 

CLRY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

FORT  STEWRRT 

3538 

09 

L  I  BERTY 

1  1 

31 

52 

81 

37 

92 

FRRNKL 1 N  2 

3570 

04 

HERRD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

GR I NESV  I  LLE 

3621 

02 

HRLL 

3 

34 

18 

83 

5  1 

1  1  70 

G I BSON 

3695 

06 

GLRSSCOCK 

1  1 

33 

1  4 

82 

36 

540 

GLENNV I LLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

81 

55 

1  70 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

1  0 

33 

28 

83 

27 

570 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MER  I  WETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

HRM I L  TON  4  W 

4033 

04 

HARR I S 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

HRRRLSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

1  4 

84 

34 

840 

HRRTWELL 

4  133 

03 

HRRT 

1  4 

34 

21 

82 

55 

690 

HRWK I NSV  I  LLE 

4170 

05 

PULRSK I 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

HRZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  OflVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WH  I  TE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

08 

CL  I  NCH 

1 6 

31 

02 

82 

48 

1  87 

IRWINTON  4  WNW 

4594 

05 

W I LK 1 NSON 

1 0 

32 

50 

83 

1  4 

515 

JRCKSON  DRM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

JRSPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1  465 

JASPER 

4651 

02 

P  I  CKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

JESUP 

4671 

09 

WRYNE 

1 

31 

37 

81 

53 

100 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WRYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DRWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

JONESBORO 

4700 

04 

CLRY  TON 

6 

33 

31 

84 

2  I 

930 

JUL  I E  T  TE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

KENS  I NGTON 

4802 

01 

WRLKER 

1  8 

34 

47 

85 

22 

850 

K INGSTON 

4854 

01 

BRRTOW 

5 

34 

1  4 

84 

56 

730 

LR  FRYETTE 

4941 

01 

WRLKER 

4 

34 

42 

85 

1  7 

820 

LR  GRRNGE 

4949 

04 

TRCUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

LEXINGTON   1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

1  4 

33 

53 

83 

08 

760 

L  INCOLNTON 

5204 

03 

LINCOLN 

1  4 

33 

47 

82 

28 

510 

LOUISVILLE   3  S 

531  4 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

82 

4  1 

120 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

MRCON  WSO  RP  R 

5443 

05 

B  I  BB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MRRSHRLLV ILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

1  86 

MRYSV ILLE 

5633 

02 

JACKSON 

1 0 

34 

15 

83 

34 

920 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

1  20 

MIOVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

50 

82 

1  4 

1  80 

MIOVILLE  EXP  STR 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

1  2 

280 

MILLEDGEV ILLE 

5874 

05 

BRLDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

MILLHRVEN-WRDE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

55 

81 

30 

100 

MONROE 

5971 

02 

WRL  TON 

1  0 

33 

47 

83 

43 

875 

MONTEZUMR 

5979 

04 

MRCON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

MONT ICELLO 

5988 

05 

JRSPER 

9 

33 

18 

83 

4  1 

655 

MORGAN   1  N 

6038 

07 

CRLHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

MORGRN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQU I T  T 

1 6 

31 

10 

83 

45 

340 

MOUNT   VERNON   3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRRNTLEY 

13 

31 

1  1 

81 

58 

71 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

13 

238 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

37 

81 

28 

145 

NEWNRN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

16 

940 
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WILIFORD  P.  NRLLEY 
CITY  OF  DUBLIN 
CA.   FORESTRY  COMM. 
JESSE  L.  NEWTON 
A.  D.   MC  CLAIN 
ALFORO  G.  DOVER 
MISS  JANET  ALLCOOD 
U.  OF  GA.  EXP.  STATION 
MRS  ONEDA  F .  VINCENT 
ST  .   REGIS  PAPER  CO. 

CITY  FIRE  DEPT . 
MRS  MILDRED  C  SECKINGER 
LOTT  W.  TURNER 
OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 
CITY  OF  FORSYTH 
MRS.  MAYME  R.  HAYES 
POST  ENGINEERS 
ROBERT  L  WILSON 
WILLIAM  A.  SELLERS 
MRS.  SUSAN  G.  BRRDDY 

DON  P.  COBB 
ROBERT  H.  BROWN 
MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 
BLUE  SPRINGS  FARM 
MRS.   RUTH  T.  GfiBLE 
RALPH  0.  SCOTT 
MRS.   CLIFFORD  MCLENOON 
SOIL  CONSERVATION  SERV 
COMER  L.  VHNDIVER 
UNION  BAG-CAMP  CORP. 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

GA.   POWER  COMPANY 

HOWARD  L  .  DILBECK 

AMICALOLA  EL  MSHP  CORP 

CITY  OF  JESUP 

BRUNS.  PULP  4  PAPER  CO. 

MRS  .  LAVERN  C .  KINCRID 

CICERO  W.  SWINT 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

TVA-722 

MRS.   ELIZABETH  D.  BROWN 

CHARLES  M.  LOWRY 

RAY  J.  RELIHAN 

JOSEPH  R.  CRREY 

JRMES  C  .  BLRCKWELL 

GLflSCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

W  R  CARVER 

PERRY  T.  USHER 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 
CITY  OF  METTER 
SPENCER  A.  JONES 
SE  GA.  BRANCH  EXP.  STA. 
MRS  WILLETTE  8  HORNE 
KERMIT  J.  CHANCE 
MILTON  R.  REODICK 
CITY  FIRE  DEPT 
GEORGE  FOWLER 
POSTMASTER 

CRLHOUN  PUB.  WKS.  CAMP 
CLARENCE  W.  CHENEY 
RADIO   STATION  WMTM 
GARLAND  L  .  GILL  IS 
GEORGIA  FORESTRY  COMM. 
GA.  FORESTRY  COMM. 
MRS  MRRY  R.  POLK 
JAMES  0.  HRROIN.  JR. 
MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
1  3 


SinilON  INDEX 


CEORGIfi 
JRNURRY 


1976 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cc 
z 

cr 

a 

LfiTlTUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

PRECIP. 

> 

SPECIBL 
(SEE  NOTES  1 

POT  TP  R^nkl 

6838 

09 

P  T  C  P  f  P 

1  3 

31 

23 

82 

08 

1  05 

8R 

PQ        PnPFQTPV  PflMM 

pc  npc  r»Ki 

6879 

08 

Q  T  U  T  M  C  r\M 

H  1  f\  i  rJoUN 

1  "3 
I  J 

31 

18 

82 

51 

2U5 

c 

PnilMTY  DPFMT 
LUUINI  T  HUCINI 

7087 

07 

Cr  1  M  T  P  D 

oun 1 t  K 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

BR 

8R 

GH 

QLl     PQ     PPQMPU     FVP  QTQ 
oW    uH    Dr\HINLn    CAr  OIH 

p  p  F  Q  T  nw 

720  1 

07 

IJ  P  D  C  T  F  D 
W t  UO  1  C  K 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7R 

MPQ     Fl    nPFMPP     P  PIIPW 

nKo    rLUKCNLu    L  rUUn 

QUITMAN  2  NW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

35 

1  85 

8R 

8R 

H 

WILLIRM  0  LEY 

RESfiCH 

7430 

01 

GORDON 

12 

34 

34 

84 

57 

650 

8R 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

p  r  wrmi  n 

n  I  iNLruUL  U 

7489 

01 

r  Q  T  n  n  c  Q 
L  H 1 UU  On 

I  8 

34 

55 

85 

07 

820 

BR 

T  \/  Q     "7  0  1 
1  V  H  -  1  C  \ 

POMP 

nunc 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

09 

620 

6P 

BR 

H 

inuM   1.1   Monnnv  tp 
JUnN    W    riHUUUA  JK 

PUMP     Q  QU 

7605 

01 

F 1  n  V  n 
r  L  U  Y  jj 

4 

34 

10 

85 

1  6 

700 

c 

IDPl^  MOMTPriMPPV 

JHLr\  nUNIbUntKT 

PflMP     UQfl    DP  P 

r\Untl    HOU   Hr  K 

76 1 0 

0  1 

PI  n Y n 
r  LU  Y U 

1  2 

34 

2  1 

85 

10 

637 

M  I  D 

N  I  D 

c 

H  J 

MQTI       LlFQTUIFP  CFPWTPF 

NHIL    WtHlntK  oLKVlLt 

QQWnPPQV/  IMP 

7777 

05 

WHon 1 NU 1  UN 

1  1 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

KHUlU    olHIlUN  WoNI 

QQPP 1  n   I  Qi  own 

7808 

09 

MP  TMTnCU 

"L    I  IN  1  U on 

2 

3  1 

24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

II        PO        MQDTMF     Din  IQD 

^□\/QMMQi-i   iiQno   Pi  fPriM 

7842 

09 

P  U  Q  T  l-l  Q  M 

L  nH  1  nHn 

2 

32 

00 

81 

16 

22 

4P 

4P 

H 

llCnO     PI   DMT      TMTDnniirT  ct 

UoUH    rLHNI     JNIKUUULI  ol 

OrlVMININnn    nOU    nr  n 

7847 

09 

P  M  Q  T  H  Q  M 

L  n  n  1  n  n  n 

C 

32 

08 

81 

12 

46 

M  I  0 

M  I  D 

6P 

c 

HJ 

MQTI       IJFDTUPP  QFP\/TPF 
NHIL    WcHlnt-K  OtKVlLC 

SRVflNNflH  BERCH 

7860 

09 

CHflTHRM 

2 

32 

00 

80 

5  1 

1  0 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  SRVRNNRH  BERCH 

SILORM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7R 

H 

MRS.   MRBEL  C  CRUMPTON 

CpODTQ      q  kju 

OrniAin    j  INn 

8223 

05 

w  Q  M  p  n  P  K 
n  n  INL  U  L  n 

1  1 

33 

19 

83 

01 

530 

8R 

c 

MP        uniJQPn     P  POPPPTT 

nK-    nUWHnU    K-  UHnKLil 

C  T  I  1   1  MflPP 

835  1 

06 

F  M Q M 1  IF  1 
C  rlHlNU  t  L 

1 

32 

26 

82 

1  3 

255 

7R 

tFCCP     l.l  DQIITnM 

Jtoot    W*  KHUlUN 

8436 

01 

L  n H  1  1  U U un 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7fl 

F  \/ Q  M     n  Dm.lMDM 

LVHN    U-  dUWDHN 

Ql  1 W  KJ  Y  ^  I  n  P 

8460 

04 

Q  P  Q  1  n  I  M  P 
or  HL  U  1  INu 

Q 

33 

20 

84 

1  7 

930 

6P 

BR 

H 

unDQPF    n  i.iFCTDDnnifC 
nUKHLt    U-  WcoloKUUiAO 

^llRPPwrv     9  UMU 
OUnr\L(NLT     ^  niNn 

8476 

09 

□  PPI  IMP 

Hr  r  L  1  INu 

1 

31 

44 

82 

1  4 

200 

5P 

5P 

H 

IIKIinM     DQn     rOMD  dodfd 

UNIUN    BHLr   LHnr  rHrtK 

8496 

06 

P  M  OM 1  1  F 1 

C.  rlHiNU  C  L 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

Donrn    CTOTinki   h  iqt 
KHU 1 U    o 1 H !  1  UN   W JH 1 

^  U  P  P  T     f  1  1 M 

8504 

02 

F  □  M  M  I  M 
r  HNiN  1  IN 

/ 

34 

58 

84 

1  3 

1800 

c 

T  \/  D      1  O  Q 

1  VH -  1 

Q  Y  1   U  OKI  T  Q 

8517 

05 

Q  P  P  F  W  F  M 
oL  K  C  V  C  IN 

1  4 

32 

45 

81 

39 

254 

c 

1 1  nvn    u  on^FMnDF 
LLUYU   H.  oHztnUKt 

TRLBOTTON   I  NE 

8535 

04 

TRLBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

710 

6P 

8R 

H 

LAWRENCE  R  MINOR 

TRYLORSVILLE 

8500 

01 

BARTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

7  1  0 

7R 

THOMAS  F .  COUSINS 

TUP  pn r K 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

14 

800 

c 

L L L  I  L    HHKK I o 

THflMQ^TflW  9 

1  nUMnO  1  \Jri    c.  0 

866  1 

04 

1 1 P  Q  n  M 
Ur  oUIN 

c 

D 

32 

52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

Dnntn    CTnTinvi  iicct 
KHUlU    olHliuN  Wbrl 

inUIIHOVlLLC     ^  DC. 

8666 

07 

T  U  n  M  Q  Q 

1  nUriHo 

Q 

o 

30 

48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

UtUKUlH   rUKtol  LUnn 

TIPTnw    PYP  QTQTtnw 

8703 

08 

T  I  P  T 
1  I  r  1 

1  c 
1  D 

31 

29 

83 

32 

371 

8R 

8R 

Bfi 

GH 

UH  .  L o I L ■ r LH 1 N   tXr.  olH. 

T  nr  r  HQ 

8740 

03 

o  1  L  r  n  t  IN  o 

1  4 

34 

35 

83 

19 

1019 

6P 

7R 

H 

ucMDv    n      MrnnKim  n 
MtNKY    U-  nLUUNHLU 

TRQY  MnilKlTQIW 
ir\rfl  IIUUlNlnllN 

8806 

03 

T  n  U  M  c 
1  U  W  IN  o 

/ 

34 

48 

83 

42 

3900 

c 

T  V  A -  154 

II  np  ra  pi  t  qpipmpp  pm 

8950 

02 

n  p  n  M  p  p 
UL  UN 1 1 

1  0 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  Or    GH  CuL   Or  HGRI 

VMLUUOln    J  L. 

8972 

08 

t  n  u  M  n  F  c 

L  UnNUt  O 

1  c 
1  D 

30 

51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

KHUlU   blHMUN  WJLM 

VflLDOSTR  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

RROIO  STfiTION  WGRF 

WflLESKfl 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

19 

84 

33 

1110 

7R 

DOYLE  B.  SMITH 

9141 

06 

U  Q  P  P  P  M 
n  n  r\  r\  L.  N 

1  1 
1  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7fl 

70 

H 

HtNKY   L.    WHttLtK.    JK . 

9157 

03 

U  T  1  K  P  c: 
H  1  L  n  t  O 

1  4 

33 

44 

82 

44 

630 

7fl 

7R 

H 

WILLIHM    1.  IHUKNIUN 

UQTKrMQV/I!   1  P  QPQ 

9169 

02 

n  p  n  M  p  F 
UL  UN 1 1 

I  0 

33 

52 

83 

26 

750 

c 

/I  o  o        D(~f~r"nnpii     c  \i  c 

HGR .   RE5ERRCH  SVC. 

UQYPPnQQ     /  MP 
WnlLr\UOO  INC. 

9186 

09 

p  I  p  p  p  p 
r  i  t  KL  t 

1  3 

31 

15 

82 

19 

145 

7R 

7R 

H 

ERNEST  L .  SWEAT 

WRYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33 

07 

81 

59 

270 

6fl 

6R 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

1  1 

575 

Bfi 

BR 

H 

CRM  B.   LRNIER.  JR. 

WINDER   I  SSE 

9466 

02 

BfiRROW 

10 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7R 

c 

H 

CECIL  H.  GR'DER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

8R 

RLLEN  C  LONGING 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

BR 

WILLIRM  G  BOOTH 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
14 


REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  retfarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville.  N  C 
28801.  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wlod 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATI ON  T I ME :     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  »;round  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   elect,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  ;  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  mln 

temperatures  lor  24-hour  period  ending  10  a.m. 

Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tho-mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  mln  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Frlez  air  and  dis- 
tance thermograph,  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index.  ' 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

■f  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^  Extreme  occurred  at  station  with  Incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE-      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-aiATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-00STA.'JAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     1 7-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Inforaation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above^  

Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   S5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30C  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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]  1 

0 

1.14 

-  3.21 

.60 

2 

•  0 

0 

3 

I 

0 

MflTNESBORO  2  NE 

70. 6M 

36. 5n 

53 

6M 

81 

17 

24 

10 

317 

0 

0 

9 

0 

1  .24 

.68 

2 

•  0 

0 

3 

1 

0 

0 1 V I S I  ON 

55 

2 

4  .  7 

1  .57 

-  2  .25 

•  0 

■      ■  ■ 

SOUTHHEST  07 

flL8RNY  3  SE 

71.3 

40-0 

SS 

7 

2.6 

80 

22 

21 

8 

268 

0 

0 

5 

0 

.72 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

RHERIlJS  4  ENE 

70.4 

42.7 

56 

6 

5.3 

60 

21 

23 

8 

243 

0 

0 

6 

0 

1  .50 

-  2.77 

.51 

6 

.0 

0 

4 

2 

0 

Bfl I NBR I  DOE 

74. S 

44  .  1 

59 

3 

4.7 

85 

29 

24 

8 

186 

0 

0 

6 

0 

1  .00 

-  2.99 

.45 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

BLflKELY 

70.4 

40.9 

55 

7 

2.7 

81 

22 

25 

9. 

266 

0 

0 

4 

0 

2.02 

-  2. SB 

1  .61 

22 

.0 

0 

2 

1 

1 

csniiLR 

71  .6 

42  .7 

57 

2 

2.7 

61 

21 

24 

B 

234 

0 

0 

5 

0 

1  .56 

-  2  .64 

.63 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

COLQUITT  2  E 

70.7 

41  .7 

56 

2 

81 

22 

24 

8 

250 

0 

0 

5 

0 

1  .54 

.98 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

CUTHBERT 

71  .1 

41  .2 

56 

2 

80 

28  • 

23 

8 

249 

0 

0 

6 

0 

1  .65 

1  .23 

22 

.0 

0 

4 

1 

1 

FORT  GfllNES 

71  .2 

4S.8n 

58 

sn 

5.9 

81 

29* 

25 

8 

187 

0 

0 

2 

0 

2.21 

-  2.60 

1  .40 

22 

.0 

0 

4 

1 

1 

LUMPKIN  2  SE 

71  .6 

37  .en 

54 

7n 

80 

28* 

1  8 

8 

318 

0 

0 

1  1 

0 

1  .71 

.92 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

nORCRN  1  H 

PLBINS  SH  CH  EXP  STfl 

68  .9 

39.8 

54 

4 

80 

22 

23 

8 

304 

0 

0 

6 

0 

1.12 

.66 

22 

•  0 

0 

3 

1 

0 

THOMRSVILLE  4  SE 

74  .8 

44 .6n 

59 

7n 

5.5 

84 

28 

29 

23« 

164 

0 

0 

4 

0 

1  .43 

-  2.63 

.70 

1 

•  0 

0 

2 

2 

0 

DIVISION 

56 

7 

3  . 4 

1  .57 

-  2.72 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

flSHBURN  3  ENE 

68.7 

43.1 

SS 

9 

78 

28 

28 

8 

256 

0 

0 

2 

0 

2.81 

1  .48 

22 

.0 

0 

4 

2 

I 

COROELE 

69  •  6 

40  .4 

SS 

1 

3.2 

79 

2 1 

26 

g 

283 

0 

0 

7 

0 

•  86 

-  3-12 

.60 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

DOUGLRS  2  ESE 

71  .6 

38.6 

55 

1 

2.8 

82 

17 

24 

9- 

282 

0 

0 

6 

0 

1  .52 

-  2.59 

.94 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

F I IZOERBLO 

71.6 

45.4 

58 

5 

5 . 1 

79 

29* 

28 

Q 

1 92 

0 

0 

1 

0 

1  .50 

-  2  .22 

•  SB 

1 

.0 

0 

3 

2 

0 

MOMERVILLE  3  HSH 

73. in 

42. 5M 

57 

Bn 

81 

29« 

26 

8 

218 

0 

0 

4 

0 

1  .02 

.56 

1 

•  0 

0 

4 

1 

0 

LUHBER  CITY 

71 .  in 

38. 4n 

54 

8n 

82 

19- 

26 

8 

293 

0 

0 

5 

0 

1  .09 

-  2  .72 

•  48 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

nOULTRIE  2  ESE 

72  .4 

44  .2 

58 

3 

3.8 

81 

16 

26 

8 

202 

0 

0 

3 

0 

I  .08 

-  3.13 

.50 

1 

•  0 

0 

2 

I 

0 

NWSHVILLE  5  SSE 

74  .0 

41  .5 

57 

8 

80 

29. 

25 

B 

207 

0 

0 

6 

0 

1  .68 

.86 

1 

•  0 

0 

3 

2 

0 

QUITMRN  2  NH 

75.2 

41  .2 

58 

2 

4.0 

27 

9 

191 

0 

0 

3 

0 

•  0 

0 

T IFTON  EXP  SIRTION 

69. S 

42.8 

S6 

2 

4.3 

79 

22 

26 

8 

2S3 

0 

0 

2 

0 

1  .42 

-  2.39 

.47 

2 

•  0 

0 

5 

0 

0 

VRLDOSTR  3  E 

73.0 

41  .5 

S7 

3 

es 

29 

25 

8 

227 

0 

0 

4 

0 

1  .03 

.50 

1 

•  0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

56 

8 

3  .7 

1  .40 

-  2.54 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHEBST  09 

BLMB  Ffla  BP 

72.0 

43.7 

57 

9 

5.4 

80 

19. 

27 

6 

213 

0 

0 

4 

0 

.96 

-  2.62 

•  78 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

BRUNSWICK 

73  .6 

41  .3 

57 

5 

1  .6 

83 

18* 

32 

8 

216 

0 

0 

1 

0 

.94 

-  2.19 

.77 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

BRUNSWICK  FAR  BP 

68. B 

47  .4 

58 

1 

82 

18 

33 

B 

212 

0 

0 

0 

0 

1  .31 

1  .08 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

FLEniNG 

72.3 

40.4 

56 

4 

80 

19* 

23 

8 

254 

0 

0 

6 

0 

1  .07 

.48 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

FOLKSTON  9  SW 

74  .  in 

43. 6M 

58 

9n 

83 

21  • 

27 

8 

193 

0 

0 

5 

0 

1  .04 

.66 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

FORT  STEHRRT 

73.2 

43.5 

58 

4 

4  .8 

82 

17. 

27 

8 

207 

0 

0 

4 

0 

1  .07 

-  2  .02 

.68 

1 

•  0 

0 

3 

1 

0 

GLENNVILLE 

72  .5 

44  .2 

58 

4 

5 .  1 

81 

29 

27 

8 

200 

0 

0 

2 

0 

1  .20 

-  2-11 

.74 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

JESUP  e  S 

73.1 

40.6 

56 

9 

82 

IS- 

24 

8 

241 

0 

0 

S 

0 

1  .78 

.80 

22 

.0 

0 

4 

2 

0 

NBHUNTB 

73.8 

41  .3n 

57 

6n 

82 

IS 

25 

8 

230 

0 

0 

4 

0 

.59 

.34 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

SBPELO  ISLAND 

70.1 

43.1 

S6 

6 

81 

21 

27 

8 

242 

0 

0 

2 

0 

1  .49 

.90 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

SRVBNNfiH  USDB  PL  ORDN 

73.7 

40.2 

S7 

0 

5.3 

84 

18 

24 

10 

239 

0 

0 

5 

0 

1  .00 

-  2.06 

.81 

2 

•  0 

0 

2 

0 

SAVBNNBH  HSO  BP  R 

69.4 

43.3 

S6 

4 

4.3 

80 

18. 

27 

8 

256 

0 

0 

3 

0 

1  .24 

-    1  .62 

.69 

1 

•  0 

0 

2 

2 

0 

SAVANNAH  BEACH 

69. 6n 

45  .on 

S7 

3n 

78 

21 

32 

8 

205 

0 

0 

1 

0 

.38 

-  2.44 

.38 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

SURRENCT  2  HNH 

72.5 

40.6 

56 

6 

81 

29 

23 

8 

242 

0 

0 

4 

0 

.97 

82 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

HATCROSS  4  NE 

73.3 

38.0 

55 

7 

2.0 

85 

14 

23 

9. 

272 

0 

0 

7 

0 

.80 

-  2.64 

•  54 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

57 

3 

38 

1  .06 

-  2.16 

•  0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITnilON 


STRT ION 


ALLATOeriA  OAn  2 
BCAvEROALe   1  C 
CftLHOUM  EXP  STfiTION 
CARTERS 

CftRTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3 
CEDARTOurt 
CHATS UORTH 
CMICKAr«UGA  PARK 


e  2 


CURRyv 
DALLAS   7  Ht 
OALTOM 
Er«RY 
FAIftMOUMT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  TAYETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

Rorc 

ROME  W50  AP 
SurtCRVILLE  1  SSU 

taylorsville 


NORTH  CENTRAL 

AlPHARCTTA  S  SSM 
ATHENS  USD  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WSO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIfiSVILLE  EXP  STi 
BLUE  RIDGE 
CANTON 
CLEVELAND 
COt«HCE  4  NNW 

CUI*1iNG 
DAHL ONEGA 
DftWSONVILLE 
ELL IJAY 
GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNU 
MfiYSVILLE 
nONROe 

NORCROSS  3  NU 

U  OF  GA  PLT  SCIENC 
UALESKA 
UINDER  1  SSE 
WOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOmRN 

CARNESVILLE  3  I 
CLAYTON   1  SSH 
CORNELIA 
ELBERTOn  2  N 


ICST  CENTRAL 

BUTLE8 
CARROLL  TON 
COLUreuS  WSO  AP 
OOUGLASVILLE 
EXPEOirCNT 

FRANKLIN  2 
GREENVILLE    2  NNW 
HAMILTON  4  U 
JONESeORO 
LA  GRANGE 

rVtRSHALLVlLLE 


TWOMASTON  2  S 
IC5T  POINT 
UOQOeUQY 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  5 
EASTHAN  1  U 

FORSYTH  6  Nfiw 
GODFREY  3  N£ 
MAUJIINSVILLE 
IRUINTQN  4  UNU 

JUL  lETTi: 

mCON  WSO  AP 
MILLEOGEVILLE 
r«NTICELLO 
POUNT  VERNON  3  I 
SANDERSVILLE 


DRY  OF  MONTH 

12    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


1  .04 

1 .00 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  SIRTION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITRTION 


STflT  ION 


DRY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27  28  29  30  31 


E«T  CENT&m. 

APPLIHQ   1  NU 
AUGUSTA  IAD  AP 
BROOKLCT  1  U 

Doves 

OlfiSQN 

LOUtSviLLC  3  S 

rCTTER 

MIDVILLE 

hIDVILLE  EXP  STA 
niLLCN  ^  fi 

niLLHAVCN-UAOC 
NCUINQTON  2  NC 
STILIMBBC 
SUAin$60B0 

unrncsbOBO  2  nc 


ALBANY   3  Se 
ArCBICU^  4  ChE 
BAINBRIOCC 

CAHKLA 

COLQUITT  3  E 

CUTHBERT 

OAUSON 

DSNALSONVILLE  1  % 
rSfiT  GAIWS 

LUWKIN  2  SE 
nSBGAn  1  U 
MBBGAh  s  nu 
PLAINS  SM  GA  EXP 
PBESTOM 

TMBMASVILLE  4  SE 


SOUTH  CEHTBAL 


ASHBUBN  3  ENE 

coaocLE 

OBUOLAS  a  ESE 
FITZQEBALD 

HSfCRVILLE  3  WSH 
LUr«ER  CITY 
MBULTBIE  a  ESE 
NASHVILLE  S  SSE 

ouiTmN  a  NU 


ATK INSQN 
BBUNSUICK 
BBUNSUICX  FAA  AP 
DOCTBQTSiM  1  USu 

FLEMING 
FBmSTON  3  SM 
FOLKSTON  B  SU 
FOBT  STEUABT 
GLENNVILLE 

JESUP  fl  S 

NAHUNTA 

PATTEBS9N 

SAPEL9  ISLAND 

SAVANNAH  USOA  PI  CBDN 

SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 

SUBBENCr  a  unu 
uArcnns  4  nc 


SEE  REfERENCe  NOTES  FOLLOHINC  STRTION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


STqriON 

DRY  OF  MONTH 

o 

(T 
(£ 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1  1 

I  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1 6 

1  7 

I  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHHEST 

01 

nuLflTooNn  oan  2 

nBx 
n  1 N 

59 
22 

40 

22 

56 
29 

65 
33 

66 
38 

55 
19 

55 
27 

70 
30 

58 
27 

64 

27 

77 
43 

73 
54 

65 
39 

67 
35 

71 

30 

54 

27 

63 
28 

69 
34 

72 
38 

CfiLHOUN  EXP  STBIION 

MAX 

n  1 N 

52 
41 

46 

22 

56 
23 

66 
27 

71 
38 

65 
38 

39 
24 

52 
17 

58 
20 

70 
26 

66 
47 

62 
21 

66 
S2 

75 
46 

7S 
49 

78 
36 

76 
53 

72 
55 

70 
34 

72 
34 

71 
51 

62 
41 

56 
27 

66 
2S 

69 
29 

72 
40 

74 

33 

76 
32 

76 
30 

65.8 
34.9 

CBRIERSVILLE 

nBx 
niN 

57 
26 

44 

23 

58 
25 

69 
31 

70 
36 

64 
42 

42 
24 

49 

14 

56 
20 

72 
27 

70 
50 

69 
21 

67 
55 

77 
41 

74 

55 

80 
43 

73 
59 

70 
54 

69 
34 

73 
32 

73 
50 

65 
41 

55 
27 

69 
24 

71 
29 

73 
40 

75 
31 

79 
29 

75 
35 

66.8 
35.1 

CEDRRTOHN 

nfix 

HIN 

62 
42 

47 

23 

61 
24 

71 
28 

72 
36 

68 
39 

51 
28 

51 
20 

59 
22 

72 
28 

65 
47 

71 
23 

67 
48 

76 
44 

75 
45 

79 
40 

75 
59 

72 
59 

71 
35 

76 
33 

75 
36 

65 
28 

57 
2B 

69 
26 

72 
3D 

73 
40 

72 
32 

79 
30 

79 
35 

68.3 
34.8 

DBLLBS  1  NE 

MAX 

niN 

64 

27 

47 

22 

44 

23 

59 
29 

69 
34 

67 
47 

56 
24 

39 
18 

41 

21 

57 
29 

71 
39 

58 
26 

67 
30 

68 
47 

75 
47 

67 
40 

78 
50 

73 
55 

70 
39 

68 
36 

72 
36 

72 
43 

46 

31 

SS 
27 

67 
31 

70 
37 

72 
40 

74 

33 

77 
35 

63.6 
34.3 

DBLTON 

MAX 
MIN 

LB  FBYETTE 

MAX 
MIN 

51 
25 

50 
19 

40 

20 

58 
25 

68 

30 

70 
40 

52 
22 

39 
20 

52 
21 

60 
28 

67 
30 

57 
22 

67 
25 

63 
46 

73 
47 

68 
43 

75 
47 

73 
54 

69 
34 

72 
32 

74 

35 

72 
43 

44 

25 

59 
25 

68 
29 

70 
32 

74 

32 

73 
29 

77 
31 

63.3 
31  .4 

ROflE 

MAX 
MIN 

52 
41 

47 

20 

58 
22 

68 
26 

70 
35 

63 
34 

42 

21 

52 
19 

60 
21 

60 
21 

65 
40 

67 
21 

64 

49 

77 
41 

72 
44 

7B 
39 

74 

52 

72 
49 

70 
32 

74 

30 

74 
49 

61 
39 

59 
26 

68 
23 

71 
27 

74 

36 

76 
32 

79 
27 

78 
32 

66.4 
32.7 

RONE  HSO  BP 
. 

MAX 
MIN 

49 

36 

40 

23 

57 
24 

67 
28 

68 
38 

57 
32 

40 

23 

52 
18 

60 
22 

69 
28 

SB 
32 

68 
23 

65 
49 

76 
45 

71 
46 

78 
40 

74 

S3 

70 
43 

70 
34 

75 
33 

75 
SO 

60 
29 

58 
24 

67 
25 

71 
29 

72 
39 

76 
33 

76 
32 

77 
36 

65.4 

33.3 

NORTH  CENTRBL 

02 

BLPHBRETTfl  5  SSH 

MAX 
M  1  N 

62 
25 

48 

23 

42 

23 

55 
27 

66 
27 

67 
34 

56 
25 

41 

21 

47 

21 

57 
25 

70 
26 

64 

25 

64 

25 

70 
46 

75 
45 

63 
38 

76 
40 

73 
58 

68 
38 

66 
33 

70 
33 

71 
47 

49 

29 

54 

25 

64 

25 

67 
28 

71 
37 

73 
32 

75 
32 

62.9 
31  .5 

BTHENS  HSO  BP 

MAX 

n  1 N 

50 
37 

44 

26 

57 
30 

68 
31 

70 
42 

66 
36 

46 

29 

S2 
25 

60 
30 

72 
32 

69 
43 

65 
31 

73 
SO 

75 
49 

63 
47 

78 
41 

75 
58 

74 

51 

68 
43 

71 
40 

75 
45 

61 
37 

57 
31 

65 
31 

69 
34 

69 
43 

74 
45 

75 
39 

76 
47 

66.1 
38.7 

BTLBNIfl  USO  BP 

MBX 
M  I  N 

52 
33 

45 
24 

58 

29 

67 
33 

69 
40 

58 
31 

41 
24 

52 
IB 

se 

2B 

70 
33 

63 
44 

66 
33 

68 
47 

76 
46 

68 
52 

77 
43 

74 

58 

70 
50 

69 
39 

72 
40 

7S 
48 

57 
34 

55 
30 

65 
30 

68 
34 

71 
42 

74 
43 

7S 
45 

77 
46 

65. 2 
37.8 

BLfllRSVILLE  EXP  STB 

MBX 
MIN 

S3 
21 

46 

15 

36 
15 

53 
25 

61 
27 

64 

39 

54 

19 

37 
1  1 

46 

10 

S3 
22 

69 
24 

54 

19 

61 
21 

68 
48 

73 
48 

59 
37 

72 
42 

66 
51 

60 
31 

64 

27 

66 
30 

60 
44 

46 

28 

52 
19 

65 
24 

66 
29 

68 
28 

70 
21 

73 
28 

59. 1 
27.7 

BLUE  RIDGE 

MAX 
M  I  N 

43 

40 

52 

56 

62 

57 

47 

49 

60 

78 

65 

65 

67 

70 

73 

73 

75 

67 

68 

70 

70 

61 

65 

70 

73 

74 

76 

77 

78 

64  .9 

COMHERCE  4  NNN 

MAX 
M  1  N 

46 

50 

70 

56 

49 

25 

42 

27 

56 

66 

68 

68 

70 
44 

66 
40 

42 

75 
47 

68 
49 

69 

68 

68 

58 

56 
28 

29 

68 

69 

6B 
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70 

63.3 
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27 

45 

22 
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21 
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26 

62 
31 
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39 
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24 
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50 
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57 
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44 
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47 
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49 
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35 
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46 

23 

44 
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69 
34 
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26 

66 
32 

68 
47 
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49 

59 
37 
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43 
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38 

67 
34 
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39 
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45 

47 

31 
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31 

70 
36 
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36 

74 

35 

75 
40 
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36 

42 

20 
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33 
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43 
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25 
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24 
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39 

61 
23 

71 
38 
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44 

68 
48 

74 

35 
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68 
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67 
39 

67 
30 
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57 
33 

66 
24 

67 
27 

71 
35 
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33 
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32 
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46 
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55 
22 
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32 
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22 
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45 

64 

23 

68 
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76 

77 

74 

75 

78 

74 

60 

67 

72 

71 

77 

78 

79 

71 

.2 

47 

34 

35 

42 

44 

51 

35 

24 

25 

30 

43 

38 

43 

43 

51 

48 

51 

52 

57 

41 

50 

53 

34 

31 

38 

48 

43 

42 

HRRRENTQN 

65 

56 

61 

69 

72 

70 

SO 

54 

62 

70 

71 

68 

75 

77 

74 

78 

78 

76 

72 

73 

77 

S9 

61 

70 

72 

70 

77 

filfi 

30 

31 

31 

32 

34 

41 

33 

23 

23 

29 

31 

35 

36 

49 

49 

43 

44 

53 

47 

39 

40 

46 

32 

29 

29 

35 

41 

40 

38 

36 

.7 

MOTNESBORO  2  NE 

69 

56 

SI 

67 

71 

75 

75 

55 

63 

73 

74 

63 

74 

78 

75 

81 

80 

79 

71 

76 

80 

64 

64 

67 

71 

70 

76 

niN 

37 

32 

3 1 

34 

40 

^' 

26 

25 

24 

28 

36 

36 

46 

39 

49 

40 

39 

48 

35 

28 

28 

39 

^' 

39 

36 

.5 

SOUTMMEST 

07 

BL8BNT  3  5E 

finx 

64 

70 

56 

67 

74 

75 

76 

60 

56 

65 

72 

72 

74 

76 

78 

78 

78 

75 

79 

77 

78 

80 

56 

69 

66 

72 

70 

7B 

77 

71 

3 

fllN 

34 

34 

35 

40 

39 

40 

35 

21 

26 

28 

32 

42 

43 

48 

51 

50 

SO 

55 

55 

40 

42 

52 

30 

33 

34 

44 

40 

41 

46 

40 

0 

BMERICUS  4  ENE 

finx 

SB 

50 

67 

70 

73 

68 

58 

54 

66 

71 

67 

71 

74 

78 

78 

78 

72 

75 

75 

75 

SO 

74 

63 

66 

74 

72 

79 

79 

78 

70 

4 

48 

32 

38 

46 

43 

51 

31 

23 

31 

36 

45 

39 

46 

46 

55 

49 

54 

57 

SI 

41 

54 

48 

32 

31 

35 

42 

46 

42 

46 

42 

7 

BniNBRIDCE 

finx 

68 

58 

75 

77 

78 

70 

65 

52 

65 

76 

75 

75 

77 

79 

80 

81 

84 

80 

80 

81 

83 

75 

63 

70 

74 

73 

80 

82 

85 

74 

5 

fllN 

53 

30 

40 

43 

38 

54 

36 

24 

28 

32 

43 

48 

51 

53 

48 

48 

59 

58 

60 

44 

55 

SO 

35 

30 

32 

43 

60 

39 

44 

44 

1 

SEE  REFEREflCE  NOTES  FOLLONING  STnTION  INOEX 

7 


DRILY  TEMPERniURES 


CEORGIP 
FEBRUPRr 


STHT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 

(Z 

q; 
cr 

2 

g 

7 

g 

g 

1 0 

1  2 

I  3 

1  4 

1 5 

1 6 

1  7 

1 6 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLflKELY 

MAX 

68 

59 

57 

69 

74 

76 

67 

49 

56 

65 

73 

72 

73 

77 

78 

78 

75 

75 

74 

77 

80 

81 

56 

62 

68 

73 

72 

78 

MIN 

42 

32 

32 

43 

4  1 

42 

34 

25 

25 

33 

35 

** 

45 

52 

49 

49 

49 

59 

52 

42 

42 

50 

33 

^* 

36 

45 

*^ 

43 

40 

.9 

CflMILLfl 

MAX 

64 

58 

71 

71 

75 

71 

64 

53 

62 

72 

73 

71 

73 

75 

78 

79 

77 

80 

76 

76 

61 

72 

56 

66 

70 

72 

77 

78 

MIN 

49 

31 

40 

4  1 

4  1 

51 

34 

24 

28 

33 

43 

45 

45 

50 

62 

*^ 

49 

54 

57 

42 

56 

49 

35 

40 

46 

42 

.7 

COLOU I r T  2  E 

MAX 

70 

62 

55 

73 

72 

75 

67 

67 

55 

64 

71 

70 

71 

72 

75 

77 

76 

77 

74 

78 

79 

61 

56 

62 

68 

71 

72 

78 

MIN 

53 

32 

36 

42 

40 

40 

35 

24 

29 

3 1 

37 

39 

48 

46 

50 

50 

53 

57 

56 

** 

49 

49 

" 

32 

35 

42 

*' 

40 

41 

.7 

CUTHBERT 

MAX 

63 

55 

67 

72 

75 

71 

62 

64 

63 

72 

70 

72 

76 

76 

76 

74 

73 

74 

75 

78 

80 

75 

60 

66 

71 

71 

76 

60 

MIN 

47 

30 

34 

42 

38 

53 

30 

23 

30 

33 

46 

4  1 

49 

46 

48 

47 

55 

58 

48 

39 

46 

45 

3 1 

3 1 

34 

4  3 

45 

4  1 

42 

41 

.2 

FORT  GniNES 

MAX 

60 

34 

67 

72 

74 

70 

58 

57 

62 

70 

70 

71 

75 

76 

76 

74 

73 

72 

75 

60 

75 

70 

67 

72 

71 

81 

80 

61 

MIN 

49 

32 

40 

46 

40 

55 

33 

25 

40 

46 

45 

54 

S4 

S3 

54 

59 

62 

56 

48 

35 

45 

.8 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 

64 

55 

68 

73 

74 

72 

60 

54 

64 

73 

71 

73 

76 

80 

78 

77 

74 

74 

75 

76 

80 

75 

61 

69 

72 

73 

78 

80 

MIN 

45 

27 

30 

34 

32 

47 

29 

IB 

22 

30 

44 

35 

43 

40 

52 

SO 

60 

66 

44 

35 

45 

27 

25 

27 

37 

37 

.8 

nORCRN  1  H 

MAX 

M I N 

PLfilNS  SH  CO  EXP 

STA 

MAX 

66 

55 

55 

68 

71 

73 

67 

49 

54 

65 

72 

67 

72 

75 

79 

78 

77 

72 

75 

74 

76 

80 

54 

60 

67 

71 

72 

78 

MIN 

38 

32 

32 

39 

40 

44 

31 

23 

26 

29 

40 

41 

43 

46 

49 

47 

49 

58 

49 

40 

41 

50 

32 

30 

34 

41 

44 

42 

45 

39 

.8 

THOMflSVILLE  *  SF 

MAX 

71 

59 

74 

74 

76 

75 

67 

67 

66 

73 

73 

76 

79 

76 

79 

80 

78 

77 

80 

80 

81 

79 

60 

66 

74 

78 

80 

84 

MIN 

32 

34 

39 

49 

48 

56 

36 

34 

29 

3 1 

36 

49 

S3 

55 

54 

SO 

57 

67 

46 

49 

5 1 

29 

33 

39 

46 

49 

49 

46 

44 

.6 

SOUTH  CENTRAL 

06 

PSHBURN  3  ENE 

67 

60 

62 

65 

69 

71 

67 

55 

55 

60 

69 

67 

66 

74 

75 

76 

77 

74 

77 

73 

74 

77 

67 

50 

63 

69 

68 

78 

MIN 

** 

40 

40 

42 

44 

45 

34 

26 

32 

36 

40 

4  3 

" 

*^ 

51 

52 

52 

55 

56 

" 

45 

52 

^* 

35 

38 

40 

45 

46 

46 

43 

.  1 

COROELE 

64 

52 

55 

69 

73 

69 

61 

51 

61 

70 

66 

69 

72 

76 

76 

77 

73 

76 

75 

75 

79 

76 

59 

65 

70 

70 

77 

76 

MIN 

46 

30 

37 

40 

39 

5 1 

30 

29 

26 

30 

" 

39 

** 

4  1 

52 

47 

SO 

57 

52 

36 

49 

*^ 

3 1 

28 

*' 

38 

38 

44 

40 

.4 

DOUGLAS  2  ESE 

71 

61 

56 

70 

71 

76 

66 

50 

54 

65 

71 

73 

73 

79 

79 

81 

82 

60 

60 

79 

77 

60 

67 

62 

68 

73 

74 

79 

MIN 

38 

35 

35 

39 

38 

40 

35 

24 

24 

30 

30 

4  1 

4  1 

4  3 

45 

48 

48 

46 

54 

40 

40 

50 

35 

29 

29 

39 

39 

4S 

38 

.6 

F I T  ZGERfiLD 

66 

54 

67 

72 

74 

72 

67 

53 

63 

71 

69 

72 

77 

78 

77 

79 

77 

76 

76 

76 

79 

76 

59 

66 

71 

71 

78 

78 

MIN 

50 

36 

4  1 

45 

4  3 

33 

26 

37 

36 

48 

4  5 

49 

50 

54 

S  3 

54 

56 

6 1 

*^ 

54 

51 

35 

36 

" 

46 

46 

46 

49 

45 

.4 

HOMERVILLE  3  HSH 

MAX 

63 

60 

72 

70 

74 

68 

66 

54 

63 

70 

75 

73 

79 

79 

78 

81 

80 

81 

81 

76 

80 

78 

61 

69 

74 

79 

79 

8 1 

73 

•  1 

MIN 

50 

33 

35 

46 

4  1 

48 

38 

26 

32 

30 

4  I 

4  3 

4  3 

4  3 

52 

*^ 

4  9 

50 

63 

52 

56 

36 

30 

36 

40 

42 

42 

.5 

LUMBER  CITY 

74 

62 

56 

69 

73 

77 

71 

S2 

59 

65 

73 

70 

74 

72 

80 

82 

82 

79 

82 

63 

62 

66 

75 

73 

76 

80 

7 1 

•  1 

MIN 

34 

35 

35 

39 

39 

38 

36 

26 

30 

30 

33 

36 

37 

45 

50 

48 

46 

50 

55 

35 

3 1 

3 1 

36 

40 

38 

41 

38 

.4 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

68 

S3 

70 

70 

74 

73 

68 

50 

56 

73 

72 

71 

78 

79 

80 

61 

76 

77 

80 

80 

60 

76 

61 

72 

71 

70 

80 

60 

60 

72 

MIN 

3 1 

34 

38 

48 

56 

36 

26 

35 

35 

45 

45 

45 

54 

55 

50 

52 

60 

60 

43 

4  3 

49 

35 

32 

36 

45 

46 

46 

51 

44 

.2 

NSSHVILLE  S  SSE 

70 

68 

72 

71 

75 

75 

73 

54 

64 

70 

74 

74 

78 

79 

78 

79 

78 

77 

79 

79 

80 

72 

67 

75 

74 

75 

79 

78 

60 

•  0 

MIN 

50 

31 

37 

50 

41 

SO 

36 

2S 

31 

30 

41 

43 

44 

46 

52 

49 

49 

49 

63 

42 

42 

44 

30 

29 

36 

42 

40 

39 

43 

4  1 

.5 

QUITMAN  2  NH 

MAX 

65 

58 

74 

73 

78 

76 

74 

72 

68 

72 

76 

76 

79 

76 

80 

79 

78 

80 

81 

80 

81 

78 

66 

67 

74 

75 

60 

81 

61 

75 

.2 

M  I N 

34 

37 

42 

42 

48 

45 

37 

32 

27 

33 

38 

39 

42 

45 

46 

50 

52 

55 

44 

43 

40 

36 

30 

36 

45 

44 

42 

44 

45 

4  1 

•  2 

TIFTON  EXP  STATION 

69 

69 

54 

68 

70 

73 

66 

48 

53 

62 

69 

71 

72 

75 

76 

76 

77 

73 

77 

75 

77 

79 

63 

56 

66 

71 

71 

76 

69 

■  5 

MIN 

40 

36 

37 

43 

42 

49 

34 

26 

29 

35 

38 

44 

46 

49 

52 

50 

52 

55 

59 

44 

46 

46 

35 

33 

37 

43 

45 

45 

48 

42 

.8 

VALDOSTA  3  E 

65 

60 

70 

72 

76 

71 

66 

57 

63 

68 

75 

73 

77 

78 

62 

79 

78 

76 

79 

77 

79 

77 

66 

69 

71 

73 

77 

76 

85 

73 

■  0 

MIN 

36 

32 

38 

38 

39 

53 

35 

25 

37 

32 

48 

4  3 

4  1 

45 

48 

SO 

50 

65 

** 

S3 

4  1 

36 

29 

36 

4  3 

4  I 

38 

44 

41 

.5 

SOUTHEAST 

09 

ALMA  FAA  AP 

62 

56 

71 

70 

75 

68 

65 

53 

63 

71 

72 

71 

80 

79 

77 

80 

78 

79 

80 

78 

76 

69 

63 

67 

73 

73 

79 

78 

79 

72 

.0 

MIN 

*^ 

37 

36 

49 

42 

53 

37 

27 

31 

32 

46 

** 

" 

52 

5 1 

52 

56 

65 

4  3 

54 

49 

37 

3 1 

36 

43 

42 

40 

43 

43 

.7 

BRUNSHICK 

MAX 

63 

61 

73 

71 

71 

74 

69 

68 

60 

67 

75 

75 

76 

76 

77 

61 

63 

83 

82 

80 

78 

75 

66 

66 

71 

75 

78 

77 

78 

73 

■  6 

MIN 

SO 

36 

4  1 

46 

4  3 

52 

39 

32 

35 

35 

37 

37 

4  1 

46 

37 

36 

40 

42 

45 

5 1 

55 

55 

36 

36 

"  7 

37 

36 

46 

34 

41 

.3 

BRUNSHICK  FAA  AP 

61 

55 

72 

68 

67 

72 

62 

56 

53 

62 

74 

65 

71 

72 

71 

75 

75 

82 

81 

69 

75 

74 

56 

63 

66 

72 

74 

73 

74 

66 

•  8 

MIN 

48 

39 

38 

*'' 

43 

54 

35 

33 

37 

35 

46 

48 

45 

50 

SB 

56 

59 

60 

61 

S2 

60 

48 

39 

37 

49 

50 

48 

49 

52 

47 

■  4 

FLEMING 

MAX 

72 

58 

69 

70 

76 

72 

67 

55 

62 

72 

73 

68 

76 

77 

75 

60 

60 

79 

80 

78 

79 

73 

61 

66 

71 

74 

78 

77 

77 

72 

-  3 

MIN 

*^ 

37 

31 

4  3 

37 

50 

43 

23 

26 

27 

39 

40 

36 

43 

SO 

49 

52 

53 

63 

38 

43 

48 

32 

28 

35 

40 

38 

39 

39 

40 

.4 

FOLKSTON  9  SH 

MAX 

61 

59 

73 

72 

76 

74 

68 

57 

62 

72 

75 

74 

81 

80 

81 

63 

82 

81 

79 

83 

78 

64 

69 

73 

76 

80 

80 

81 

74 

•  1 

MIN 

46 

32 

33 

42 

43 

53 

39 

27 

29 

32 

39 

45 

42 

45 

52 

5 1 

54 

55 

55 

5 1 

57 

37 

32 

40 

47 

42 

4  1 

47 

43 

■  6 

FORT  STEHART 

68 

60 

70 

70 

76 

70 

67 

56 

62 

71 

73 

69 

79 

78 

77 

82 

82 

61 

81 

79 

79 

77 

62 

69 

73 

75 

79 

78 

79 

73 

.2 

MIN 

46 

36 

34 

42 

36 

53 

38 

27 

30 

29 

*^ 

45 

4  1 

47 

55 

5 1 

53 

55 

63 

4  4 

49 

59 

37 

32 

39 

45 

4  1 

4  1 

43 

43 

.5 

GLENNVILLE 

MAX 

65 

65 

69 

68 

75 

71 

66 

55 

60 

68 

71 

72 

79 

79 

78 

60 

79 

60 

79 

76 

80 

72 

61 

67 

75 

74 

79 

79 

81 

72 

■  5 

MIN 

46 

37 

34 

42 

4  1 

52 

37 

27 

32 

33 

49 

" 

4  4 

SO 

S3 

S 1 

55 

55 

62 

44 

54 

48 

37 

33 

40 

46 

46 

45 

46 

44 

.2 

JESUP  8  S 

68 

59 

71 

71 

77 

73 

67 

54 

61 

71 

72 

70 

80 

79 

80 

82 

82 

82 

80 

78 

81 

66 

61 

69 

73 

74 

79 

79 

60 

73 

.  1 

MIN 

46 

36 

32 

40 

36 

49 

36 

24 

27 

27 

4  1 

40 

4  1 

42 

52 

4  7 

5 1 

5 1 

64 

39 

4  1 

SB 

35 

29 

36 

4  1 

39 

36 

39 

40 

■  6 

NAHUNTA 

70 

61 

73 

72 

76 

73 

67 

55 

62 

70 

74 

60 

78 

80 

82 

81 

61 

77 

81 

80 

79 

75 

62 

68 

74 

74 

78 

7B 

60 

73 

■  8 

MIN 

50 

37 

32 

42 

39 

*'' 

37 

25 

34 

28 

40 

40 

42 

45 

48 

SO 

52 

50 

56 

43 

36 

30 

39 

39 

42 

39 

42 

41 

.3 

SBPELO  ISLAND 

59 

60 

62 

72 

73 

69 

64 

63 

68 

61 

74 

70 

72 

78 

75 

73 

75 

60 

76 

73 

81 

66 

62 

62 

66 

74 

74 

74 

74 

70 

.  1 

MIN 

45 

35 

35 

4  1 

42 

4  1 

34 

27 

34 

32 

40 

45 

4  1 

51 

53 

49 

53 

55 

59 

45 

44 

59 

35 

33 

45 

43 

44 

44 

45 

43 

.1 

SAVANNAH  USOA  PL 

GRON 

68 

57 

68 

72 

77 

70 

65 

56 

72 

72 

74 

70 

80 

77 

80 

83 

63 

64 

82 

80 

79 

69 

66 

68 

73 

76 

79 

78 

78 

73 

.7 

MIN 

48 

38 

29 

37 

34 

48 

26 

30 

33 

24 

39 

37 

36 

48 

50 

SO 

54 

5 1 

62 

37 

46 

46 

33 

29 

34 

4  1 

37 

4  1 

41 

40 

.2 

SnvflNNRH  HSO  AP 

MAX 

59 

53 

66 

69 

74 

70 

55 

53 

60 

66 

72 

65 

77 

74 

70 

80 

79 

80 

79 

70 

77 

68 

60 

65 

69 

73 

77 

74 

76 

69 

.4 

MIN 

43 

35 

36 

42 

39 

54 

31 

27 

33 

31 

47 

44 

41 

49 

S3 

54 

57 

58 

57 

43 

50 

45 

36 

34 

40 

46 

43 

42 

45 

43 

.3 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

59 

54 

67 

70 

74 

70 

69 

60 

73 

72 

72 

74 

70 

72 

75 

73 

74 

72 

76 

70 

60 

61 

64 

69 

77 

74 

76 

69 

.6 

MIN 

44 

36 

37 

43 

39 

S4 

39 

32 

39 

36 

47 

44 

46 

49 

53 

53 

54 

56 

61 

47 

46 

49 

36 

39 

53 

43 

42 

42 

45 

.0 

SURRENCr  2  HNH 

MAX 

65 

58 

69 

69 

74 

70 

68 

54 

62 

70 

71 

71 

78 

78 

78 

80 

60 

79 

79 

76 

80 

76 

66 

69 

72 

73 

79 

78 

Bl 

72 

.5 

MIN 

42 

35 

33 

41 

38 

47 

35 

23 

29 

29 

43 

40 

43 

43 

SO 

47 

SO 

45 

61 

40 

49 

54 

3S 

29 

35 

41 

40 

38 

42 

40 

.6 

NATCROSS  4  NE 

MAX 

72 

65 

59 

73 

73 

76 

71 

52 

53 

55 

72 

75 

78 

65 

82 

82 

83 

81 

82 

82 

79 

83 

68 

62 

72 

75 

75 

78 

82 

73 

.3 

MIN 

32 

36 

36 

41 

40 

40 

40 

23 

23 

28 

29 

40 

40 

42 

42 

42 

46 

53 

S3 

44 

44 

51 

35 

28 

28 

35 

36 

38 

36 

38 

■  0 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

C£ORCIR 

FEBRUHRr  1976 


X 

onr  OF  noNTH 

STflT ION 

o 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IX 
K 

a. 

COLMOUN  EXP  STflT ION 

4 

MAX 

niN 

47 
40 

45 
40 

44 

39 

48 

39 

49 

39 

53 
43 

SO 
41 

44 

41 

45 

38 

48 

39 

50 
45 

50 
43 

52 
41 

54 
49 

61 
49 

55 
50 

60 
50 

61 
54 

59 
49 

61 
48 

60 
47 

59 
50 

62 
43 

55 
43 

51 
44 

51 
45 

48 
47 

57 
47 

57 
46 

52 
44 

6 
4 

EXPERIMENT 

2 

nnx 

60 
51 

52 
38 

56 
40 

61 
47 

66 
47 

67 
55 

61 
43 

59 
42 

57 
37 

63 
43 

67 
53 

61 
42 

70 
52 

70 
52 

76 
58 

72 
55 

76 
59 

75 
61 

65 
48 

71 
47 

79 
63 

71 
58 

58 
40 

65 
41 

70 
45 

71 
51 

72 
49 

78 
SB 

79 
67 

67 

2 

4 

nnx 
niN 

SS 
SO 

SO 
40 

52 
4  1 

57 
46 

62 
48 

62 
55 

56 
43 

55 
40 

53 
40 

58 
44 

50 
52 

57 
45 

65 
57 

65 
51 

69 
57 

66 
55 

70 
58 

69 
59 

62 
50 

64 

50 

74 

58 

66 
59 

59 
43 

60 
44 

64 
46 

65 
51 

65 
50 

71 
55 

72 
61 

62 
49 

2 
9 

niN 

51 
SO 

50 
44 

48 
40 

51 
47 

SS 
SO 

56 
54 

54 
46 

SI 
47 

49 
44 

51 
46 

55 
51 

57 
45 

57 
53 

58 
53 

62 
57 

60 
56 

64 

59 

64 

60 

60 
54 

60 
54 

65 
56 

61 
59 

59 
49 

55 
49 

58 
51 

59 
54 

60 
54 

64 
S4 

65 
57 

51 

S 

HflHK I NSV  t  LLE 

MIN 

55 
43 

S9 
44 

SS 
41 

57 
43 

63 
43 

63 
46 

61 
43 

57 
44 

60 
41 

62 
42 

58 
49 

66 
46 

70 
49 

64 
46 

66 
45 

67 
47 

64 

51 

70 
50 

71 
51 

- 

nunc'^<  ILLL    J  Ron 

niN 

58 
50 

57 
49 

57 
48 

61 
48 

62 
S3 

64 

52 

61 
S3 

58 
47 

56 
48 

58 
47 

60 
46 

64 

SO 

64 

53 

67 
53 

68 
56 

68 
58 

70 
57 

69 

57 

70 
58 

72 
59 

71 
58 

69 
60 

67 
53 

67 
SI 

66 
60 

- 

69 
52 

71 
55 

73 
55 

52 

7 

Ninviiip  rvp  ^TDTinw 

niuviLLC  oiHiiun 

niN 

48 
40 

53 
42 

57 
45 

57 
47 

55 
52 

56 
39 

58 
4  1 

60 
49 

62 
48 

65 
47 

67 
56 

67 
54 

66 
57 

66 
57 

65 
S3 

61 
45 

62 
47 

65 
49 

62 
47 

69 
52 

48 

4 

PuniNS  SM  on  exp  sib 

4 

nflx 

55 
42 

5  I 
41 

53 
40 

58 
42 

63 
48 

52 
49 

60 
48 

58 
41 

54 

39 

60 
41 

62 
44 

58 
51 

64 
49 

69 
53 

72 
54 

74 

60 

75 
58 

71 
60 

68 
60 

70 
55 

72 
53 

72 
57 

62 
46 

60 
44 

64 
46 

66 
47 

65 
53 

73 
52 

74 

53 

64 
49 

3 
2 

TIFTON  EXP  SIBTION 

2 

nnx 
niN 

67 
42 

SS 
40 

61 
39 

66 
44 

72 
49 

74 
49 

62 
45 

65 
40 

64 

39 

72 
42 

72 
44 

72 
50 

79 
51 

79 
55 

83 
56 

80 
57 

81 
58 

7S 
59 

75 
60 

79 
53 

80 
52 

76 
58 

67 
45 

73 
44 

77 
45 

61 
49 

77 
52 

82 
52 

81 

53 

73 
49 

3 
0 

4 

nnx 
niN 

63 
48 

58 
46 

60 
46 

64 
49 

69 
SS 

71 
55 

63 
52 

63 
46 

63 
46 

68 
49 

69 
51 

68 
55 

75 
57 

75 
60 

78 
61 

75 
62 

78 
63 

74 

65 

73 
65 

77 
60 

76 
68 

74 

62 

68 
52 

71 
52 

73 
52 

76 
56 

74 

59 

77 
57 

77 
59 

70 

SS 

7 
1 

8 

npx 
niN 

58 
47 

55 
46 

65 
47 

58 
48 

62 
53 

6S 
54 

59 
54 

58 
47 

57 
47 

60 
48 

62 
50 

62 
54 

66 
55 

68 
58 

70 
59 

69 
60 

71 
61 

68 

62 

68 

62 

72 
59 

70 
60 

69 
61 

67 
53 

65 
53 

66 
53 

68 
55 

68 
58 

70 
59 

70 
60 

65 
54 

0 
6 
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EVflPORnTION  AND  WIND 

DRY  OF  MONTH 


STflT ION 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  °  S 

NORTHWEST  01 

BLLflTnONfl  0(W  2 

EVAP 

.28 

.04 

.08 

. 

. 

.26 

.06 

.14 

.0' 

. 

. 

.19 

.2; 

.12 

.10 

- 

- 

2.068 

HI  NO 

2C 

16 

16 

2; 

* 

126 

32 

26 

1 E 

3; 

I  1 C 

32 

2E 

1  5" 

2' 

3E 

20 

90IB 

CHLHOUN  EXP  STATION 

EVHP 

.07 

.18 

.07 

.07 

.08 

.07 

.  1  1 

.04 

.06 

.09 

.03 

.  1  1 

.10 

.10 

.08 

.12 

.10 

.43 

.16 

.19 

24 

.17 

■  08 

■  14 

.03 

.21 

.13 

.06 

.07 

3.38 

HI  NO 

13 

77 

32 

20 

22 

51 

1  12 

31 

15 

38 

40 

24 

47 

22 

72 

35 

63 

108 

28 

38 

98 

86 

41 

21 

30 

35 

23 

■ 

37 

1259 

HAX 

52 

48 

5S 

59 

63 

63 

50 

51 

57 

62 

62 

63 

6S 

75 

76 

74 

73 

71 

70 

71 

73 

66 

62 

67 

67 

72 

73 

73 

75 

65.1 

nIN 

44 

34 

44 

39 

49 

48 

33 

4S 

44 

4  1 

53 

40 

54 

53 

55 

53 

61 

63 

45 

45 

52 

48 

42 

40 

42 

48 

54 

52 

56 

47.5 

■       ■  ■ 

NORTH  CENTRAL  02 

U  OF  Cn  PLI  SCIENCE  FN 

EVAP 

.26 

.28 

.  IC 

.08 

.09 

14 

.16 

.15 

.13 

.19 

.16 

.14 

.18 

.19 

.09 

.13 

.27 

.07 

.16 

.17 

-14 

.35 

.09 

.14 

.13 

.13 

.15 

.18 

.17 

4.62 

HI  NO 

63 

174 

43 

52 

36 

1  19 

170 

128 

99 

77 

129 

Bl 

67 

78 

86 

71 

114 

157 

62 

62 

83 

231 

67 

38 

31 

46 

44 

32 

42 

2482 

flAX 

S7 

44 

5E 

65 

65 

65 

58 

47 

57 

64 

6; 

64 

71 

73 

7C 

74 

74 

73 

69 

70 

69 

6B 

60 

67 

69 

68 

76 

7; 

75 

65.7 

HIN 

32 

38 

S3 

32 

32 

3: 

3S 

3E 

5C 

4S 

46 

SS 

56 

42 

45 

42 

38 

40 

48 

45 

48 

43.1 

NEST  CENTRAL  04 

EXPERIMENT 

EVAP 

.IS 

.IE 

.10 

.1  1 

.14 

■ 

■ 

.38 

.20 

.04 

.40 

.13 

.15 

.08 

.20 

.17 

.  1  1 

.16 

.24 

.14 

■ 

.20 

.15 

.17 

.13 

.16 

.20 

4  .09 

H  INO 

100 

160 

4C 

1 9C 

6C 

6C 

7C 

7C 

6C 

1 6C 

60 

MAX 

62 

51 

62 

71 

7C 

- 

62 

73 

63 

71 

70 

75 

71 

75 

66 

71 

72 

7C 

62 

6! 

7C 

71 

76 

76 

68.9 

HIN 

45 

34 

36 

4S 

45 

- 

- 

32 

39 

38 

38 

49 

SO 

S2 

52 

56 

46 

45 

45 

51 

36 

3B 

41 

46 

46 

49 

43.9 

■      ■  ■ 

CENTRAL  05 

RILEY 

EVAP 

- 

.06 

.06 

.0" 

.07 

■ 

.2C 

.0! 

.OE 

.OE 

.0! 

.10 

.10 

.  12 

.  1  1 

.  li 

.OS 

.16 

.14 

.10 

.0! 

.10 

.07 

• 

.24 

2.73B 

HIND 

12 

22 

62 

32 

23 

24 

46 

18 

39  38 

■      ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.23 

.16 

■  11 

.08 

.09 

.  1  1 

.06 

. 

- 

.12 

.13 

.09 

.13 

.13 

.12 

.1  1 

.13 

.10 

.09 

.18 

21 

.19 

.02 

.12 

.1  1 

.13 

.08 

.15 

.15 

3.60B 

HIND 

86 

122 

79 

54 

36 

62 

127 

58 

77 

35 

80 

51 

34 

56 

48 

47 

65 

93 

149 

34 

86 

141 

129 

39 

17 

38 

19 

26 

31 

1918 

HAX 

66 

66 

57 

66 

72 

74 

65 

57 

64 

67 

70 

75 

76 

80 

77 

79 

73 

75 

81 

76 

76 

67 

68 

72 

76 

73 

80 

80 

71.7 

niN 

41 

37 

36 

41 

49 

SO 

39 

37 

37 

40 

47 

50 

52 

53 

55 

55 

56 

SB 

49 

49 

54 

38 

37 

39 

43 

49 

49 

49 

46.0 

SOUTHEAST  09 

SnvANNRH  HSO  AP 

EVAP 

.17 

.11 

.  1 1 

.08 

.07 

22 

.12 

.26 

.92 

.08 

.19 

.14 

■  09 

.20 

.17 

.16 

.10 

.33 

.21 

.18 

.14 

.  1  1 

.17 

.30 

.10 

.20 

.18 

.18 

4  .S5B 

HI  NO 

78 

109 

71 

33 

28 

93 

1  19 

55 

54 

43 

1  14 

75 

45 

78 

1  33 

71 

102 

136 

1  34 

72 

97 

127 

99 

28 

48 

31 

44 

30 

42 

2189 

HAX 

59 

56 

6C 

65 

70 

66 

63 

S3 

61 

63 

68 

67 

72 

71 

74 

77 

76 

73 

78 

73 

74 

69 

63 

67 

69 

72 

74 

73 

77 

68.4 

niN 

45 

3S 

34 

41 

43 

50 

38 

33 

34 

35 

41 

45 

43 

52 

49 

52 

53 

54 

62 

46 

49 

59 

35 

35 

41 

46 

46 

46 

45 

44.4 
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GEORGIA 

FEBRUART  1976 


SNOWFRLL   AND  SNOW  ON  GROUND 


STflT ION 


NORtHHESI 
OflLins  7  NE 


NORIH  CENTRBL  02 
ntLnNIS  HSO  BP 


BLBIRSVILLE  EXP  STB 
JBSPER  1  NNH 


NORTHERSr 
CLBTTON  1  SSH 


CENTRBL 
HBHKINSVILLE 


CEORGIB 

FEBRUBRr  1976 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 
WTR  £OU:v 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


DAY  OF  MONTH 


10 


21 


22 


25 


26 


30 


I 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


GEORGIfi 
FEBRURRY 


1976 


STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

ORRINRGE  I 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVRTION 
TIME  RND 
TRBLES 

OBSERVER 

Q. 
H 

PRECIP. 

Q. 
(Z 

SPF.CIRL 
I  SEE  NOTES! 

□  Q  R  [T  \/  T  1    1  C" 

HbDt  V  I  L  L t 

00  I  0 

08 

W  1  L  L  U  A 

9 

32 

00 

83 

1  8 

240 

b  H 

r 
L 

MRS      MRRY   F      FRMPRFI  1 

HUH  i  Kb V 1 LLt 

004  1 

0  1 

D  rl  ix  1  u  rl 

1  2 

34 

22 

84 

56 

/  1  U 

/  H 

r 
L 

IPfK    Ul   R  I  RP 

fl  I  L  E  Y 

0090 

05 

MnMTP.riMFRY 
llUI't  1  tjUIILn  I 

1  0 

32 

1  1 

82 

34 

233 

c;p 
br 

C  P 

br 

b  r 

H 

HPYUIPPP    F  RPYn 

HLdHNT    0  ot 

014  0 

07 

nni  IP.HF  R  T  Y 

6 

3 1 

32 

84 

08 

1 80 

/  H 

/  H 

H 

TRMMIF  RRRNTIFY 

1  UMIIiL      U'xrilN  1  I 

HLLHiUUNH    UHn  c. 

0181 

0  1 

BfiRTOW 

5 

34 

1 0 

84 

4  4 

975 

bH 

8  A 

R  Q 
O  H 

C 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

flLMP  FPfl  RP 

021  1 

09 

BRCON 

13 

31 

32 

82 

31 

198 

TP 

/  r 

7P 

H 

FED.  RVIRTION  RGENCY 

ALPHRRtTTP  5  SSW 

0219 

02 

FUL  TON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

/H 

7A 

H 

SrOTT   r  FHRMRIFF 

Ql   PUQDCTTQ     O  WMIJ 

HLrnHtttI  IH    c.  iNlNIW 

022  1 

02 

FUL  TON 

5 

34 

07 

84 

1  8 

1  1  0 

r 
L 

TFnOY   R      WRI  KFR  SR 

HntKlLUO    *»  tNt 

n  o  c  Q 

UdO  J 

0  7 

SI  IM  TF  R 
■J  u  1 1  1  i_  r\ 

6 

32 

06 

84 

1  0 

4  76 

c;  P 

br 

/  H 

H 

Rl  RNFHF    S  RHYNF 

QMroinic   cvp   qtq  mdcv 

HncKlLUo    CAr    o!H  NKoT 

n  o  c  Q 

U  / 

SUM  TF  R 
o  u  M  1  c  r\ 

6 

32 

06 

8  4 

1  6 

4  50 

r 
L 

U-OF   GA.EXP.STA.  NR5Y. 

O  P  P  1    T  W  P      1      M  IJ 

U  J  1  i 

n  c 
Ub 

rni  1 IMR  I  P 
L  U  L  U 1  1 Q  i  rl 

1  4 

3  3 

3  3 

82 

20 

360 

8fl 

8h 

H 

RPY    n      TPNKFRSI  FY 

•  \  U  1       U  •       1  n  IN  I\  U  l\  ij  L  l_  1 

HonDUKiN    J  LNt. 

U  4  Ub 

Uo 

Tl  IRWF  R 

1  VJ  r\  ii  L  r\ 

1  6 

3  1 

4  3 

83 

37 

4  35 

D  Q 
bH 

8  A 

H 

RTMY     1      UlTII  TPMS 

H  1  nciNO    WoU  Hr 

U 4  Jo 

U^ 

n  RRKF 

L>  i_  n  r\  i\  [_ 

1  0 

33 

57 

83 

1  9 

802 

M  I  n 
n  i  u 

M  I  0 

L 

H  J 

NPTI     WFfiTHFR  SFRVlfF 
iNniL    nLniiiLix  iJL-i\*iui_ 

n  1  r\  I  rioUN 

04  4  1 

n  Q 

uy 

RRfiN  Tl  F  Y 

1  J 

J  1 

1  4 

8 1 

49 

/U 

/H 

PRV  r  N  TPNNFR 
nr\¥iiN  iniNiNi_r\ 

QTl   QMTQ     Dm  TflM 

04  4  4 

n  o 
U  c 

FULTON 

3 

3  3 

4  9 

84 

29 

880 

7  A 

CHARLIE  H  KEELING 

RTLRNTR  WSO  RP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

M  I  n 
n  1  u 

MID 

c 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

RUGUSTR  WSO  RP 

R 

0495 

06 

R  I  PHMnMn 

l\  I  L.  1  1 1  1  U  11  U 

1  4 

33 

22 

81 

58 

148 

n  1  U 

MID 

c 

HJ 

NPTI     WFOTHFR  SFRVIPF 

DH  I  INtD"  i  ULjL 

n  c  D  1 
Ubb  I 

n  1 
U  / 

DF  r  P  TllR 

U  L  U  M  1  U  r\ 

6 

30 

55 

84 

34 

1  20 

"7  P 

/  r 

7R 

c 

H 

MRS      MPRY    F      H      Mill  I  FN 
iir\j«    iinr\i     u«     ii"  iiulllin 

DDI  1     p  p  m  1 M  n 
DHLL  UKUUnJU 

n  c  n  "a 
UbU  J 

n  o 

PHFRPKFF 

5 

3  4 

20 

84 

2  3 

1  1  00 

7R 

MRS      FSTFI  1  F  r.RPP.PN 

□LHVLKUHLt    1  t 

U  /  4  b 

0  1 

Ml  IRRP  Y 

1  1  u  i\  rv  n  1 

1  2 

34 

56 

84 

50 

7  4  0 

8R 

1    M  I  1  Rl  IRN    UIHF  P  T 

tJcLLV  ILLt 

0787 

09 

E  VANS 

1  1 

32 

09 

8  1 

58 

1  85 

c 

MRS    PRPPF    F  HFPRN 

Ql   QTPCWTI   1   C"     CVP  CTQ 

DLHlKoVlLLt    tXr  bIH 

0969 

02 

1  IN  T  PM 
U  IN  i 

7 

34 

5 1 

8  3 

55 

1917 

D  Q 
bH 

8R 

H 

P.FPRr.  IP    MTN      FXP  STP 
tjcurxuiri    iiiiN*     i_nr  •  \jin» 

D  1    Q  1/  C  1  V 

DLHr\t  L  T 

0979 

07 

EARLY 

6 

3 1 

2  3 

84 

57 

300 

/  H 

7  R 

H 

IPWRFY    S  STPNF 

LUHiXL.'      O*  OIUINL. 

Q 1  M  cr    p  T  n  p  c 
tJL  Ut    K  1  Ubt 

1024 

02 

F  PNN  T  N 

r  M  IN  IN  1  IN 

7 

34 

52 

84 

1  9 

1760 

1 P 

/  r 

7P 
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WILIFORD  P.  NALLEY 
CITY  OF  DUBLIN 
GA.  FORESTRY  COMM. 
JESSE  L.  NEWTON 
A.   D.   MC  CLRIN 
ALFORO  G.  DOVER 
MISS  JANET  ALLGOOD 
U.   OF  GA.  EXP.  STATION 
MRS  ONEGA  F .  VINCENT 
ST  .  REGIS  PAPER  CO- 

CITY  FIRE  DEPT. 
MRS  MILDRED  C  SECKINGER 
LOTT  W.  TURNER 
OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 
CITY  OF  FORSYTH 
MRS.   MAYME  R.  HAYES 
POST  ENGINEERS 
ROBERT  L  WILSON 
WILLIAM  A.  SELLERS 
MRS.   SUSAN  G.  BRADOY 

DON  P.  COBB 
ROBERT  H.  BROWN 
MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 
BLUE  SPRINGS  FARM 
MRS.  RUTH  T.  GABLE 
RALPH  0.  SCOTT 
MRS.   CLIFFORD  MCLENDON 
SOIL  CONSERVATION  SERV 
COMER  L .   VRNDI VER 
UNION  BAG-CAMP  CORP. 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

GA.  POWER  COMPANY 

HOWARD  L .  DILBECK 

RMICALOLA  EL  MSHP  CORP 

CITY  OF  JESUP 

BRUNS.  PULP  4  PAPER  CO. 

MRS  .  LRVERN  C .  KINCAID 

CICERO  W.  SWINT 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

TVA-722 

MRS.  ELIZABETH  0.  BROWN 

CHARLES  M.  LOWRY 

RAY   J.  RELIHAN 

JOSEPH  A.  CAREY 

JAMES  C .  BLACKWELL 

GLASCOCK- JEFF  UNIT  GFC 

W  R  CARVER 

PERRY  T .  USHER 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CITY  OF  MARSHRLLVILLE 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 
CITY  OF  METTER 
SPENCER  A.  JONES 
SE  GA.   BRANCH  EXP.  STA. 
MRS  WILLETTE  8  HORNE 
KERMIT   J.  CHANCE 
MILTON  R.  REDDICK 
CITY  FIRE  DEPT 
GEORGE  FOWLER 
POSTMASTER 

CALHOUN  PUB.  WKS.  CAMP 
CLARENCE  W.  CHENEY 
RADIO  STATION  WMTM 
GARLAND  L  .  GILL  IS 
GEORGIA  FORESTRY  COMM. 
GA.  FORESTRY  COMM. 
MRS  MARY  A.  POLK 
JAMES  0.  HARDIN.  JR. 
MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 
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PATTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

13 

31 

23 

82 

08 

105 

8A 

GA.   FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

08 

ATK INSON 

13 

31 

18 

82 

51 

205 

C 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  OA  EXP  STR 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8A 

8A 

GH 

SW  GA  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMAN  2  NW 

7276 

08 

RROflKS 

1  6 

30 

48 

83 

35 

185 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  0  LEY 

RESRCA 

7430 

0 1 

GORDON 

12 

34 

34 

84 

57 

650 

8  A 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

01 

CATOOSA 

18 

34 

55 

85 

07 

820 

8A 

TVA-721 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

09 

620 

6P 

8A 

H 

JOHN  W  MADDOX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34 

10 

85 

16 

700 

C 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  fiP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34 

21 

85 

10 

637 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SANOERSVILLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

1  1 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

24 

81 

17 

10 

SP 

5P 

H 

U.   GA.  MARINE  BIO.  LAB. 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

81 

16 

22 

4P 

4P 

H 

USDA  PLANT   INTRODUCT  ST 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

2 

32 

08 

81 

12 

46 

MID 

MID 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

80 

51 

10 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

SILOAM 

8064 

05 

GREENE 

10 

-J  -J 

0  c. 

O  3 

np 

U  D 

D  cJ  U 

PP 

D  r 

7fl 

|-| 

MRS.   MABEL  C  CRUMPTON 

SPARTA  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

1  1 

33 

19 

83 

01 

530 

8A 

c 

MR.  HOWARD  R.  GARRETT 

STILLMORE 

8351 

06 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82 

13 

255 

7A 

JESSE  W.  RAUTON 

SUMMERVILLE   1  SSW 

8436 

01 

CHATTOOGA 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7A 

EVAN  D.  BOWMAN 

SUNNYSIDE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33 

20 

84 

17 

930 

6P 

8A 

H 

HORACE  0.  WESTBROQKS 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

APPL ING 

1 

31 

44 

82 

14 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWAINSBORO 

8496 

06 

EMANUEL 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FANNIN 

7 

34 

58 

84 

13 

1800 

c 

TVA-129 

SYLVANI A 

8517 

06 

SCREVEN 

14 

32 

45 

81 

39 

254 

c 

LLOYD  H.  BAZEMORE 

TALBOTTON   1  NE 

8535 

04 

TALBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

710 

6P 

8fl 

H 

1  RWRFNFF   R   M I NAR 

TAYLORSVILLE 

O  D  U  U 

n  I 

U  1 

BARTOW 

5 

uo 

P  A 

1 1  n 
/  i  u 

/  H 

THOMAS  F .  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

1  4 

800 

c 

CECIL  HARRIS 

THOMASTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMASVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31 

29 

83 

32 

371 

8A 

8fl 

8A 

GH 

GA.CSTL .PLAIN  EXP.  STA. 

TOCCOA 

8740 

03 

STEPHENS 

14 

34 

35 

83 

19 

1019 

6P 

7fi 

H 

HENRY  0.  MCDONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

c 

TVR- 154 

U  OF  Gfl  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GA  COL  OF  AGR I 

VALOOSTA  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

1  6 

30 

51 

83 

1  4 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJEM 

VALDOSTA  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

1  5 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

WALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

19 

84 

33 

1110 

7A 

OOYLE   B.  SMITH 

WARRENTON 

9141 

06 

WARREN 

1  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7A 

7A 

H 

HENRY  C.   WHEELER.  JR. 

WASHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

14 

33 

44 

82 

44 

630 

7R 

7A 

H 

WILLIAM  T .  THORNTON 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

26 

750 

c 

AGR  .  RESEARCH  SVC . 

WAYCROSS  4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

13 

31 

15 

82 

19 

145 

7A 

7A 

H 

ERNEST  L.  SWEAT 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

1  4 

33 

07 

81 

59 

270 

6A 

6A 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

1  1 

575 

8A 

8A 

H 

CAM  B.   LANIER.  JR. 

WINDER   I  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7fl 

c 

H 

CECIL  H.  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

8R 

ALLEN  C  LONGING 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

8A 

WILLIAM  G  BOOTH 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle    N  C 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State.  ' 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  ml les .     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  d;iyli^;lu  saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,    'Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 
Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsvllle  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,   direction  unknown.     Type  of  thtrmo- 

meters  unknown, 

Homervllle  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tlfton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.  8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph,  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE' THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dail' 
Soil  Tempera tures"  table ,  and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I      Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  referfciice  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE-      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  ll-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  In  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   S5.55  additional  for  foreign  mailing:  40^  single  copy;  30C  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle.  N.   C.   28801.       Attn:     Publications . 
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3  .18 

-  2.31 

1  .00 

28 

.0 

0 

9 

1 

1 

flMERICUS  4  ENE 

75.1 

50.6 

62.9 

5.8 

85 

4 

32 

n 

107 

0 

0 

1 

0 

3.66 

-   1  .75 

1  .03 

15 

.0 

0 

9 

2 

1 

BfllNBRIOGE 

77.8 

52.3 

65.1 

4  .6 

87 

31« 

32 

18 

72 

0 

0 

1 

0 

4  . 34 

-  1.16 

1  .48 

28 

.0 

0 

8 

3 

1 

BLBKELY 

74  . 1 

49 . 1 

61  .6 

3  . 1 

85 

6 

34 

18 

1  42 

0 

0 

0 

0 

3.66 

-  2.47 

1  .52 

28 

.0 

0 

8 

2 

1 

CflnlLLfl 

77.2 

SI  .6 

64.4 

4  .0 

88 

31 

34 

18 

79 

0 

0 

0 

0 

4  .20 

-   1  .29 

1  .44 

28 

.0 

0 

8 

3 

2 

COLQUITT  2  E 

74.0 

50.8 

62.4 

85 

6 

35 

18. 

122 

0 

0 

0 

0 

4  .67 

1  .33 

28 

.0 

0 

7 

4 

2 

CUTHBERT 

75  .4 

48  .6 

62-0 

84 

5» 

31 

18 

1  19 

0 

0 

I 

0 

5.32 

1  .20 

1  4 

.0 

0 

9 

5 

2 

rOST  GfllNES 

75.2 

55.2 

65.^ 

7.0 

8S 

5 

33 

18 

79 

0 

0 

0 

0 

6.41 

.44 

1  .81 

31 

.0 

0 

6 

6 

3 

LUMPKIN  2  SE 

nORCHN  1  M 

78.  3M 

M 

M 

90 

29 

1 

0 

0 

2  .65 

1  .20 

27 

.0 

0 

'' 

1 

1 

PLRINS  SM  Gfl  EXP  STfl 

73.1 

48  .6 

60  ■  9 

64 

6* 

32 

18 

158 

0 

0 

1 

0 

4  .02 

1.17 

15 

.0 

0 

9 

1 

1 

TMOMBSVILLE  4  SE 

80  .7M 

51  .SM 

66  . 1 M 

6.2 

68 

3 

36 

1  7 

0 

0 

0 

0 

4  .04 

-   1  .63 

1  .64 

27 

•  0 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

63.2 

4.2 

4  .20 

-   1  .50 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

nSHBURN  3  ENE 

73.1 

49  .2 

61  .2 

83 

6 

36 

IB 

153 

0 

0 

0 

0 

3.42 

.90 

14 

.0 

0 

10 

2 

0 

CORDELE 

74  .8 

51  .2 

63.0 

4.9 

64 

S> 

34 

18 

108 

0 

0 

0 

0 

5.92 

.51 

1  .90 

14 

.0 

0 

10 

3 

2 

DOUGLAS  2  ESE 

76.2 

46.9 

61  .6 

3.6 

87 

4 

32 

19» 

142 

0 

0 

2 

0 

1  .98 

-  2  .97 

.68 

17 

.0 

0 

7 

1 

0 

F I TZGERflLD 

76. B 

53.4 

65.0 

S.7 

84 

5- 

36 

18 

73 

0 

0 

0 

0 

2.90 

-  2.1  1 

.95 

16 

.0 

0 

9 

2 

0 

HOMERVILLE  3  HSH 

77.9 

50. S 

64.2 

86 

3 

31 

18 

86 

0 

0 

1 

0 

3.05 

1  .24 

16 

.0 

0 

6 

2 

] 

LUMBER  CITY 

75  -SM 

47  .  IM 

61  .SM 

87 

6> 

32 

18 

146 

0 

0 

1 

0 

3.60 

-1.41 

.98 

IS 

.0 

0 

9 

2 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

76.6 

50.2 

63.4 

3.3 

85 

3 

35 

18 

97 

0 

0 

0 

0 

3.64 

-   1  .78 

1  .48 

16 

.0 

0 

S 

3 

1 

NRSHVILLE  5  SSE 

78.9 

49.9 

64  .4 

85 

31- 

31 

16 

77 

0 

0 

1 

0 

3.05 

1  .07 

16 

.0 

0 

7 

3 

1 

QUITMAN  2  NH 

77  .4M 

49.9t1 

63. 7M 

3.8 

86 

3 

33 

17 

97 

0 

0 

0 

0 

4.15 

-   1  .02 

1  .60 

27 

.0 

0 

TIFTON  EXP  STATION 

73-3 

SO  .8 

62  . 1 

4  . 3 

83 

6* 

35 

18 

1  30 

0 

0 

0 

0 

2  .06 

-  2  .98 

.52 

17 

.0 

0 

7 

1 

0 

VALDOSTA  3  E 

77  .2 

50  -4 

63  .  B 

85 

6 

31 

18 

9  1 

0 

0 

I 

0 

3.33 

.84 

9 

.0 

0 

6 

3 

0 

DIVISION 

63.1 

4  .4 

3.37 

-    1  .77 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FRA  AP 

76  .0 

51.5 

63  .8 

5  .5 

86 

3 

32 

18 

99 

0 

0 

1 

0 

2.14 

-  2  .75 

.68 

16 

.0 

0 

6 

2 

0 

8RUNSHICK 

77  .  IM 

51  .4M 

64  .3M 

3.1 

89 

31 

25 

18 

101 

0 

0 

2 

0 

2.36 

-   1  .67 

I  .15 

16 

.0 

0 

3 

2 

1 

BRUNSWICK  FAR  AP 

72.5 

55.2 

64  .4 

85 

30 

36 

18 

90 

0 

0 

0 

0 

2.74 

1  .28 

9 

.0 

0 

2 

2 

2 

FLEMING 

76  . 3 

49  .7 

63  .0 

86 

31 

29 

18 

1  19 

0 

0 

2 

0 

2  .59 

.87 

16 

.0 

0 

5 

3 

0 

FOLKSTON  9  SH 

80 .  3M 

51  .6M 

66  -OM 

88 

6* 

32 

18 

48 

0 

0 

1 

0 

4  .70 

2.95 

9 

.0 

0 

5 

2 

2 

FORT  STEWART 

78  .4 

51  .5 

65  .0 

5.7 

88 

3 

31 

1  8 

80 

0 

0 

1 

0 

2  .30 

-  2.28 

.63 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

GLENNV I LLE 

77.6 

52.1 

64.9 

5.9 

67 

3 

32 

18 

82 

0 

0 

1 

0 

2.98 

-   1  .60 

.90 

14 

.0 

0 

7 

3 

0 

JESUP  8  S 

78.5 

48.9 

63.7 

87 

31  • 

29 

18 

97 

0 

0 

1 

0 

1  .49 

.60 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

NAMUNTA 

78.9 

51  .8 

55.4 

86 

5 

31 

18 

64 

0 

0 

1 

0 

3.31 

2.00 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

SAPELO  ISLAND 

72.6 

52.3 

62.5 

84 

30 

32 

18 

117 

0 

0 

1 

0 

1  .88 

.94 

16 

.0 

0 

3 

2 

0 

SRVRNNHH  USDR  PL  GRDN 

77.6 

SO. 8 

64  .2 

6.8 

88 

1 

28 

18 

101 

0 

0 

2 

0 

2.89 

-   1  .58 

.96 

14 

.0 

0 

6 

3 

0 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

73.6 

51  .6 

62.6 

4.6 

85 

3l» 

33 

I8< 

134 

0 

0 

0 

0 

2.51 

-   1  .90 

.80 

14 

.0 

0 

5 

2 

0 

SAVANNAH  BEACH 

71  .1 

56. 1 

63.6 

83 

30 

37 

18 

85 

0 

0 

0 

0 

2.23 

-   1  .93 

.77 

15 

.0 

0 

6 

2 

0 

SURRENCY  2  WNW 

78.0 

50.1 

64.1 

87 

3 

29 

16 

95 

0 

0 

1 

0 

2.45 

.71 

16 

.0 

0 

5 

3 

0 

HAYCROSS  4  NE 

77.8 

45.9 

61  .9 

2.5 

90 

4 

28 

19. 

143 

1 

0 

3 

0 

2.29 

-  2.52 

1  .25 

n 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

64  .0 

5.0 

2.59 

-   1  .88 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  SIBIION  INDEX 


3 


DRILY  PRECIPITnilON 


STRT  ION 


NOdTHhCST  I 

ADAIRSVILLt 
RLLATOONA  CAM  2 
BCnvERORLC   1  £ 
CfiLHOUH  £XP  STflTJOM 
CRRTTRS 

CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SU 

CEonaTOkm 

CHftTSWORTH 
ChickamruGa  park 

cubotville  3  u 
dallas  7  he 

OALTON 
EMBRY 
FAIRfOUMT 

KENSINGTBM 
HIMGSTON 
LA  FAVETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

Rtj^C  USO  AP 
SUnrCRVILLE    1  SSU 
TArLORSVILlE 


NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA  5  SSU 
ATHENS  USO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  USO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  ExP  S 
BLUE  RIDGE 
CANTON 
CLEVELAND 

COMTCRCE    ^  NNU 

GUMMING 
DAHL ONEGA 
OAUSQNVILLE 
ELL  IJAY 
GAINESVILLE 


ESE 


HELEN 
JASPER   1  NNH 
MBYSvILLE 
nONROE 

NORCROSS  3  NU 

U  OF  GA  PLT  sen 
UALESKA 
UINDER  1  SSE 
UOODSTOCH 


NORTHEAST 

eounAN 

CAHNESVILLE  3  r 
CLAYTON    1  SSU 
CORNEL lA 
ELBERTON  2  M 

HARTkCLL 
LEXINGTON    t  NU 
L INCOLNTOH 
TOCCOA 
MASHINGTON 


l«ST  CENTRAL 

BUTLER 
CARROLL  TON 
COLUrWUS  WSO  Al 
DOUGLASVILLE 
EXPERIMENT 

FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  Ni 
HAMILTON  4  U 
JONESBORO 
LA  GRANGE 

MARSHALL VILLC 
MONTEZUMA 
NEW1AN 
SUNNY5IDE 
TAL60TT0N  1  NE 

THOMASTON  2  S 
t«5T  POINT 
UOOOBURY 


COVINGTON 


rORSTTH  6  NNH 
GODFREY  3  NE 
HAkKlNSVILLE 
IRUINTQN  4  UrtU 

JUL lETTE 

MACON  WSO  AP 
MILLEOGEVILLE 
rtJNTICELLO 
rtJUNT  VERNON  3  1 
SANDERSvIllE 


DAY  OF  MONTH 


2    3     4    5  6 


9     101112    131415    16  17 


!.20     .03  .« 


19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  3 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  SinilON  INDEX 
4 


DAILY  PRECIPITnilO 


STflT  ION 


CAST  CENTDAL 


AUGUSTA  uiO  AP 
BBOOKLtT  1  u 
00  VCR 
GIBSON 

LOUISVILLE  3  S 

MIOVtLLC 
niDVILLE  EXP  STi 


MILLNAvtN-UAOE  2  SE 
HEWINOTOh  2  HE 
STKLrfiBC 
SUAINSBOBO 
UABBCNT9N 

UAYNESeOBO  2  IE 


SOUTMiCST 
ALAAnv  3  SE 


CAMILLA 

COLQUITT  3  C 

CUTM6EQT 

OAUSON 

OONALSONVILLE   1  S 
rOBT  GAIMES 

LUr*MM  a  SE 

nOBGAN  1  U 

MOBGAM  S  riu 

PLAINS  SW  GA  EXP  STi 

PBCSTON 

THOWSVILLE  4  SC 


SOUTH  CENTBAL 

ABBEVILLE 
flSHBuBn  3  CtiE 
COBOELE 
DOUGLAS  3  ESE 
r ITZCEBALD 

HOrCBVILLE  3  USU 
LUWEB  CITY 
nOULTBIE  3  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 
OUITmN  2  HU 

TIFTOM  EXP  STATI8I 


50UTMEAST 


BRUNSUICK 
BBUNSMIC*  fflA  AP 
OOCTOBTOkM    I  USW 


rOLKSTON  3  SU 
fOlKSTON  0  SM 
rOBT  STEUART 
GLENHVILLE 


PATTE6S0N 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USDA  PL 

SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SuBBENCr  3  kltu 
UArCBOSS  4  NE 


3.04 
3.  13 
3.70 

3.32 
3.38 
3.  S3 


3.06 
4.34 

3.60 


4.67 
S.33 
S.OI 


s.7e 

4.04 


5.44 
3.42 
5.03 


3. 05 
3.60 
3.64 
3.05 


DRY  OF  MONTH 


2    3     4    5  6 


3.31 
1  .47 
1  .60 
3.90 

2.51 
3.33 
a. 45 
2.20 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.05  1.04  .26 


.03     .63  .55 


1.00 
.57 
1 .40 
>  .53 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STfiTlON  INDEX 

5 


DRILY  TEMPERniURES 


STfiTION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

I  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NORTHWEST 

01 

BLLflTOONS  DBM  2 

MAX 

78 
35 

78 
44 

82 
44 

74 

50 

80 
S2 

76 

37 

SS 
42 

55 
35 

63 
35 

70 
35 

61 
35 

50 
44 

61 
28 

53 
29 

B9 
33 

75 

33 

61 

35 

65 
40 

70 
42 

69 
53 

38 

73 

77 
57 

70 
59 

68  ■  0 
40.7 

CflLHOUN  EXP  STATION 

MAX 

78 
42 

81 
40 

80 
45 

82 
47 

80 
S3 

62 
49 

S9 
39 

58 
37 

57 
42 

63 
34 

70 
32 

66 
49 

58 
46 

58 
36 

59 
41 

61 
41 

52 
30 

67 
27 

71 
41 

70 
SO 

70 
57 

67 
42 

69 
31 

70 
34 

70 
52 

72 
50 

71 
SS 

73 
36 

79 
SS 

77 
S9 

58 
53 

68 . 3 
43.4 

CBRTERSVILLE 

MAX 

80 
43 

84 
40 

79 
46 

82 
47 

79 
58 

73 
SO 

60 
38 

59 
41 

57 
44 

64 

30 

72 
3D 

68 
49 

60 
46 

60 
37 

58 
40 

55 
40 

53 
29 

69 
27 

72 
41 

69 
S3 

69 
S7 

72 
42 

70 
32 

70 
44 

71 
55 

71 
55 

70 
SS 

74 

35 

79 
57 

74 

61 

70 
53 

69 . 1 
44  .4 

CEOflRTOWN 

MAX 

80 
40 

84 
41 

76 
49 

83 
49 

79 
57 

65 
48 

61 
37 

55 
37 

55 
45 

63 
33 

70 
32 

64 

50 

61 
45 

59 
37 

57 
43 

61 
41 

53 
30 

70 
29 

72 
S7 

72 
S6 

71 
55 

64 
40 

69 
31 

73 
32 

71 
55 

75 
47 

72 
55 

76 
35 

60 
54 

75 
61 

66 
50 

68.6 
44  .2 

ORLLBS  7  N£ 

MBX 
MIN 

77 
46 

78 
44 

81 
43 

75 
51 

81 
54 

77 
49 

53 
39 

60 
37 

57 
40 

55 
33 

62 
34 

70 
4  I 

60 
49 

58 
36 

58 
37 

58 
46 

62 
28 

52 
27 

66 
30 

72 
42 

72 
57 

67 
42 

62 
30 

67 
32 

70 
45 

59 
S3 

73 
55 

73 
37 

74 
46 

77 
57 

70 
57 

67.3 
42.5 

DBLTON 

MBX 
MIN 

LB  FBTETTE 

MBX 
MIN 

76 
40 

77 
43 

80 
43 

76 
49 

82 
49 

74 
49 

57 
33 

61 
37 

53 
42 

55 
29 

62 
31 

70 
36 

57 
49 

53 
34 

58 
38 

56 
4S 

62 

27 

S3 
27 

68 
33 

72 
47 

70 
54 

70 
38 

63 
30 

69 

32 

71 
38 

72 
48 

71 
54 

71 

33 

73 
44 

78 
51 

71 

57 

67.1 
40.6 

ROME 

MAX 

38 

48 

43 

45 

51 

46 

35 

35 

41 

32 

29 

47 

44 

34 

39 

39 

27 

25 

35 

50 

53 

40 

28 

32 

51 

48 

53 

33 

52 

SB 

46 

58.9 
41  .2 

ROME  HSO  BP 

MAX 

79 
42 

82 
40 

73 
46 

83 
48 

77 
55 

62 
42 

62 
39 

64 

38 

57 
43 

63 
34 

71 
32 

S9 
46 

59 
39 

59 
38 

52 
42 

62 
31 

S4 

30 

67 
28 

74 

36 

71 

52 

70 
48 

64 

38 

58 
30 

72 
34 

72 
54 

75 
51 

72 
51 

76 
39 

80 
57 

72 
60 

67 
4  1 

68.0 
42  .  1 

NORTH  CENTRBL 

02 

BLPHBRETTB  5  SSW 

MBX 

78 
36 

78 
40 

80 
40 

76 
46 

60 
46 

77 
50 

60 
40 

62 
34 

63 
40 

65 
40 

63 
40 

60 
40 

62 
40 

70 
40 

6S 
42 

63 
40 

63 
30 

64 

26 

66 
31 

69 
33 

70 
46 

67 
36 

61 
3D 

5S 
30 

70 
32 

68 
52 

74 
54 

72 
36 

72 
35 

75 
55 

70 
57 

58 . 7 
39.9 

BIHENS  HSO  BP 

MBX 

78 
53 

80 
49 

80 
55 

83 
51 

80 
59 

63 
48 

66 
41 

60 
40 

57 
44 

60 
41 

70 
40 

58 
50 

66 
44 

59 
38 

51 
47 

66 
35 

54 

32 

65 
31 

70 
41 

74 

53 

69 
49 

60 
43 

66 
35 

72 
39 

67 
57 

76 
53 

73 
56 

75 
45 

73 
56 

69 
60 

69 
47 

66 . 1 
46.2 

BTLBNTB  USO  BP 

MBX 

78 
48 

80 
45 

78 
57 

82 
52 

78 
55 

62 
45 

63 
40 

63 
39 

58 
45 

62 
37 

69 
36 

62 
51 

65 
42 

57 
38 

54 
47 

65 
32 

52 
31 

65 
31 

69 
40 

74 

52 

67 
51 

60 
44 

66 
39 

70 
40 

68 

53 

73 
S3 

73 
52 

73 
41 

77 
SS 

70 
59 

70 
44 

67 . 8 
45.0 

BLfllRSVILLE  EXP  STB 

MBX 

72 
36 

73 
37 

77 
38 

77 
44 

76 
49 

73 
49 

54 

31 

58 
30 

50 
35 

53 
28 

59 
26 

68 
31 

58 
47 

57 
29 

58 
31 

53 
4  1 

59 
24 

44 

21 

62 
27 

55 
38 

63 
54 

62 
37 

61 
26 

54 

28 

64 

35 

67 
44 

67 
50 

68 
28 

70 
33 

63 
56 

64 

58 

63  .2 
36.6 

BLUE  RIDGE 

MBX 

78 
52 

77 
40 

77 
41 

78 
45 

78 
43 

67 
48 

58 
32 

59 
40 

52 
40 

58 
30 

60 
28 

68 
40 

70 
46 

65 
38 

61 
43 

61 
39 

48 

25 

63 
22 

65 
36 

68 
50 

65 
53 

65 
37 

57 
28 

61 
40 

65 
51 

70 
45 

68 
55 

69 
30 

74 
45 

57 
SB 

67 
49 

65 . 6 
4  I  .  1 

COHHERCE  i  NNH 

MBX 

68 

52 

72 
55 

74 
54 

76 
55 

74 

55 

73 
S4 

56 
38 

58 
39 

58 
40 

65 
36 

60 
40 

65 
40 

65 
39 

58 
45 

54 
44 

47 

32 

50 
31 

60 
35 

64 
40 

67 
44 

66 
45 

68 
47 

70 
44 

59 
47 

71 

SI 

68 
47 

70 
44 

74 
47 

68 
54 

66 
S6 

64 

54 

65 .  I 
45.4 

DBHL ONEGA 

MBX 

73 
39 

75 
43 

79 
44 

78 
45 

79 
50 

72 
35 

50 
39 

51 
33 

61 
33 

66 
34 

53 
46 

61 

33 

61 
35 

47 
42 

60 
28 

48 

25 

64 

27 

68 
39 

61 
48 

65 
44 

61 
31 

55 
32 

68 
34 

65 
52 

71 
54 

59 
35 

70 
35 

51 
53 

66 
57 

64  -5 
39-6 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

76 
45 

78 
44 

80 
48 

78 
49 

81 
56 

76 
51 

59 
38 

66 
36 

56 
41 

SO 
33 

62 
34 

69 
40 

54 
49 

62 
34 

59 
40 

49 
42 

63 
30 

51 
28 

64 
34 

70 
46 

70 
54 

67 
39 

60 
33 

57 
34 

70 
39 

58 
49 

75 
54 

71 
37 

74 

42 

65 
57 

68 
58 

66 .4 
42.4 

HELEN  1  ESE 

MAX 
MIN 

76 
42 

80 
39 

83 
40 

78 
45 

75 
54 

70 
50 

65 
38 

60 
30 

52 
42 

62 
30 

70 
29 

66 
42 

63 
46 

60 
33 

55 
37 

65 
38 

49 
28 

66 
23 

67 
35 

54 
42 

66 
54 

62 
33 

66 
27 

66 
28 

65 
50 

59 
48 

70 
54 

70 
31 

67 
45 

57 
57 

67 
56 

66  .5 
40.2 

JASPER  1  NNH 

MBX 
MIN 

75 
47 

81 
44 

77 
48 

78 
51 

78 
55 

59 
45 

61 
33 

54 
34 

52 
42 

63 
29 

69 
34 

56 
48 

59 
36 

59 
29 

50 
40 

51 
35 

59 
24 

65 
25 

70 
36 

55 
45 

66 
52 

63 
40 

66 
32 

67 
37 

65 
49 

70 
50 

70 
50 

72 
34 

69 
55 

68 

55 

63 
44 

65. 2 
41  .3 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 

49 

47 

53 

SI 

54 

57 

40 

35 

40 

36 

39 

47 

50 

37 

45 

43 

31 

31 

35 

53 

57 

41 

35 

36 

54 

53 

57 

43 

54 

59 

59 

68.9 
45.9 

WINDER  1  SSE 

MAX 

77 
47 

80 
44 

79 
48 

82 
45 

79 
54 

77 
54 

65 
36 

64 

36 

57 
41 

60 
33 

69 
36 

65 
47 

65 
54 

SB 
35 

57 
42 

65 
43 

52 
28 

65 
27 

70 
38 

75 
38 

73 
57 

67 
39 

56 
34 

70 
34 

67 
55 

73 
56 

74 

52 

74 

38 

72 
53 

72 
S3 

72 
53 

69.1 
43.5 

NORTHEAST 

03 

CLRTION  1  SSH 

MAX 

73 
36 

79 
37 

80 
3B 

80 
42 

75 
52 

71 
51 

64 

33 

64 
32 

S3 
4  1 

59 
31 

68 
31 

67 
39 

62 
47 

60 
37 

59 
35 

61 
41 

47 
28 

64 

22 

65 
35 

6S 
39 

64 
54 

63 
34 

64 

27 

65 
27 

68 
SO 

69 
44 

68 
53 

70 
34 

69 
42 

68 

52 

66 
52 

66  - 1 
39.3 

CORNELIA 

MBX 
MIN 

72 
43 

78 
42 

80 
46 

76 
48 

73 
55 

67 
51 

62 
34 

54 

32 

SI 
39 

60 
29 

69 
32 

60 
46 

62 
44 

55 
30 

50 
39 

62 
36 

47 

26 

61 
23 

66 
36 

61 
37 

65 
37 

60 
34 

61 
29 

6S 
30 

6S 
52 

70 
46 

68 
46 

68 
33 

63 
43 

65 
55 

64 

55 

39.8 

ELBERTON  2  N 

MAX 
MIN 

77 
41 

ai 

41 

83 
43 

84 
46 

84 

51 

79 
55 

67 
37 

64 

31 

55 
43 

60 
35 

70 
30 

64 
40 

70 
54 

59 
35 

58 
42 

67 
47 

55 
30 

66 
27 

71 
37 

75 
51 

71 
56 

68 
34 

58 
30 

73 
29 

70 
55 

7S 
44 

73 
52 

76 
36 

72 
48 

73 
S8 

71 
S4 

70 . 3 
42.4 

HARTHELL 

MBX 
MIN 

80 
48 

82 
SO 

84 

so 

82 
55 

80 
58 

78 
54 

78 
40 

66 
44 

60 
45 

64 

38 

68 
44 

68 
42 

70 
45 

68 
38 

64 

38 

62 
40 

55 
30 

66 
33 

70 
42 

70 
50 

72 
55 

66 
43 

65 
36 

72 
38 

72 
58 

76 
48 

74 
48 

72 
44 

73 
4S 

73 
58 

73 
58 

71  .  1 
45  .5 

TOCCOfl 

MAX 

40 

48 

52 

S3 

54 

49 

38 

37 

40 

32 

39 

43 

42 

35 

40 

3? 

27 

33 

41 

50 

51 

41 

33 

37 

52 

5? 

49 

38 

53 

55 

58 

58.4 
43.3 

WASHINGTON 
. 

MAX 

79 
34 

77 
49 

81 
48 

82 
S3 

85 
51 

81 
S6 

66 
39 

67 
38 

60 
43 

56 
41 

60 
40 

72 
38 

62 
47 

72 
38 

57 
40 

55 
47 

67 
32 

5S 
31 

66 
32 

66 
43 

63 
3S 

76 
38 

56 
32 

62 
33 

73 
32 

70 
S3 

73 
44 

75 
45 

77 
44 

74 

59 

70 
59 

69.0 
42.4 

WEST  CENTRAL 

04 

CARROLL  TON 

MBX 
MIN 

77 
40 

80 
39 

78 
46 

81 
43 

79 
40 

77 
4  1 

62 
39 

64 

36 

65 
58 

64 

36 

72 
32 

69 
49 

64 

43 

S9 
38 

S7 
4  7 

62 
40 

53 
31 

65 
30 

70 
39 

73 
54 

72 
50 

65 
4  1 

68 
32 

69 
31 

68 
53 

75 
34 

72 

55 

75 
38 

78 
7  I 

76 
49 

74 

50 

42.7 

COLUMBUS  WSO  BP 

MAX 
MIN 

78 
50 

82 
43 

79 
57 

85 
S4 

83 
S6 

70 
53 

69 
45 

72 
45 

68 
50 

67 
43 

73 
40 

72 
55 

68 
49 

49 
42 

60 
48 

68 
40 

59 
33 

68 
33 

73 
43 

79 
54 

72 
56 

52 
43 

71 
37 

73 
38 

71 
57 

76 
57 

68 
55 

75 
47 

81 
50 

74 

50 

70 
48 

71  .5 
48.1 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

78 
51 

76 
48 

80 

57 

78 
54 

81 

58 

79 
S2 

62 
39 

65 
40 

66 
48 

66 
35 

62 
37 

70 
44 

67 
53 

69 
38 

60 
45 

63 
56 

67 
32 

54 

31 

64 
44 

71 
51 

75 
53 

68 
42 

60 
34 

65 
44 

69 
49 

57 
SS 

72 
54 

68 
4  1 

74 

56 

77 
61 

70 
58 

69.1 
47.1 

GREENVILLE  2  NNW 

MAX 
MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

IRGE 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

I  4 

15 

16 

I  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

LH  GRRNGE 

rtRX 
M 1 N 

79 
46 

82 
41 

77 
59 

85 
51 

82 

55 

77 
55 

6S 
41 

71 
38 

71 
55 

64 

38 

71 
32 

71 
51 

67 
5S 

61 
39 

59 
48 

65 
43 

SB 
32 

67 
29 

75 
39 

79 
51 

75 
59 

63 
43 

69 
32 

74 

32 

72 
52 

78 
56 

68 
54 

76 
53 

81 
59 

80 
63 

69 
58 

72.0 
47.1 

nflRSHRLLVILLE 

nflx 

f1 1 N 

BO 
53 

83 
47 

82 
56 

83 
55 

83 

57 

61 
60 

70 
46 

71 
47 

75 
56 

65 
45 

73 
40 

70 
50 

73 
63 

68 
40 

59 
45 

71 
54 

63 
33 

66 
33 

73 
46 

77 
57 

76 
60 

70 
46 

68 
38 

74 
40 

73 
S8 

77 
SB 

70 
56 

73 
51 

80 
59 

72 
60 

73.3 
50.3 

NEHNRN 

nRx 

MIN 

81 
49 

83 
47 

79 
56 

85 
55 

81 
56 

75 
SI 

65 
40 

70 
42 

64 

50 

66 
37 

71 
37 

71 
41 

66 
47 

57 
38 

56 
46 

64 
41 

56 
30 

66 
31 

73 
39 

75 
53 

71 
56 

65 
45 

70 
37 

72 
4  1 

70 
S3 

7S 
55 

70 
S3 

76 
43 

79 
56 

74 

52 

70 
S3 

70.8 
46.1 

SUNNYSIOE 

MRX 

niN 

80 

80 
49 

61 
58 

83 
54 

80 
59 

77 
54 

66 
39 

SB 
40 

69 
S9 

62 
36 

71 
37 

58 
51 

69 
47 

57 
39 

55 
47 

66 
50 

55 
32 

40 

30 

66 
33 

71 
42 

69 
57 

68 
41 

67 
36 

70 
3B 

68 
55 

73 
54 

69 
55 

75 
55 

78 
55 

75 
61 

68.9 
47.0 

TRLBOITON   1  NE 

HRX 
HIN 

83 
39 

84 

38 

82 
54 

66 
46 

65 
57 

76 
55 

70 
42 

70 
43 

71 
S3 

69 
41 

74 

33 

66 
50 

70 
5S 

56 
49 

55 
46 

70 
54 

58 
30 

69 
28 

76 
40 

79 
SI 

79 
60 

71 
53 

73 
32 

75 
32 

79 
61 

79 
51 

71 
56 

78 
43 

81 
64 

75 
61 

69 
SB 

73.5 
47.6 

THOnRSTON  2  S 

nflx 

H  1  N 

39 

40 

51 

49 

54 

53 

39 

41 

SS 

38 

39 

47 

59 

42 

45 

46 

3? 

28 

38 

49 

46 

70 
42 

75 
33 

33 

72 
54 

72 
51 

72 
SI 

49 

8 1 
54 

78 

57 

59 

45.6 

HESI  POINT 
. 

MRX 

niN 

75 
45 

75 
40 

82 
42 

80 

SO 

85 
SO 

79 
33 

6B 
42 

65 
42 

73 
40 

61 
39 

62 
35 

75 
40 

70 
40 

68 
40 

55 
42 

66 
51 

60 
30 

60 
30 

68 
30 

74 

35 

73 
59 

70 
40 

60 
34 

70 
35 

70 
35 

75 
SS 

74 

55 

68 
41 

75 
51 

80 
60 

70.5 
42.0 

CENTRBL 

05 

flILET 

nflx 

f1 1 N 

80 
53 

83 
4? 

65 
S3 

86 
66 

83 
SO 

72 
49 

74 
47 

80 
62 

77 
48 

73 

76 
37 

78 

70 
43 

62 
46 

70 
50 

57 
36 

67 
32 

76 
43 

BO 
49 

77 
59 

69 
47 

69 
39 

75 
41 

71 
55 

77 
52 

74 

SB 

79 
S7 

79 
63 

83 
60 

82 

62 

7S.S 
50.5 

COVINGTON 

nflx 
n  1 N 

79 
49 

84 
44 

82 
54 

85 
50 

83 
58 

75 
55 

67 
39 

65 
38 

59 
44 

61 
36 

73 
33 

60 
46 

68 
50 

58 
40 

52 
45 

66 
43 

53 
32 

69 
29 

74 
41 

76 
54 

70 
58 

66 
40 

69 
34 

76 
36 

70 
55 

80 
54 

72 
55 

77 
43 

77 
55 

70 
60 

67 
53 

70.4 
45.9 

DUBLIN  3  S 

nflx 
n  I N 

80 
43 

81 
43 

84 
43 

85 
51 

86 
53 

87 
54 

75 
44 

73 
43 

71 
46 

76 
45 

60 
34 

74 
35 

75 
48 

72 
40 

50 
39 

64 
44 

70 
33 

68 
28 

70 
30 

74 
41 

78 
55 

69 
44 

60 
36 

68 
37 

74 
40 

70 
S3 

78 
SS 

71 
S4 

82 

57 

83 

S6 

85 
59 

74.0 
44.6 

EflSTnRN  1  U 

nflx 

79 
53 

82 
53 

83 
55 

62 
57 

84 

61 

84 

60 

81 
48 

70 
46 

75 
50 

75 
49 

58 
38 

74 
48 

74 

57 

74 

4  1 

52 
41 

67 
51 

72 
34 

57 
32 

72 
43 

77 
48 

79 
58 

70 
49 

56 
40 

69 
40 

75 
54 

78 
S6 

77 
S7 

77 
SS 

79 
59 

81 
59 

82 
63 

74.0 
50.2 

FORSTTH  6  NNH 

HRX 

79 
43 

84 

38 

82 
53 

84 
48 

83 
50 

80 
S3 

69 
43 

68 
37 

72 
54 

72 
38 

72 
31 

59 
46 

72 
56 

59 
40 

59 
46 

70 
45 

S3 
32 

68 
28 

73 
39 

77 
52 

75 
SB 

67 
38 

70 
30 

72 
30 

69 
S3 

73 
49 

77 
53 

78 
41 

80 
52 

79 
60 

69 
60 

72.7 
45.0 

HHHKINSVILLE 

HRX 

80 
49 

82 
41 

85 
43 

63 
51 

85 
56 

85 
56 

82 
46 

71 
42 

74 
45 

78 
42 

77 
37 

57 
41 

66 
49 

74 

32 

62 
29 

69 
34 

80 
45 

77 
55 

73 
43 

60 
35 

41 

80 

81 
54 

83 
60 

75.9 
44  .6 

IRUINTON   *  HNU 

nflx 

82 
47 

81 
49 

84 

59 

86 
60 

84 

61 

79 
52 

73 
44 

69 
49 

67 
48 

76 
43 

80 
40 

81 
44 

76 
46 

70 
45 

65 
42 

62 
47 

59 
39 

69 
35 

75 
45 

76 
47 

72 
45 

66 
42 

75 
43 

72 
44 

74 
47 

74 
46 

75 

43 

82 
48 

BO 
60 

84 

61 

80 
60 

75.1 
47.8 

MBCON  HSO  flP 

nflx 
niN 

81 

53 

84 
44 

61 
SI 

87 
52 

85 
59 

73 
51 

72 
45 

72 
43 

77 
53 

65 
46 

74 

37 

S8 
49 

74 
49 

51 
42 

57 
48 

71 
39 

59 
33 

67 
31 

75 
45 

78 
56 

72 
51 

62 
42 

70 
34 

74 

36 

73 
SS 

76 
54 

73 
55 

79 
49 

81 
58 

82 
60 

75 
SI 

73.2 
47. S 

niLLEDCEVILLE 

nflx 

MIN 

80 
40 

80 
42 

84 
42 

83 

SL) 

85 
SO 

83 
54 

68 
44 

71 
36 

68 
43 

76 
42 

59 
32 

73 
32 

65 
49 

75 
43 

58 
42 

59 
47 

71 
32 

56 
27 

68 

27 

75 
41 

80 
55 

74 

39 

60 
35 

69 
33 

74 

35 

72 
53 

76 
54 

73 
45 

80 
45 

78 
60 

77 
60 

72.6 
42.9 

HONTICELLO 

HRX 
MIN 

77 
51 

BO 
54 

82 
55 

84 

55 

83 
56 

7S 
43 

66 
45 

60 
44 

64 
46 

69 
40 

70 
42 

72 
43 

65 
47 

68 
39 

62 
41 

63 
46 

69 
32 

SS 
31 

67 
32 

73 
47 

76 
44 

73 
45 

60 
39 

69 
38 

71 
40 

70 
51 

75 
54 

72 
47 

78 
54 

80 
60 

79 
64 

71  .2 
46.0 

SBNOERSVILLE 

nflx 

4B 

43 

54 

53 

63 

56 

44 

43 

55 

45 

36 

44 

58 

42 

45 

50 

33 

29 

42 

SO 

56 

45 

3S 

34 

52 

S3 

S8 

48 

S6 

60 

63 

48.2 

SILOfltl 

MflX 

77 
52 

83 
48 

83 
56 

63 

55 

62 
62 

66 
55 

69 
38 

62 
39 

63 
46 

61 
39 

73 
37 

70 
48 

72 
S3 

SB 
39 

53 
43 

68 
44 

55 
31 

67 
30 

72 
44 

74 

56 

72 
55 

58 
39 

67 
37 

73 
39 

70 
55 

75 
55 

71 
56 

77 
44 

76 

74 

60 

69 

60 

70.2 
47.5 

ERST  CENTRRL 

08 

HPPLING   1  NW 

nflx 

79 
46 

77 
45 

82 
50 

64 

51 

84 
54 

63 
55 

67 
41 

68 
35 

65 
40 

64 
44 

62 
38 

72 
45 

64 

48 

76 
41 

59 
43 

57 
47 

69 
31 

56 
28 

66 
38 

71 
45 

78 
56 

73 
39 

60 
31 

68 
30 

73 
36 

72 

r2 

76 
57 

70 
46 

78 
52 

76 
61 

71 
60 

71  .0 
44  .7 

RUGUSTR  HSO  flP 

MAX 

80 
48 

82 
45 

85 
47 

65 
51 

64 

66 

75 
54 

70 
44 

70 
38 

79 
S3 

63 
44 

73 
36 

70 
45 

80 
S3 

60 
45 

S3 
47 

71 
41 

56 
33 

6B 
32 

75 
43 

80 
49 

74 

52 

63 
40 

70 
34 

75 
34 

74 

SI 

78 
SO 

73 
58 

80 
48 

80 
60 

7S 
61 

80 
58 

73.6 
47.1 

BROOKLET   1  H 

MRX 

82 
59 

83 
SI 

8S 
SO 

84 

SB 

84 

63 

82 
58 

76 
51 

71 
48 

77 
56 

74 

45 

71 
39 

76 
47 

80 
60 

75 
43 

57 
45 

69 
54 

59 
35 

64 

32 

74 
40 

80 
48 

74 

60 

65 
SI 

68 
42 

72 
41 

71 
52 

77 
49 

74 

55 

81 
55 

7B 
63 

85 
61 

84 

65 

75.3 
50.9 

LOUISVILLE  3  S 

nflx 

SI 

82 
45 

83 
SI 

84 

53 

84 

66 

81 
64 

72 
45 

69 
41 

77 
57 

63 
4S 

73 
35 

72 
46 

76 
56 

70 
42 

55 
45 

70 
49 

67 
34 

67 
32 

74 
44 

80 
50 

BO 
SB 

69 
45 

67 
38 

73 
37 

72 
55 

75 
54 

74 

SB 

79 
53 

79 
62 

80 
61 

79 
62 

74  .4 

49.5 

rtETTER 

nflx 

84 

54 

86 
52 

67 
50 

86 
59 

87 
6S 

86 
64 

85 
65 

72 
61 

82 
60 

76 
42 

75 
38 

78 
42 

80 
47 

75 
43 

71 
45 

72 
54 

70 
50 

71 
33 

77 
42 

83 
48 

82 
45 

71 
32 

72 
36 

74 
46 

7< 
S3 

79 
SI 

81 
56 

84 

58 

B3 
57 

87 
55 

85 
56 

79.3 
50.3 

NIOVILLE  EXP  STR 

nflx 

81 
40 

81 
45 

84 

50 

84 

53 

85 
66 

69 
46 

78 
57 

69 
47 

73 
38 

72 
47 

67 
45 

72 
52 

72 
35 

67 
32 

68 
41 

65 
46 

76 
40 

71 
39 

72 
54 

78 
52 

80 
54 

82 
S9 

82 
59 

75.1 
47.7 

niLLEN   4  N 

nflx 
niN 

83 
42 

83 
42 

80 
47 

85 
45 

66 
65 

77 
57 

72 
45 

71 
40 

79 
57 

62 
42 

74 

32 

76 
40 

78 
42 

70 
40 

74 
46 

70 
45 

60 
33 

67 
28 

70 
39 

82 
45 

79 
46 

68 
39 

70 
31 

74 

31 

73 
50 

79 
46 

73 
54 

83 
49 

BO 

55 

83 

58 

83 

59 

75.6 
44  .8 

NEHINGTON  2  NE 

HRX 

niN 

82 
56 

84 

55 

87 
S2 

83 
S7 

82 
62 

80 
60 

75 
55 

68 
51 

60 
46 

59 
47 

60 
45 

59 
44 

60 
44 

61 
45 

58 
48 

72 
S3 

65 
30 

64 

29 

74 
44 

76 
59 

77 
63 

65 
51 

67 
40 

72 
43 

75 
57 

76 
49 

74 

59 

78 
57 

78 
60 

84 

63 

85 
64 

72  .3 
51  .2 

SHRINSeORO 

nflx 
niN 

81 
S4 

86 
45 

85 
54 

85 
57 

86 
61 

82 
SB 

76 
48 

70 
46 

80 
47 

69 
44 

74 

37 

71 
39 

72 
63 

70 
43 

56 
46 

68 
S3 

61 
32 

68 
28 

75 
38 

82 
49 

61 
SB 

68 
47 

68 
40 

74 

39 

73 
54 

76 
52 

74 

56 

82 
55 

77 
57 

82 
60 

83 
58 

75.3 
49.0 

MflRRENTON 

nflx 
niN 

60 
38 

80 
48 

85 
48 

86 
S4 

85 
54 

84 

59 

85 
43 

36 

42 

42 

39 

30 

49 

43 

43 

45 

32 

30 

30 

44 

S3 

44 

36 

36 

37 

54 

53 

4S 

62 
48 

61 

6? 

73.5 
44.6 

MHTNESBORO  2  NE 
. 

nflx 
nIN 

78 
41 

82 
47 

62 
47 

85 

S3 

85 
S3 

86 
59 

75 
47 

70 
39 

70 
41 

79 
45 

52 
36 

74 

36 

70 
46 

77 
44 

56 
47 

S3 
45 

70 
34 

S7 
30 

67 
30 

75 
33 

80 
S3 

80 
40 

61 
34 

67 
34 

74 
34 

71 
51 

77 
SI 

70 
SO 

81 
50 

81 
60 

82 
61 

73. S 
44  .2 

SOUTHHEST 

07 

RLBRNT  3  SE 

nflx 
niN 

79 
50 

80 
44 

80 
45 

60 
58 

82 
59 

86 
60 

82 

52 

66 
45 

78 
50 

75 
50 

65 
39 

74 
40 

74 

56 

70 
47 

S3 
43 

78 
S2 

70 
35 

58 
32 

67 
38 

75 
49 

79 
57 

72 
48 

55 
39 

69 
41 

75 
49 

75 
S3 

75 
58 

69 
S7 

75 
58 

82 
60 

82 

57 

73.6 
49.  1 

RHERICUS  4  ENE 

nflx 
niN 

80 
51 

78 
48 

80 
56 

85 
56 

64 

57 

80 
61 

71 
52 

78 
43 

75 
57 

68 
47 

72 
39 

74 

51 

74 

65 

68 
40 

71 
42 

71 
51 

68 
32 

68 
33 

74 
44 

79 

57 

74 

59 

74 
49 

69 
38 

75 
41 

73 

57 

79 
S3 

71 
57 

76 
S3 

81 

59 

79 
59 

78 
61 

75.1 
SO. 6 

BRINBRIOCE 

HRX 

niN 

83 
S2 

73 
45 

83 
SB 

86 
S7 

86 
59 

87 
55 

79 
52 

80  80 
45  61 

SEE  REf 

67     77  78 
52     42  52 

ERENCE  note; 

72    67  82 
64     47  48 

FOLLOMINO  ; 

72    66  71 
63     37  32 

TRTION  INOE! 

80 
48 

82 
52 

78 
54 

70 
52 

72 
43 

79 
42 

77 
51 

75 
52 

70 
S6 

81 
60 

85 
66 

87 
60 

87 
6S 

77.8 
52.3 

7 


DAILY  TEMPERniURES 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 
q: 

J 

2 

g 

g 

~j 

g 

g 

1 0 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1 6 

J  7 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

a 

BLfiKELT 

MAX 
MIN 

80 
45 

80 
45 

72 
46 

80 
57 

84 

S7 

85 
S7 

83 
50 

71 
49 

77 
St 

73 
50 

69 
40 

76 
40 

76 
55 

68 
45 

51 
45 

78 
5  1 

71 
35 

60 
34 

70 
35 

77 
42 

80 
59 

72 
5 1 

54 
4  1 

71 
4  1 

76 
45 

77 
54 

76 
54 

71 
57 

75 
63 

80 
62 

83 
64 

74  . 1 
49.1 

CBMILLfl 

MBX 
niN 

80 
SO 

78 
44 

78 
54 

85 
57 

85 
57 

62 
56 

60 
50 

61 
47 

78 
60 

68 
5 1 

76 
39 

78 
5 1 

70 
64 

65 

83 
52 

75 
62 

70 
35 

69 
34 

BO 

81 

52 

74 
54 

68 

69 
39 

79 

78 

80 

69 

76 

95 

86 

88 

77.2 
51  .6 

COLQUITT  2  E 

MBX 
MIN 

80 
42 

80 
46 

70 
62 

82 
58 

83 
57 

BS 
62 

83 
51 

70 
48 

79 
56 

77 
50 

67 
40 

70 
45 

76 
49 

69 
46 

57 
49 

76 
53 

72 
35 

61 
35 

69 
37 

76 
S3 

80 
58 

73 
52 

55 
4  I 

69 
43 

76 
52 

75 
54 

74 

53 

75 
5S 

73 
62 

80 
57 

81 
6  1 

74  .0 
50.8 

CUTHBERI 

MBX 
MIN 

80 
49 

80 
43 

80 
58 

64 

52 

84 

56 

60 
56 

63 
46 

76 
46 

73 
58 

68 
47 

74 
38 

76 
4  3 

74 

62 

66 
39 

75 
42 

72 
54 

SB 
33 

69 
3 1 

75 
42 

79 
56 

78 
4  3 

71 
48 

71 
36 

75 
39 

76 
54 

76 
49 

70 
55 

75 
58 

81 
SO 

79 
6 1 

80 
60 

75.4 
48.6 

FORT  CHINES 

MBX 
MIN 

80 

57 

BO 
SB 

Bl 
69 

64 

62 

65 
73 

64 

77 

78 
54 

77 
51 

72 
57 

68 
53 

75 
4  3 

76 
54 

74 

60 

64 
45 

75 
45 

70 
S3 

61 
38 

70 
33 

76 
46 

80 
6 1 

76 
60 

71 
SO 

72 
45 

75 
40 

75 
56 

75 
59 

67 
60 

74 

60 

79 
68 

76 
64 

80 
59 

75.2 
55.2 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

MOROflN  I  N 

MAX 
M  I N 

76 
51 

64 

56 

65 
57 

81 
58 

79 

59 

75 
41 

79 
45 

74 

74 

76 

71 

65 

70 

78 

80 

90 

70 

79 

81 

80 

79 

80 

80 

90 

89 

79 

78.3 

PLHIN5  5H  C«  EXP  STB 

MAX 
MIN 

79 
49 

60 
46 

62 
52 

79 
55 

84 

57 

84 

61 

81 
47 

70 
45 

74 
48 

73 
47 

67 
39 

72 
44 

74 

53 

72 
41 

51 
38 

72 
50 

69 
33 

SB 
32 

67 
44 

74 

52 

78 
59 

73 
48 

59 
39 

69 
38 

74 
47 

73 
53 

77 
56 

68 
54 

78 
58 

80 
61 

76 
51 

73.1 
48.6 

THOMflSVIu'-E  4  SF 

MAX 
MIN 

87 

48 

88 
SO 

66 
6 1 

84 
S8 

5 1 

84 

80 
6 1 

79 
49 

77 
4  7 

80 
49 

76 

36 

78 
38 

79 
42 

79 
46 

78 
53 

73 
50 

76 

78 
52 

80 
55 

83 
57 

84 

59 

84 

6 1 

83 
68 

51  .5 

SOUTH  CENTRRL  08 

nSHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

78 
49 

80 
50 

80 
SI 

80 
57 

82 
52 

83 

61 

80 
49 

75 
39 

75 
4  3 

75 
49 

60 
40 

71 
43 

76 
55 

77 
43 

52 
42 

69 
37 

65 
38 

55 
36 

65 
40 

74 

52 

78 
57 

77 
50 

64 

4  1 

67 

73 
48 

70 
55 

72 
53 

76 
57 

75 
63 

80 
6 1 

82 

73.1 
49.2 

CORDELE 

MAX 
MIN 

80 
S 1 

82 
4  1 

79 
54 

84 

56 

94 

59 

62 
46 

72 
49 

74 
46 

74 
61 

63 
49 

72 
43 

75 
53 

74 
64 

66 
40 

71 
4  1 

70 
59 

64 

36 

72 
34 

74 

79 
52 

76 
6 1 

65 
48 

68 
38 

75 
4  1 

73 
59 

78 
55 

73 
SB 

77 
SB 

81 
6 1 

82 
58 

82 
57 

74  .8 

51  .2 

OOUGLHS  2  ESE 

MBX 

niN 

82 
52 

82 
43 

85 
43 

67 
5 1 

86 
55 

85 
58 

82 
49 

73 
45 

79 
46 

80 
45 

62 
35 

75 
36 

81 
50 

74 
46 

53 

81 
49 

72 
35 

56 
32 

69 
32 

77 
40 

83 
56 

78 
48 

60 
42 

70 
42 

75 

75 
48 

78 
52 

76 
55 

79 
6 1 

81 
58 

85 
58 

76.2 
46.9 

F ITiOERflLD 

nBx 

MIN 

80 
59 

83 
49 

84 

55 

84 

6 1 

84 
64 

83 
62 

80 
SO 

78 
49 

77 
6 1 

71 
50 

73 
42 

77 
5 1 

76 
65 

70 
4  3 

78 
45 

72 
60 

67 
37 

67 
36 

76 

79 
52 

77 
56 

70 
5 1 

69 
42 

76 
46 

72 
56 

78 
54 

74 

S7 

75 
59 

80 

65 

82 

62 

82 
69 

76  .6 
53.4 

HOMERVILLE  3  HSH 

MBX 
MIN 

83 
54 

85 
49 

86 
52 

85 
56 

80 
60 

85 
52 

78 
55 

79 
49 

79 
62 

75 
4  3 

74 

37 

81 
48 

78 
60 

64 
4  7 

81 
52 

78 
62 

65 
33 

69 
3 1 

78 
40 

82 
45 

80 
55 

75 
5  1 

70 
45 

75 
4  1 

70 
46 

78 
49 

75 
54 

76 
56 

82 
62 

85 
57 

84 

60 

77.9 
50  .5 

LUMBER  CUT 

MBX 
MIN 

81 
46 

83 
43 

85 
45 

87 
50 

86 
54 

87 
58 

82 
49 

72 
46 

76 
46 

80 
48 

59 
37 

76 
38 

79 
4  7 

78 
44 

50 
43 

65 
50 

71 
36 

59 
32 

83 
47 

59 
38 

70 
40 

76 
43 

73 
50 

80 
58 

78 
54 

82 
55 

81 
60 

65 
59 

75.9 
47.1 

MOULTRIE  2  ESE 

MBX 
MIN 

84 

58 

81 
45 

65 
56 

64 

63 

64 
62 

84 

53 

60 
40 

76 
48 

80 
64 

66 
48 

74 
36 

76 

77 
49 

67 
50 

60 
52 

66 
62 

64 
36 

78 
35 

74 

42 

79 
45 

74 

57 

69 
50 

66 
43 

76 
45 

73 
54 

77 
5 1 

68 
50 

78 

50 

84 

56 

83 
46 

62 
S 1 

76.6 
50.2 

NASHVILLE  S  SSE 

MIN 

80 
54 

82 
46 

85 
S3 

64 

54 

85 
63 

65 
66 

80 
56 

78 
47 

80 
55 

79 
44 

77 
35 

80 
45 

79 
64 

69 
45 

61 
46 

79 
59 

78 
33 

78 
31 

77 
40 

80 
45 

76 
52 

65 
49 

71 
41 

77 
40 

77 
50 

78 
49 

78 
57 

77 
54 

63 
61 

64 

59 

95 
52 

76.9 
49.9 

QUITMBN  2  NH 

MAX 

82 
51 

61 
54 

86 
59 

64 

61 

85 
58 

95 
55 

75 
SO 

80 
58 

78 
SO 

79 
38 

64 
49 

80 
38 

77 
49 

75 
52 

91 
35 

59 
33 

69 
41 

71 
42 

76 
44 

81 
46 

76 
45 

70 
44 

79 
52 

74 

50 

78 
55 

68 
58 

79 
65 

83 
62 

95 
59 

91 
45 

77.4 
49.9 

riFTON  EXP  STBTION 

MBX 
MIN 

78 
58 

79 
47 

80 
52 

82 
57 

83 
64 

83 
61 

80 
50 

70 
45 

77 
46 

77 
48 

61 
40 

73 
47 

77 
54 

70 
49 

S3 
47 

79 
52 

69 
37 

57 
35 

66 
43 

75 
49 

77 
56 

72 
50 

56 
41 

69 
44 

76 
50 

72 
54 

76 
55 

68 
57 

75 
61 

80 
61 

92 
55 

73.3 
50.6 

VBLDOSTB  3  E 

MBX 
MIN 

83 
4  4 

81 
48 

84 

52 

81 
59 

83 
60 

85 
61 

83 
54 

76 
SO 

78 
63 

75 
43 

74 

37 

79 
44 

79 
65 

67 
40 

79 
5 1 

77 
60 

66 
33 

70 
3 1 

74 

39 

61 
45 

77 
55 

74 

52 

69 
44 

75 
43 

73 
46 

80 
52 

74 

56 

74 

55 

81 

55 

81 

60 

90 

62 

50.4 

SOUTHEBST  09 

BLMB  FBB  BP 

MBX 
MIN 

82 
58 

85 
48 

86 
52 

83 
60 

85 
66 

81 
58 

74 
52 

76 
49 

79 
56 

65 
45 

74 
39 

80 
46 

73 
59 

67 

75 
47 

73 
4  7 

6S 
37 

69 
32 

75 
4  1 

92 
4  7 

76 
60 

65 
50 

59 
4  4 

73 
46 

70 
55 

77 
49 

7J 
60 

79 
59 

80 
64 

84 

60 

85 
63 

76.0 
51  .5 

BRUNSWICK 

MBX 
KIN 

82 
48 

81 
45 

63 
59 

80 
60 

82 
67 

67 

72 

74 

63 

75 
49 

69 
44 

75 
50 

80 
62 

78 
35 

70 
35 

78 
45 

79 
26 

6S 
25 

7S 
42 

79 
43 

81 
52 

78 
56 

67 
54 

74 
49 

75 
50 

76 
5 1 

76 
63 

76 
59 

7B 
61 

87 
64 

89 
69 

77.1 
51  .4 

BRUNSWICK  FBB  BP 

MBX 
MIN 

75 
59 

78 
53 

77 
50 

76 
61 

78 
66 

83 
65 

70 
6 1 

72 
56 

74 

56 

61 
50 

66 
45 

74 

59 

79 
64 

64 

S3 

67 
54 

T, 
47 

60 
39 

62 
36 

70 
5 1 

74 

54 

80 
63 

67 
54 

63 
49 

69 
55 

71 
50 

•72 

S3 

76 
60 

73 
6 1 

75 
65 

85 
66 

79 
65 

72.5 
56.2 

FLEMING 

MAX 
MIN 

31 
49 

64 

52 

65 
52 

82 
59 

64 

59 

62 
59 

60 
55 

74 

48 

77 
63 

76 
43 

72 
34 

75 
4  I 

79 
64 

78 
45 

60 
47 

74 

56 

64 

32 

64 

29 

75 
39 

80 
45 

77 
58 

76 
50 

67 
43 

71 
40 

45 

77 
44 

73 
S3 

77 
SB 

76 
59 

85 
62 

86 

59 

76.3 
49  .7 

FOLKSTON  9  SH 

MAX 
MIN 

82 
57 

66 
55 

66 
54 

66 
56 

88 
61 

66 
59 

60 
59 

80 
50 

76 
60 

77 
45 

74 
40 

64 
46 

64 
46 

70 
49 

80 
5  1 

75 

65 
40 

32 

85 
47 

86 

80 

55 

70 
48 

77 
45 

76 
47 

79 
SO 

79 
57 

75 
56 

85 

59 

87 
60 

87 
60 

80.3 
51  .6 

FORT  STEWART 

MBX 
MIN 

84 

S2 

86 
54 

86 
54 

86 
59 

96 
59 

84 

59 

62 
54 

76 
50 

60 
£2 

76 
46 

76 
44 

77 
47 

91 
64 

78 
45 

63 
4  7 

75 
55 

68 
33 

68 
3 1 

77 
42 

82 
47 

79 
60 

78 
51 

70 
4  4 

73 
45 

74 

5  1 

76 
48 

74 

55 

BO 
SB 

80 
60 

87 
62 

87 
60 

76.4 
SI  .5 

GLENNVILLE 

MBX 
MIN 

85 
54 

85 

53 

87 
54 

86 
60 

95 
64 

92 
62 

80 

52 

75 
SO 

80 
53 

76 
46 

75 
40 

90 
49 

91 
6 1 

72 
43 

61 
47 

75 
57 

67 
36 

70 
32 

77 
47 

82 

53 

77 
61 

65 
59 

70 
43 

75 
44 

74 
45 

80 
50 

72 
57 

81 
55 

80 
63 

85 
63 

85 

61 

77.6 
52.! 

JESUP  8  S 

MBX 
MIN 

84 

50 

65 
51 

87 
51 

84 

56 

67 
56 

84 

57 

77 
55 

77 
46 

77 
60 

77 
4  1 

74 
34 

90 
43 

78 
63 

70 
45 

74 
47 

76 
54 

66 
33 

69 
29 

79 
39 

84 
43 

79 
55 

76 
50 

77 
4  1 

74 
42 

73 
46 

77 
44 

74 
54 

82 
54 

81 
58 

85 
59 

87 
59 

78  .5 
48  .9 

NBHUNTB 

MBX 
MIN 

82 
54 

85 
52 

85 
52 

84 

SB 

86 
64 

82 
60 

76 
55 

76 
49 

76 
62 

77 
60 

78 
38 

81 
45 

90 
50 

7B 
50 

78 
50 

77 
62 

65 
36 

68 
31 

78 
4  1 

83 
46 

82 
57 

80 
59 

79 
46 

76 
50 

76 
45 

71 
48 

70 
SO 

80 
56 

82 
60 

85 
60 

85 
61 

78.9 
51  .8 

SAPELO  ISLAND 

MBX 
MIN 

77 
55 

73 
57 

77 
56 

77 
58 

77 
59 

83 
63 

75 
57 

72 
51 

70 
60 

70 
42 

72 
43 

73 
45 

66 
54 

59 
48 

64 

48 

75 
56 

65 
3S 

58 
32 

71 
45 

74 
49 

78 
60 

75 
54 

64 
45 

68 
54 

70 
48 

73 
51 

76 
56 

77 
57 

76 
59 

84 

62 

80 
61 

72.6 
52.3 

SAVANNAH  USDA  PL  GRON 

MBX 
MIN 

88 
52 

67 
51 

87 
50 

66 
50 

85 
59 

83 
61 

80 
52 

71 
SO 

77 
S3 

74 
44 

73 
34 

76 
43 

91 
60 

78 
48 

60 
SO 

74 

51 

65 
30 

66 
28 

81 
62 

80 
64 

77 
52 

66 
51 

69 
40 

72 
4  1 

80 
49 

81 
49 

80 
60 

81 
61 

80 
61 

61 

59 

67 
61 

77.6 
50.8 

SAVANNAH  WSO  AP 

MBX 
MIN 

79 
51 

64 

55 

85 
57 

80 
60 

82 
62 

82 
61 

70 
55 

68 
51 

77 
55 

59 
47 

72 
39 

74 

SO 

90 
61 

61 
45 

58 
48 

72 
43 

SB 

33 

64 

33 

74 
44 

80 
52 

76 
56 

61 
49 

69 
4  1 

72 
44 

72 
53 

76 
49 

74 

59 

78 
57 

78 
62 

84 
64 

85 
64 

73.6 
51  .6 

SAVANNAH  BEACH 

MBX 
MIN 

67 
61 

71 
60 

75 
SB 

72 
62 

77 
64 

78 
62 

75 
60 

65 
63 

68 
63 

70 
51 

65 
44 

72 
59 

80 
64 

72 
50 

60 
55 

68 
54 

65 
SO 

64 

37 

69 
49 

80 
52 

75 
58 

70 
55 

63 
46 

65 
50 

69 
55 

70 
56 

72 
54 

72 
56 

73 
60 

83 
65 

78 
66 

71.1 
56. 1 

SURRENCr  2  WNW 

MBX 
MIN 

81 
48 

65 
47 

67 
49 

84 
54 

65 
62 

B4 

57 

81 

50 

76 
46 

80 
64 

79 
45 

7b 
34 

90 
SO 

79 
64 

71 
43 

71 
43 

72 
SB 

72 
34 

68 
29 

76 
39 

62 
47 

79 
68 

70 
46 

71 
41 

73 
42 

74 

52 

78 
50 

73 
S3 

82 
54 

80 
50 

84 

61 

65 
60 

76.0 
SO.l 

HBTCROSS  4  NE 

MAX 
MIN 

71 
36 

83 
SO 

86 
48 

90 
48 

87 
55 

86 
58 

86 
54 

78 
48 

80 
48 

80 
43 

75 
35 

75 
35 

95 
48 

78 
48 

56 
48 

82 
51 

77 
30 

60 
28 

72 
28 

78 
36 

84 
44 

7B 
57 

61 
45 

71 
40 

77 
40 

72 
46 

80 
46 

73 
55 

81 
55 

85 

59 

86 
59 

77.8 
45.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INOEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERfiTURES 

CEORCin 

MBRCH  1976 


X 

DOT  OF  MONTH 

a 

STfil ION 

a. 
a 
1  IN  ) 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2E 

21 

28 

29 

30 

31 

tr 

QC 

a 

CRLHOUN  EXP  SinilON 

4 

npx 

MIN 

52 
44 

53 
52 

54 

51 

55 
53 

63 
55 

65 
56 

59 
49 

58 
49 

53 
SO 

54 
48 

60 
47 

62 
47 

54 

53 

56 
47 

57 
48 

SO 
50 

SS 
43 

SS 
44 

56 
44 

62 
48 

60 
56 

62 
51 

60 
50 

52 
48 

58 
52 

60 
55 

54 

52 

If 

57 

58 

56 
50 

1 
4 

EXPERlnENI 

2 

HfiX 
KIN 

79 
57 

82 
56 

83 
63 

85 
60 

84 

63 

84 

63 

69 
60 

78 
55 

73 
60 

69 
48 

72 
49 

75 
56 

70 
70 

72 
56 

60 
55 

59 
59 

66 
41 

65 
44 

71 
SO 

76 
70 

74 
68 

76 
51 

66 
57 

76 
49 

74 

59 

71 
60 

73 
60 

73 
73 

80 
62 

76 
65 

68 
65 

73 
58 

4 

2 

4 

nRx 
niN 

73 
57 

76 
57 

75 
62 

78 
61 

78 
63 

78 
64 

65 
56 

72 
56 

68 

60 

65 
SO 

68 

51 

70 
56 

66 
66 

68 
54 

62 
55 

56 
56 

62 
43 

61 
45 

65 
SO 

70 
64 

70 
64 

70 
52 

62 
48 

70 
SO 

69 
58 

66 
60 

67 
60 

66 
65 

75 
61 

71 
64 

66 
65 

68 
57 

6 
2 

8 

nflx 

MIN 

65 
69 

69 
60 

69 
62 

75 
63 

70 
65 

71 
64 

65 
57 

65 
56 

64 

60 

62 
55 

64 

SS 

64 

S8 

60 
60 

64 

SS 

66 
59 

59 
56 

60 
50 

56 
50 

59 
53 

62 
59 

64 

61 

65 
56 

59 
54 

64 

SS 

64 

60 

63 
60 

64 

60 

64 

60 

67 
62 

68 
64 

64 

63 

64 

58 

4 

5 

Hf^HK  I N5V  ILIE 

4 

nnx 
niN 

73 
56 

72 
52 

75 
55 

65 

59 

76 
60 

74 

61 

75 
61 

76 
60 

68 
58 

71 
60 

- 

72 
59 

59 
55 

62 
SS 

67 
50 

64 
49 

66 
49 

74 

57 

74 

62 

66 
S7 

59 
57 

70 
SO 

74 

59 

76 
67 

70 
56 

9 
9 

HOnERVILLE  3  HSM 

4 

nnx 
niN 

77 
59 

78 
62 

80 
61 

82 
62 

80 
64 

81 
66 

76 
66 

77 
63 

76 
62 

73 
59 

68 
56 

75 
55 

78 
59 

72 
62 

62 
60 

73 
60 

69 
SS 

69 
S4 

71 
S3 

71 
56 

79 
60 

70 
64 

64 

58 

73 
57 

75 
58 

68 
60 

73 
60 

67 
65 

73 
66 

77 
66 

80 
66 

73 
60 

8 

S 

fllOVILLE  EXP.  STRTION 

4 

nnx 

MIN 

72 
53 

73 
59 

75 
56 

76 
56 

76 
60 

_ 

60 

67 
55 

62 
57 

70 
52 

62 
52 

59 
56 

64 

52 

64 

50 

54 

SS 
49 

_ 

_ 

60 

68 

70 

67 

70 

72 

69 

75 

67 
54 

0 
7 

PLCINS  5H  Gfl  EXP  Sin 

4 

MUX 

niN 

79 
49 

80 
46 

82 
52 

79 
55 

84 

57 

64 

61 

6 1 
47 

70 
45 

48 

73 
47 

67 
38 

72 
44 

53 

72 
41 

S 1 
38 

72 
50 

69 
33 

56 
32 

67 
44 

S2 

78 
59 

73 
48 

39 

69 
38 

47 

53 

56 

S4 

58 

6? 

6? 

73 
48 

1 

6 

TIPTON  EXP  STATION 

2 

MRX 
BIN 

85 
57 

84 

56 

82 
56 

86 
60 

67 
66 

87 

67 

84 

60 

86 
58 

79 
59 

81 
57 

72 

51 

86 

SO 

78 

57 

70 
SS 

58 
SS 

76 
56 

70 
47 

71 
46 

78 
47 

79 
53 

81 
57 

74 

56 

59 
SO 

81 
SO 

81 
54 

74 

59 

78 
59 

65 
61 

74 

62 

80 
64 

86 
64 

77 
56 

8 
.4 

4 

MAX 

niN 

80 
62 

80 
63 

79 
62 

81 

65 

83 
70 

83 
70 

81 
65 

81 
64 

76 
64 

78 
63 

70 
57 

60 
58 

7S 
62 

70 
60 

61 
60 

74 

60 

70 
54 

68 
53 

74 

53 

76 
58 

78 
62 

73 
62 

62 
55 

76 
56 

77 
S9 

72 
63 

74 

63 

66 
65 

73 
65 

77 
66 

82 
67 

75 
61 

.2 
.5 

e 

nnx 
niN 

73 
62 

73 
62 

72 
62 

76 
65 

77 
58 

77 
68 

76 
66 

74 
64 

71 
65 

73 
62 

66 
48 

72 
58 

70 
62 

66 

60 

62 
59 

69 
S8 

68 

SS 

64 
54 

68 
54 

69 
58 

71 
61 

69 
61 

61 
S4 

70 
S6 

70 
59 

67 
62 

69 
63 

64 

63 

70 
63 

74 

66 

76 
67 

70 
60 

.3 
.8 
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EVnPORnTION  AND  WIND 


DRY  OF  MONTH 

STflT I  ON 

2  K  o 

°°  i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

1  4 

1 5 

1 6 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

«     ■  ■ 

NORTHHEST  01 

BLLflTooNB  onn  2 

evBP 

.10 

.  1 1 

.13 

.05 

.11 

■ 

. 

.23 

.07 

.04 

.10 

.10 

.09 

.1  1 

. 

■  41 

.08 

.16 

.  1  3 

.07 

. 

. 

.37 

- 

- 

3. IBB 

UINC 

29 

26 

1  7 

I  7 

4  1 

71 

77 

39 

1 6 

25 

184 

5 

55 

34 

26 

97 

1 E 

3C 

37 

1 6 

10; 

4E 

25 

103B 

CHLHOUN  EXP  srniiON 

EVBP 

•  21 

.27 

.09 

.12 

.24 

.01 

.23 

•  04 

.07 

.  1  1 

.10 

.30 

•  06 

.  1  : 

.  1  ^ 

.  1 ; 

.18 

■  12 

■  21 

.17 

.00 

.06 

•  30 

HIND 

21 

30 

24 

41 

61 

33 

42 

28 

58 

53 

15 

46 

44 

4  1 

1  6 

56 

65 

3E 

49 

38 

99 

49 

14 

49 

29 

32 

60 

34 

62 

43 

33 

1307 

MAX 

77 

78 

77 

76 

7E 

72 

65 

6; 

55 

7C 

7; 

72 

61 

6 ; 

6C 

62 

6 1 

7C 

7  1 

7  1 

65 

66 

65 

65 

6E 

65 

75 

7t 

75 

7  1 

59 . 3 

M I N 

65 

54 

54 

56 

62 

65 

46 

54 

47 

55 

56 

5E 

4C 

40 

51 

45 

38 

40 

4E 

55 

6[ 

5[ 

45 

4E 

57 

5£ 

6C 

6[ 

6( 

6; 

6t 

53.4 

.    .  . 

NORTH  CENTRRL  02 

U  OF  cn  PL  I  SCIENCE  fn 

EVBP 

.12 

.23 

.16 

.14 

.31 

.12 

.18 

.13 

.19 

.06 

.12 

•  1  7 

.  1 5 

.25 

.  1 5 

.2'' 

.18 

.30 

.14 

■  17 

.19 

■  17 

.13 

.16 

.20 

.03 

.13 

.20 

S.IBB 

HINO 

29 

46 

58 

43 

114 

74 

64 

65 

145 

BS 

40 

61 

134 

6 1 

35 

1  32 

1 5E 

^' 

90 

78 

152 

73 

39 

57 

70 

74 

109 

54 

59 

64 

85 

2446 

MAX 

^* 

78 

6 1 

6 1 

75 

75 

6E 

5E 

55 

66 

7  1 

7C 

6E 

61 

6: 

65 

62 

66 

7[ 

7C 

7  1 

5E 

7C 

7C 

7C 

7C 

7; 

8 1 

76 

7  1 

65 

69.7 

hIN 

S3 

54 

57 

5E 

5? 

6C 

42 

4  ■ 

42 

43 

5C 

54 

39 

48 

48 

32 

37 

45 

55 

5E 

4  ; 

35 

4 : 

54 

54 

5? 

4E 

55 

6C 

6C 

49.5 

m        m  m 

HESr   CENTRRL  04 

EXPERIMENT 

EVRP 

.19 

.21 

.09 

.25 

.24 

.18 

.06 

.15 

•  13 

.15 

.1  1 

.20 

■  02 

-24 

.04 

.  3C 

.  1  7 

.20 

■  21 

.19 

.22 

■  10 

.16 

.19 

.10 

.15 

.09 

.16 

.15 

.03 

4  .668 

NINO 

50 

4C 

80 

50 

120 

95 

45 

30 

90 

150 

20 

60 

1  10 

80 

30 

90 

130 

50 

100 

140 

170 

40 

30 

30 

110 

60 

1  40 

80 

30 

90 

100 

2440 

75 

79 

79 

82 

81 

75 

65 

7C 

66 

6E 

7 ; 

76 

6E 

7  1 

56 

64 

66 

62 

7C 

75 

75 

76 

6: 

75 

7  I 

7C 

72 

7  1 

75 

67 

71  .5 

HIN 

5S 

53 

53 

59 

59 

54 

44 

47 

46 

42 

40 

45 

51 

42 

45 

49 

36 

34 

39 

45 

58 

46 

42 

42 

44 

54 

55 

50 

59 

59 

60 

48.6 

CENTRRL  OS 

RILEY 

E  VflP 

.  1 6 

.  I : 

.06 

.OS 

.  1 6 

.0: 

.  1  : 

.  1 : 

.  1 5 

■  1 6 

.06 

■  1 5 

.  16 

■  06 

.  1  C 

.05 

.  1  4 

.  1  { 

.  1 ' 

HINO 

1 2 

■ 

1 5 

3 1 

1  6 

5 

52 

25 

6: 

3 

1 

39 

31 

3 

1  7 

1  4 

1 2 

': 

5 

1 : 

5 

7 

1 0 

■ 

1 E 

430 

.    .  . 

SOUTH  CENTRRL  08 

TIFTON  EXP  STHIION 

EVBP 

.14 

.17 

.13 

.13 

.21 

.17 

•  16 

■  16 

.09 

.23 

.05 

.16 

■  17 

■  1  4 

.  OC 

.  05 

.  1 E 

.  1 5 

.15 

■  17 

.17 

.08 

.03 

.21 

.19 

.08 

.15 

.02 

.07 

.17 

.20 

4  .22 

HINO 

39 

31 

43 

33 

85 

84 

72 

34 

127 

135 

14 

50 

158 

^* 

4£ 

95 

1 27 

52 

35 

84 

87 

51 

30 

56 

93 

45 

66 

43 

31 

60 

97 

2069 

fIflX 

92 

62 

63 

87 

85 

85 

82 

76 

li 

7E 

6; 

75 

7E 

72 

52 

7C 

67 

^' 

76 

8C 

75 

57 

^ ' 

77 

75 

7E 

65 

8( 

95 

97 

76 . 1 

H  I  N 

52 

5 1 

5 1 

55 

6: 

62 

54 

5 1 

5 1 

45 

44 

5: 

49 

49 

52 

40 

40 

42 

4E 

54 

52 

44 

45 

46 

55 

5' 

5E 

65 

62 

6: 

51  .6 

SOUTMEflST  09 

SBVHNNRH  HSO  flP 

EVRP 

.15 

.22 

.24 

.22 

.17 

.22 

.16 

.09 

.10 

.10 

.14 

.23 

■  15 

.04 

.05 

.27 

.15 

.21 

.17 

■  18 

.17 

.19 

.10 

.20 

.20 

.  1  3 

.06 

.25 

.18 

.22 

5.15B 

HINO 

39 

51 

53 

87 

92 

101 

62 

66 

139 

43 

22 

79 

129 

43 

33 

97 

95 

26 

42 

72 

116 

54 

79 

74 

47 

45 

92 

59 

77 

56 

99 

2169 

HBX 

77 

79 

83 

81 

78 

79 

75 

69 

71 

67 

76 

72 

80 

75 

55 

67 

64 

68 

73 

78 

73 

67 

67 

69 

66 

77 

71 

80 

78 

85 

85 

73.7 

HIN 

51 

56 

55 

60 

59 

58 

55 

50 

59 

45 

40 

49 

59 

45 

45 

54 

35 

37 

45 

SO 

58 

48 

41 

45 

61 

50 

56 

55 

58 

61 

6D 

51  .6 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


STqr [ON 

DRY 

NflRCM  1976 

OF  MONTH 

1      2     3     4      5     6     7     8     9     10    1  1    12    13    14  1 

5    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29    30  31 

■    ■  ■ 

NORTH  CENIROL  02 

nrLONin  uso  fip 

SNOHFflLL 

SN  ON  GNO  ' 
MIR  EQUIV 

1 

S£E  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STBIION  INDEX 
1  1 


STATION  INDEX 


c  T  n  T  T  n  M 

o 1 H 1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

LuUN  1  Y 

LU 
O 

cr 
z 

o 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

n  D  c  cr  D  \/  c  D 

PRECIP. 

£ 

SPECIAL 
(SEE  NOTES! 

RBBEV I LLE 

00  I  0 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

IB 

240 

8A 

c 

MRS  .  MARY  E .  CAMPBELL 

flDfilRSVILLE 

004  1 

0  I 

BRRTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

7  1  0 

7A 

c 

JACK  W  BIRD 

PI  I  LEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

1  1 

82 

34 

233 

Sk 

5P 

5P 

H 

HAYWOOD  E.  BOYD 

FILBRNY  3  SE 

0  1  40 

07 

DOUGHERTY 

6 

3  1 

32 

84 

08 

1  80 

7A 

7A 

H 

TOMMIE  BRRNTLEY 

ALLflTOONfl  OFIM  2 

0181 

01 

BRRTOW 

5 

34 

1  0 

84 

44 

975 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

flLMfl  Fflfl  fiP 

021  1 

09 

BRCON 

I  3 

31 

32 

82 

31 

198 

7P 

7P 

H 

FED-    HVIRTION  AGENCY 

ALPHflRETTR  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

DO 

84 

18 

1040 

7A 

7A 

H 

SCOTT  C.  CHAMBLEE 

RLPHflRETTR  2  NNW 

022  1 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

I  8 

1  I  0 

C 

TEDDY  R.   WALKER.  SR. 

RMERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

1  0 

476 

5P 

7A 

H 

BLANCHE  S.  RHYNE 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

I  6 

450 

C 

U.OF  GA.EXP.STA.  NRSY. 

RPPLING   1  MW 

031  1 

06 

COLUMBIR 

14 

33 

33 

82 

20 

360 

8R 

8R 

H 

ROY  D.  TRNKERSLEY 

flSHBURN  3  ENE 

0405 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8R 

8R 

H 

BILLY  J.  WILLIRMS 

RTHENS  WSO  RP 

0435 

02 

CLRRKE 

10 

33 

57 

83 

I  9 

802 

M  I  D 

MIO 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

RTK INSON 

044  1 

09 

BRRNTLEY 

13 

31 

1  4 

81 

49 

70 

7A 

ARVIN  TANNER 

RTLRNTR  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7A 

CHARLIE   H  KEELING 

RTLRNTR  WSO  RP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

25 

1010 

M  I  0 

MID 

c 

HJ 

NATL  WERTHER  SERVICE 

RUGUSTR  WSO  RP 

R 

0495 

06 

R  I  CHMOND 

14 

33 

22 

81 

58 

148 

M  I  D 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BfllNBRIOGE 

058  I 

07 

DECATUR 

6 

30 

55 

84 

34 

1  20 

7P 

7A 

c 

H 

MRS.  MARY  E.   H.  MULLEN 

BRLL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

I  1  DO 

7A 

MRS.   ESTELLE  GROGAN 

BERVERORLE   1  E 

0746 

0  1 

MURRAY 

12 

34 

56 

84 

50 

740 

8A 

J  MILBURN  WHEAT 

BELLV I LLE 

0787 

09 

EVANS 

1  I 

32 

09 

8  I 

58 

1  85 

c 

MRS  GRRCE  F  HERRN 

BLRIRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

5  I 

83 

56 

1917 

8A 

8A 

H 

GEORGIR  MTN.  EXP.  STR. 

BLRKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

3 1 

23 

84 

57 

300 

7A 

7R 

H 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1  024 

02 

FRNN  IN 

7 

34 

52 

84 

I  9 

I  760 

7P 

7P 

H 

P.   B.  CRRRUTH 

BOWMAN 

1  I  32 

03 

ELBERT 

14 

34 

1 2 

83 

02 

785 

7R 

GRRNETT  H.  BARTON 

BROOKLET   1  W 

1266 

06 

BULLOCH 

1  I 

32 

23 

81 

4  1 

190 

6P 

BP 

H 

W  .   C  .  CROMLEY  JR . 

BRUNSWICK 

1340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

81 

30 

1  3 

5P 

5P 

c 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FRR  RP 

I  345 

09 

GLYNN 

2 

3  1 

09 

8  1 

23 

20 

MID 

M  I  0 

H 

FED.   AVIAT ION  AGENCY 

BURTON  DRM 

I  4  I  3 

03 

RABUN 

I  4 

34 

47 

83 

33 

1  770 

c 

GEORGIA  POWER  CO. 

BUTLER 

I  425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

1  4 

625 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

CRLHOUN  EXP  STATION 

1  474 

0  I 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

G 

NW  GA.   EXP.  STATION 

CRM  I LLR 

1  500 

07 

MITCHELL 

6 

3  1 

1  4 

84 

1  3 

I  75 

6P 

7A 

H 

CHARLES  L  KELLEY 

CANTON 

1 585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

1  4 

84 

30 

870 

8A 

c 

JOHN  T.  HOLBROOK 

CRRNESVILLE  3  N 

1619 

03 

FRANKLIN 

I  4 

34 

26 

83 

1  4 

9  I  0 

7A 

c 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

CARROLLTON 

1  640 

04 

CARROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1657 

01 

MURRAY 

I  2 

34 

36 

84 

42 

695 

8A 

RUFUS  P.  DONHLDSON 

CARTERSVILLE 

1665 

01 

BRRTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RROIO  STRTION  WKRW 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

0 1 

BRRTOW 

5 

34 

09 

84 

5  I 

700 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

0 1 

POLK 

4 

34 

03 

85 

2  I 

800 

c 

MRS.   GRADY  DEMPSEY 

CEDARTOWN 

1732 

0  1 

POLK 

4 

34 

0  1 

85 

1  5 

785 

5P 

8A 

H 

RRLPH  H.  RYFRS 

CHRTSWORTH 

1856 

0  1 

MURRRY 

12 

34 

46 

84 

47 

755 

7A 

c 

MPS.   LOIS  J.  COLE 

CHICKRMRUCR  PRRK 

1 906 

0  1 

WRLKER 

18 

34 

55 

85 

1  7 

750 

7A 

TVh  -566 

CISCO  7  ENE 

1944 

0  1 

MURRRY 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHARLIE  L-  SILVER 

CLAYTON   1  SSW 

I  982 

03 

RRBUN 

14 

34 

52 

83 

24 

I  880 

5P 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT  3  WSW 

1  998 

02 

HRLL 

3 

34 

27 

83 

49 

I  346 

c 

MRS.   FANNIE   M.   0  KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

35 

83 

46 

1570 

8A 

MISS  MRRY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

8A 

8A 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  RP 

R 

2  1  66 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

3  1 

84 

56 

385 

M  I  D 

M  I  0 

H  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

COMMERCE  4  NNW 

2  1  80 

02 

JACKSON 

10 

34 

1  5 

83 

29 

750 

7A 

7  A 

H 

JOE  NEISLER 

COOL  I DGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

3 1 

0  1 

83 

52 

250 

C.   W.   ELLINGTON.  JR. 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

4  7 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO.   POWER  COMM. 

CORNEL  I  A 

2283 

03 

HABERSHAM 

1  4 

34 

3  1 

83 

32 

1  470 

5P 

7  A 

H 

MRS.   BOBBIE  C  .  FOSTER 

COV I NGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

35 

83 

52 

770 

5P 

8A 

H 

JACK  L.  CHRPMRN 

CUMM I NG 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

1  2 

84 

08 

1  320 

8  A 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

550 

8A 

MRS.  AZLEE  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

45 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DRHLONEGR 

2475 

02 

LUMPK  IN 

3 

34 

32 

83 

59 

I  4  30 

7A 

7A 

H 

MRS.   JOE  W.  WOODWARD 

DAHLONEGA  3  NNW 

2479 

02 

LUMPK  IN 

12 

34 

35 

84 

00 

1  390 

c 

JAMES  E.  FORTNER 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7A 

7A 

c 

H 

L  DOUGLRS  GRIFFITH 

OALTON 

2493 

01 

WHI TEF lELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8A 

8A 

H 

MRS  ANNA  G  ANDREWS 

DRNV  ILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

1  5 

450 

5P 

EARL   T.  SMITH 

DRWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEORGE  H.  CHARTIER 

DRWSONVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1  370 

7A 

c 

MRS  .   THELMA  F .  COX 

DOCTORTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

I 

31 

39 

81 

51 

80 

7A 

R.  C  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS.  SHRR  L.  HILL 

DONRLSONVILLE   I  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

1  35 

8A 

ROBERT  P.  RRMSTRONG 

DOUGLRS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

30 

82 

49 

212 

7A 

7R 

H 

JOHNNY   S  PHILLIPS 

DOUGLRSVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8A 

LEONR  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  I 

32 

35 

81 

43 

103 

8fl 

WRRREN  W.  WYRNT 
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SPF.CIBL 
ISCe  NOTES  1 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

1  0 

32  30 

82 

54 

215 

8fl 

8A 

H 

iiiiimon   P  MQiiPY 
WILlrUKU    r.  NHLLtl 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

1  0 

32  33 

82 

54 

204 

L  1  1  T    Ur    UUCJL  1  IN 

EASTMAN   I  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32  12 

83 

12 

400 

8R 

H 

ED  I  SON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31  34 

84 

44 

305 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34  08 

82 

52 

540 

5P 

7A 

A.  D.   MC  CLAIN 

ELL  I  JOY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34  4  1 

84 

29 

1  300 

7A 

ALFORD  G.  COVER 

EMBRY 

3147 

01 

PAULO  I  NO 

1  7 

33  52 

84 

89 

1  200 

8A 

Mice    iQMTT   Ol  1  mnn 

EXPER I MENT 

3271 

04 

SPALO I NG 

6 

33  16 

84 

17 

925 

1  OA 

1  OA 

I  OA 

GH 

M      nc    PQ      PYP  c^TQTinM 

FR I RMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

1  2 

34  26 

84 

42 

740 

BR 

MDc   r\Kimo   c  v/iKtrPUT 
nno  uNLUH   r  .  VliNLClNi 

FORGO 

3312 

08 

CL I NCH 

1  6 

3U  41 

82 

34 

1  1  5 

C 

QT     DFri<i  PQPPP  rn 

F I T  ?GERRLD 

3386 

08 

BEN  HiLL 

1 6 

31  43 

83 

15 

371 

5P 

5P 

H 

riTY    FIPF  nppT 
L  1  1  T    r  1 Kt    Utr  )  • 

FLEMING 

3409 

09 

L I BERTY 

2 

31  53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

MDQ    MltnPFD    r  CirrKIMP.FR 
nt\o    nlLUntU    L    O  C  L  r\  1  iNijC 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

1  5 

30  48 

82 

02 

30 

8R 

C 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

1  5 

30  44 

82 

08 

1  20 

5P 

5P 

H 

nkTrrwnkFF   uii  ni  iff  pff 

FORSYTH  6  NNW 

3506 

05 

MONROE 

9 

33  07 

83 

59 

600 

6P 

5P 

H 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GfllNES 

35  1  6 

07 

CLAY 

3 

3 1  36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS.   MAYME  R.  HAYES 

FORT  STEWRRT 

3538 

09 

LIBERTY 

1  1 

31  52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

pncT  fmpikjffpc 

rUO  1     t  INU  i  N 1 1 1\  O 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33  16 

85 

05 

790 

8R 

PnPFPT     1      Ull  QOM 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34  18 

83 

51 

1  170 

7R 

7R 

H 

IJIIIIQM     □  CFIlFP^ 
WlLLiHn    n*  OLLLliXO 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1  1 

33  14 

82 

36 

540 

7A 

MPQ      dlQQW   p  RPQnriY 

GLENNV I LLE 

3754 

09 

TRT  TNRLL 

1 

31  56 

81 

55 

170 

6P 

6P 

H 

UUN   r .  LUDd 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

1  0 

33  28 

83 

27 

570 

7A 

DHQFDT     U  RPnUM 

KUolRI    n.  dKUWIN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MER I  WETHER 

6 

33  03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MTDILIFTUFP     Tfl     LlOPK  POMP 

HAMILTON  4  W 

4033 

04 

HARR I S 

3 

32  45 

84 

56 

660 

7A 

c 

a  I  iic    CPPiwpc:  roPM 

HRRRLSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33  14 

84 

34 

840 

c 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

HRRTWELL 

4  133 

03 

HRRT 

14 

34  2 1 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  D.  SCOTT 

HAWKINSVILLE 

4170 

05 

PUL ASK  I 

9 

32  17 

83 

28 

245 

8R 

8A 

GH 

MPQ      PI  IFFnPn   MP!  FMPinw 
nKo  •    LLlrrUfxU  riLLtlNUUlN 

HAZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31  52 

82 

36 

250 

c 

cn 1 1      PnwCFRUDTIPM  ^FPU 
OU  1  L    HJlNotlKVHI  1  U(N  OliW 

HELEN   I  ESE 

4230 

02 

WH  I  TE 

3 

34  42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

LUntK    L-  VHiNUlVtK 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

08 

CLINCH 

1  6 

31  02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

IIMTHKi    POP    POMP  PnPP 

IRWINTON  4  WNW 

4594 

05 

W I LK I NSON 

1 0 

32  50 

83 

14 

515 

5P 

5P 

ncnoptD   FnPFCTDY  rnMM 

JACKSON  DRM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33  19 

83 

51 

430 

C 

PQ       PnuFP  PnMPQWY 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

P  I  CKENS 

5 

34  29 

34 

27 

1465 

6P 

8A 

H 

MfiuQpn  1      nil  RFPK 

JASPER 

4651 

02 

P  I  CKENS 

5 

34  28 

84 

26 

1512 

c 

DMirQl  ni  D    Fl      M^HP  fORP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

1 

31  37 

81 

53 

100 

c 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31  29 

8 1 

5  3 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS.   PULP  K  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34  33 

84 

15 

1310 

C 

mpc      io\/fpm   P  kIMPQin 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33  31 

84 

21 

930 

8A 

PTPFPn    U  CUIMT 

JUL  lETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33  06 

83 

47 

450 

7A 

MPC   nnpnTuY    i  mfppfp 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

1  8 

34  47 

85 

22 

850 

7A 

1  V  H -  / 

K INGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34   1  4 

84 

56 

730 

7A 

MRC       Fl   17QRFTH    R  RRnuW 

LR  FAYETTE 

494  1 

01 

WALKER 

4 

34  42 

85 

17 

820 

8A 

8R 

C  H 

rwDPiFC  M  inuPY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33  03 

85 

01 

715 

5P 

7fl 

C  H 

DOY       I        PFI  lUOKl 

LEXINGTON   1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

1  4 

33  53 

83 

08 

760 

8fl 

c 

inCFPW    O  PQPFY 

L I NCOLN  TON 

5204 

03 

L  INCOLN 

1  4 

33  47 

82 

28 

510 

8fl 

JAMES  C  .  BLACKWELL 

LOUISVILLE   3  S 

O  J  I  ** 

06 

JEFFERSON 

1 1 

32  56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GLASCOCK- JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFR I R 

9 

31  55 

82 

4  1 

120 

7A 

7A 

H 

U    P    P  QRX/F  R 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWRRT 

3 

32  02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

PFPPY     T  IICMFP 

MACON  WSO  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32  42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

MOT!      LiFOTMFP  CFRUTPF 

MAR5HALLVILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32  27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

PITY     r\F  MQPCMQIIUIIIF 

MRYSV  ILLE 

5633 

02 

JACKSON 

1  0 

34  15 

83 

34 

920 

7A 

MRC    FtftPFWPF    Y  ^^QIIFRC; 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32  24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

PITY    OF  MFTTFR 

niOVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32  50 

82 

14 

180 

8fl 

CPFMPFP     Q  inUFC 

MIOVILLE  EXP  STR 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32  53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

CF    PQ       RRQMPH    FVP  ^TQ 

MILLEDGEV ILLE 

5874 

05 

BALDW I N 

10 

33  06 

83 

15 

360 

7R 

7fi 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

1  1 

32  52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT  J.  CHANCE 

MILLHRVEN-HRDE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

1  4 

32  56 

8  1 

30 

100 

BR 

MTI   Tr\M    R  RFPtniPK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

1  0 

33  47 

83 

43 

875 

7R 

PITY    Ft  RF  nFPT 
Lit'     r  1  nt,    ULr  i 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32  17 

84 

01 

327 

80 

PFnRnF    Fnuii  FR 

MONT ICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33  18 

83 

4  1 

655 

7fl 

70 

H 

PnC  T  MQC  T  F  R 
rUO  1  nrlD  1  L.r\ 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31  32 

84 

37 

£  /U 

or 

Or 

H 

PQl  t-inilM    PllP        LIKC  PQMP 
LHLnUUM    rUD«     nnO'  Lrtnr 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31  36 

84 

38 

273 

70 

Pi  QRFWPF    U  THFKIFY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUITT 
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REFERENCE  NOTES 


GSORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  wi  itiiiti  to  the  .N;ilional  Climatic  Center,  Federal  Buildlnn,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dlmentiloual  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation" 
tabic,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  tafele,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  In  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the    'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19'»1-1970. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  In  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 

Hawklnsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thormo- 

meters  unknown. 

Homervllle  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,  Model  1120 . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t      Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data.  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

*    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE-      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6- FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  IS-TEN-NESSEE 
Stfttlons  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 
General  weather  conditions   In   the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  bo  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy:  30?  annual 
summary.       Hake  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,  N.  C.  26801.      Attn:  Publications. 


USCOW-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  5/4/76-910 


Tallapoosa  2  N        '         T                    V  '  V'' 

\  -;;-^Ne»„a„        I  ""P°  A    /'  -r--'-    \  W..e„f„„  ' 

I     I  rankl.nA                            \  1     -<>'^ -  V  A  Mont.cello    I  V  \  /_  ^ 

;       r^--i  r  A'       O  ' 

Rock  mus -O-l,---              I                   „'  ^   I  T       ^1   ' — T—'"-^  /      V  / 

LaGrange  <»-                               /  .'  •  \  >         "O      I,-  V 

 »  :  -_J   I      -O-  Fori,vlh  1  S  M-lledgewlle/ 


•V,   JL         \       J       «  /  1      Mc  uonnlc 


Mc  Connlck  9  E  O 


/  -O-     X/  \ 


\ 

>  Siloan, 
SE^  O- 

\ 


,  »  Washington  V 
 •  Warrent 


Clark  Hill  Dam 


-o- 

Alkeo 


Blackvllle  3 


I  Wayne 


Lafayette  -Q-  ^omt 

^.  

\  Ham: 
I 

Opellka  \ 

o-  \ 


,.  I  I  I    l-n-  Forsvlh  1  S  'MiUedgewlle  ,' 

,w    '  •'  The  Rock  ^  »   ■  V  1 

'>"—  ■     -  ^  1  \/  -O-  (Louisville  3  ! 

"  \       SandersviUe  \    -<>-MIdville  Exp  Staf- - ' 

\lrwlnton  4  1«W  /  /    Oh  f  1^ 


.1- 


, — ^      -o  I— 

 ilton  4  W       /  V  I  .  _, 

»     •      ;        ^>^/         \„„„w.s.'.:;  CENTRAL 

S  1  I       ^"l       Monleiuma    !  V'  \  \ 


^■\l.i.„n  WSo'ap  CEN' 


^  ^  ^     V.Q  I     Millen  4  N  / 


V  MidvilleV 
/  \ 


-o 


./ 


Dublin  3  S 


1    J**!  '  I_   .Eastman  1  w 

Americus  Exp  Sla  Nrsy  «    -O  Am?ricus  <  ENE  i 


'-""P,","  2  SE  -O-       I       O     !   -O-  Pla: 


"IT 


i  SW  Ga  Exp  Sta 


■  -— ^--O-Cordeiej  i 


Abbeville  1  KtfV  ■  / 


SOUTHWES-n"' 


I'on  *      O  Morgan  5  NW  ' 
Morgan  IW                AlbanTa  SE 
Blakely  ^  1  7  


StiUmoreO 


•  Sylvani.^ 


Hanipto 

-o- 


rington  2  NE 

o-  « 


E)J(St^x:entr)^^' 


Mount  Vernon  3  WNW 


/     /     -o-    /        -o-     \  ^ 

^        (       Metier     '  Brooklet  1  W  \ 


I  Ashbum  3  ENE        Fitzgerald  ( 

1   '       -n-    -->    '  O-  I 

Tiflon  Exp  Sta 


.  '  I  y  Camilla 

I  Colquitt   2  E    1  /'  -O- 


Chlpley  3  E 


.  OPonalsonvaie  1  S 


^  / 


-t- 


„  -a- 

Bainb  ridge 


■  '^"H -^i-a  I  Douglas  2  ESE    |  KH 

■-c^i-  v7       o   ^     ~' — -I 

T  \     Alapaha  Exp  Sta  ^  ■  \ 

)      '-^  ;  Pearson   ,  „  \ 


Alapaha  Exp  sti 

!  2  ESE     /  ( 
■O  /  Adel  2  s'Nashville  5  SSE 


•  City  -P^  I  ^ 

•  Hailehurst 


Savannah  WSO  A 

-/       N  V 

Savannah  USDA  PI  Grdn  -<> 


J        Surrency  2  WnW 


^  ^  — V  ,  Savannah  Be; 

Ciehnv.lleK>         /  ,  ^-^Cfe? 

ForlStewar-  -O-      rieltuig  ^^^4^ 


Doctorlown  1  WSW       /  \ 


I  Adel  2  s'Nashville  5  SSE 

f  o  ^  ^  r-  r 


sugiH"~ae^lrkAL'  \rs6uTHE& 


^  r"'l  I 

1       J  HomervlUe  3  W 


IValdoHta  4  NW 
  Ou.t.a„  .  ,  , 

^-  ^--i4.  i 

-uff  Dam  —  -     1  ^  _  ^ 


V 


STATION  LEGEND 
O       •        3      Precipitation  only 

0  Precipitation,  storage 

*0-  -<>-     Precipitation    and  Temperature 

-(^     Precipitation,  Temperature  an<J  Evaporation 

Type  of  gage:      Q  f^on- recording ;     ©soil  Temperature 

#   Recording        3  ^{j/A  //ptfs 

Double  Circle  combinations  indicate  the  availability  of  more 
detailed  meteorological  data 


UoDtlcello  3  w 


o  V  I 

sper  I  I 


Blackbeard  Island 
Sapeto  Island 

a 


ALBERS  EQUAL  AREA  PROJECTION 


STANDARD  PARALLELS  AT  29  I'j  AND  45  ^^ 


U  S  DEPARIMENl  OF  COMMERCE 
NAIIONAl  CUMAIIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE.N  C  28801 


COM  210 


THIRD  CLASS 


APRIL 


1976  ^ 


VOLUME  80 


NUMBER  4 


Climatological  Data 


GEORGin 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOHEST  TEMPERRTURE: 
GRERTEST  TOTAL  PRECIPITATION: 
LERST  TOTAL  PRECIPITATION: 
GRERTEST    1   DRY  PRECIPITATION: 
GRERTEST   TOTAL  SNOWFRLL: 


CUTHBERT 

2  STATIONS 
SAVANNAH  WSO  AP 
HELEN   1  ESE 
SAVANNAH  WSO  AP 
FORSYTH  6  NNW 


95 
25 
5.62 
.17 
5.62 
T 


DATE 
DATE 


23 
10 


DATE  30 


SUPPLEMENTAL  DATA 


MIND 

RELHTIVE  MUnlOlTT 
BVERBGES- 

NUMBER  OF  OBTS  HIIH 

1  SPEED  - 

M.P.H. 1 

PERCENT 

PRECIPIIflTlON 

STDNOnRO 

Of  iinE 

X 

z 

Z 

5  — 

a 

z  c 

C 

EASTERN 

O 

o 

o 

O  tf) 

o  ° 

a 

o 

K 

OC.  t/> 

o 

o 

o 

o  o 

o 

o 

tt  — 

o  ^ 

01 

07 

1  3 

19 

o 

ATHENS  WSO  AP 

25 

2 

.  1 

6.7 

21** 

26 

25 

62 

74 

38 

42 

4 

2 

1 

1 

0 

0 

8 

4  . 

1 

ATLANTA  WSO  AP 

28 

2 

.2 

7.8 

28 

N 

1  1 

64 

77 

42 

44 

3 

1 

1 

2 

0 

0 

7 

79 

4  . 

6 

!    AUGUSTA  WSO  AP 

23 

1 

.2 

6.8 

26** 

30 

04 

80 

83 

35 

50 

2 

2 

0 

1 

1 

0 

6 

4  . 

1 

j    COLUMBUS  WSO  flP 

33 

0 

.9 

6.6 

1  7** 

18 

2  1  * 

76 

85 

42 

46 

0 

1 

1 

0 

2 

0 

4 

4  . 

7 

MACON  WSO  flP 

28 

0 

.8 

7.3 

23 

SW 

25 

75 

82 

42 

45 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

4 

87 

4  . 

6 

ROME  WSO  AP 

2 

1 

4 

0 

0 

0 

7 

SAVANNAH  WSO  AP 

12 

1 

.3 

7  .  1 

30 

N 

30 

81 

84 

42 

55 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

80 

4  . 

5 

CERTIFY   THAT   THIS    IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF   THE  NATIONAL  OCEANIC 
l)D  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  AND   IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  AT 
E  NATIONRL   CLIMATIC  CENTER.   ASHEVILLE.   NORTH  CAROLINA  28801. 


TLayui^       J).  Vtrtf^ 


DIRECTOR 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 


irioaa 


NflTIONRL   OCEflNIC  fiND 
ATMOSPHERIC  nDfllNISTRRTION 


ENV I RONMENTRL 
DRTR  SERVICE 


NRTIONRL  CLIMRTIC  CENTER 
RSHEVILLE.  N.C 


MONTHLY  SUMMARIZED  STPTION  RND  DIVISIONfiL  DflTfi 


CEORCIfi 
BPRIL 


TEMPERATURE 


STfll ION 

O  => 

a  c 

«  — 

a  E 

c 

a 
a 

S  o 
CI  ki. 

12 

X 

I 

o 

In 
° 

1^ 
o 

° 

g 
o 

NO 

OF 

DOTS 

o 

uj  i 

%  o 
oc  ^ 
a  o 
o  * 

It? 
U 
O 

° 

SNOU 

SLEET 

NO. 

OF 

onrs 

not . 

KIN. 

° 

X 

t 

I: 

1 

o 

g 

o 

o 

g 

o 

g 

- 

°  ' 

'r-,  ^ 

unD  T  UUC  C  T 
riUK  1  MHt  O  1 

01 

BLLfilOONfl  OflM  2 

76.  OM 

4S 

.2M 

60 

6M 

87 

24. 

147 

0 

D 

1 

0 

1 

18 

.40 

25 

.0 

D 

4 

0 

0 

CBLHOUN  EXP  STRTION 

76  •  8 

4  3 

60 

3 

33 

10. 

0 

D 

0 

0 

82 

•  S2 

25 

.  0 

0 

2 

1 

0 

CSRTERSVILLE 

77.7 

42 

.5 

60 

I 

-   1  .9 

89 

19 

31 

ID 

159 

0 

D 

t 

0 

1 

12 

-  3.47 

.64 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

CEORRTOHN 

76.5 

43 

.8 

60 

2 

-   1  .7 

89 

20 

30 

ID 

159 

0 

D 

I 

0 

1 

29 

-  3.76 

.69 

I 

.0 

0 

2 

1 

0 

75.7 

43 

.5 

59 

^ 

88 

21 

30 

10 

178 

0 

D 

1 

0 

' 

12 

.62 

I 

.0 

3 

1 

0 

DHL  TON 

75.2 

59 

4 

0 

0 

D 

0 

1 

31 

25 

.  0 

0 

3 

Q 

LR  FflYETIE 

76.1 

41 

.7 

58 

9 

-   1  .5 

87 

20 

29 

10 

192 

0 

0 

3 

0 

1 

DO 

-  3.70 

.48 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

ROME 

74  .3M 

41 

.8 

58 

IM 

-  4.3 

84 

23 

31 

10 

224 

58 

-  4  .30 

.38 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

ROME  NSO  BP 

R 

76.8 

44 

.  I 

60 

S 

-  .2 

87 

23- 

33 

2 

148 

0 

0 

D 

0 

I 

02 

-  3.75 

.37 

25 

.0 

0 

4 

0 

D 

DIVISION 

59 

7 

-   I  .5 

I 

05 

-  3.75 

.0 

NORTH  CENTRBL 

02 

HLPHBRETIB  5  SSH 

74.1 

41 

.  1 

57 

6 

85 

23. 

34 

27. 

219 

D 

0 

0 

0 

93 

.77 

I 

.0 

2 

I 

0 

BTHENS  HSO  BP 

76. D 

49 

.1 

62 

6 

.8 

88 

19 

37 

2 

I  16 

D 

0 

0 

D 

74 

-  3.63 

.53 

30 

.0 

0 

2 

1 

D 

QTl  QhlTQ    U^n  QP 
niLMWIn    rlOU  nr 

7S . D 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

2 

Q 

BLfilRSVILLE  EXP  STP 

72.1 

36 

.4 

S4 

3 

-   I  .2 

85 

20 

25 

10 

317 

0 

0 

1  3 

0 

I 

21 

-   3. 48 

.45 

1 

.0 

4 

0 

0 

BLUE  RIQGE 

75.7 

39 

.S 

57 

6 

87 

21 

26 

10 

217 

D 

0 

6 

D 

62 

.37 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

COMMERCE  4  NNM 

75.9 

49 

.9 

62 

9 

83 

IB 

40 

6 

86 

0 

0 

0 

0 

1 

12 

.95 

3D 

.0 

0 

2 

I 

0 

OBHLONEGB 

75. 2M 

41 

.3M 

58 

3M 

-   I  .0 

87 

20 

33 

10 

209 

D 

0 

0 

0 

1 

61 

-  3.80 

1  .28 

I 

.0 

0 

2 

I 

1 

UMlNCjVlLLt 

74.8 

44 

.9 

-  .9 

86 

20 

35 

ID. 

167 

D 

0 

0 

D 

8 1 

-  4.14 

.53 

1 

.0 

2 

1 

0 

HELEN  1  ESE 

76.0 

39 

S8 

0 

87 

19 

28 

ID 

209 

D 

0 

4 

0 

17 

.13 

25 

.0 

0 

I 

D 

0 

73.8 

42 

,  g 

D 

0 

2 

0 

I 

0 

Q 

U  OF  Gfl  PLT  SCIENCE 

FM 

HINDER  1  5SE 

78.4 

41 

•  3 

59 

9 

69 

20' 

33 

27 

163 

0 

0 

0 

D 

1 

20 

.65 

I 

.0 

0 

3 

1 

0 

U I  V 1 o 1 UM 

59 

-   1  .2 

1 

06 

-  3.79 

.0 

m        m  m 

NORTHEAST 

03 

CLRYTON   I  SSH 

75.5 

39 

.4 

57 

5 

-  .3 

87 

17 

2S 

ID 

221 

0 

0 

7 

0 

36 

-  5.63 

.19 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

LUKritL  |H 

72.0 

39 

.8 

-  3.5 

64 

19 

29 

10 

267 

0 

0 

5 

0 

I 

85 

-  3.42 

I  .50 

1 

.0 

2 

1 

I 

ELBERTON  2  N 

78.6 

42 

.  I 

60 

4 

90 

19 

3D 

10 

151 

1 

0 

1 

0 

1 

00 

.79 

I 

.0 

0 

2 

1 

0 

MBRTHELL 

78-7 

63 

6 

I 

0 

0 

D 

56 

0 

TOCCOB 

77.7 

43 

.2 

60 

5 

-   1  .5 

90 

19 

29 

10 

153 

I 

0 

1 

0 

I 

97 

-  3.22 

1  .38 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

WRSHINCTON 

77.2 

4S 

•  I 

61 

2 

-  .9 

89 

20 

29 

1 1 

IS2 

0 

0 

1 

0 

58 

-  3.43 

.25 

3D 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

59 

9 

-  .8 

1 

05 

-  3.76 

.0 

WEST  CENTRAL 

04 

CBRROLLTON 

76.8 

42 

.5 

59 

7 

-  2.1 

87 

19 

27 

10 

157 

D 

0 

1 

D 

2 

46 

-  2.26 

1  .66 

1 

.0 

3 

1 

1 

COLUMBUS  HSO  BP 

78.8 

SI 

.3 

65 

I 

.5 

89 

20. 

38 

ID 

SS 

D 

0 

0 

D 

2 

70 

-   1  .80 

I  .38 

3D 

.0 

D 

3 

2 

2 

EXPERIMENT 

75  .8 

48 

.  3 

62 

I 

66 

20 

34 

D 

0 

0 

D 

78 

2 

Q 

GREENVILLE  2  NNW 

LB  GRBNGE 

78.2 

46 

52 

3 

D 

0 

0 

D 

3 

32 

D 

MBRSHBLLV ILLE 

80. 4M 

SI 

.3M 

65 

9M 

90 

30 

4  I 

1 

0 

0 

D 

3 

70 

1  .60 

25 

.0 

0 

3 

3 

2 

NE  WNBN 

SUNNTSIDE 

77.3 

49 

.  1 

63 

2 

69 

24. 

35 

ID 

98 

D 

0 

0 

D 

1 

48 

I  .05 

30 

.0 

0 

2 

I 

1 

TBLBOTTON   1  NE 

63 

6 

2 

0 

0 

D 

3 

29 

0 

TMOMBSION  2  S 

81  .9 

46 

.6 

64 

3 

94 

19 

34 

ID 

66 

3 

0 

0 

0 

1 

75 

.90 

30 

.0 

0 

2 

2 

D 

HEST  POINT 

77  .4M 

46 

.2M 

61 

6M 

-  2.1 

90 

21 

36 

1  1 

I  16 

1 

0 

0 

D 

4 

44 

.45 

1  .90 

1 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

63 

I 

-  .5 

2 

66 

-    1  .95 

.0 

CENTRBL 

05 

BILET 

81  .DM 

SI 

.3M 

66 

2M 

92 

19 

40 

ID 

4  1 

2 

0 

D 

0 

1 

78 

1  .32 

.iO 

.0 

D 

2 

I 

I 

COVINGTON 

78. 5 

47 

.  1 

62 

8 

.3 

90 

20. 

36 

2 

1  1  1 

2 

0 

D 

0 

2 

36 

-    I  .60 

1  .93 

I 

.0 

0 

3 

1 

1 

DUBLIN  3  S 

64 

I 

5 

0 

D 

0 

2 

1 B 

D 

EBSTMBN   1  H 

80.6 

SI 

•  9 

66 

3 

-  .1 

91 

20 

39 

ID 

39 

1 

0 

0 

0 

2 

33 

-    1  .84 

1  .SI 

3D 

.0 

0 

3 

2 

1 

FORSYTH  6  NNH 

80.0 

44 

•  9 

62 

5 

90 

19 

31 

ID 

100 

1 

0 

1 

0 

1 

96 

.96 

3D 

T 

0 

3 

2 

0 

HBHKINSVILLE 

82. 4M 

47 

.7M 

65 

IM 

-  .6 

94 

20 

38 

3. 

54 

2 

0 

D 

0 

2 

40 

-    1  .52 

1  .05 

1 

.0 

D 

4 

2 

1 

IRHINTON  4  HNU 

82.2 

50 

.  I 

65 

2 

93 

20 

39 

3 

46 

4 

0 

0 

0 

2 

28 

.92 

30 

.0 

0 

4 

3 

0 

HBCON  HSO  BP 

R 

80.0 

49 

.9 

65 

0 

-  .8 

91 

24. 

38 

10 

62 

2 

0 

D 

0 

1 

94 

-   I  .61 

1  .21 

3D 

.0 

0 

2 

2 

1 

niLLEDGEVILLE 

79.3 

44 

.7 

62 

0 

-  .8 

90 

25. 

32 

ID 

117 

2 

0 

1 

0 

I 

IB 

-  2. 26 

.42 

3D 

.0 

0 

4 

D 

0 

MONTICELLO 

63 

7 

89 

24 

39 

ID. 

93 

0 

D 

0 

0 

1 

10 

2.75 

' 

.0 

0 

^ 

° 

0 

SBNDERSVILLE 

78. 9M 

47 

.9M 

63 

4M 

90 

19 

33 

ID 

88 

1 

D 

D 

0 

1 

47 

1  .24 

29 

.0 

0 

2 

1 

I 

SILOBM 

78  .2 

49 

.2 

63 

7 

.3 

90 

19 

37 

10. 

lOD 

I 

D 

0 

0 

99 

-  2.84 

.52 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

64 

3 

-  .3 

1 

83 

-   1  .95 

T 

EBST  CENTRBL 

06 

APPLING  1  NH 

78.7 

45 

.7 

62 

2 

91 

20 

29 

10 

127 

0 

I 

0 

2 

46 

1  .82 

30 

.0 

0 

3 

1 

1 

RUGUSTB  HSO  BP 

R 

79.4 

47 

.  1 

63 

3 

-  .5 

92 

19 

32 

10 

97 

2 

0 

1 

D 

2 

DO 

-    1  .37 

1  .35 

3D 

.0 

0 

2 

2 

1 

BROOKLET   1  H 

60.3 

SI 

•  3 

65 

8 

-  1.3 

90 

24. 

35 

10 

46 

2 

0 

0 

0 

1 

84 

-   1  .45 

1  .35 

30 

.0 

0 

3 

1 

1 

LOUISVILLE  3  S 

81  .  1 

49 

.3 

65 

2 

-  .5 

91 

19 

32 

10 

64 

1 

60 

-  2  .DO 

92 

30 

•  0 

0 

3 

I 

D 

METTER 

83.2 

SI 

.4 

67 

3 

92 

24 

40 

10. 

22 

3 

0 

0 

0 

1 

34 

.90 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

PRECIPITATION 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 


2 


MONTHLY  SUMMflRIZED  STATION  AND  DIVISIONflL  DflTR  ceorci« 


TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

NO 

Of 

onrs 

SNOU. 

SLEET 

NO. 

OF 

OBTS 

srni ION 

"C 

nnx . 

HIN. 

a 

o 

Z.  z 

K 
C 

g 

5  1 

o 

1  o 

Q  O 

o 

s 

S  - 

a  c 

S  o 

i 

a 

a  E 

a 

2 

o 

o 

5 

si 

s 

5 

a  * 

o 

o  w 

° 

O  h. 

o 

c  o 

MIOVILLE  EXP  STR 

80-9M 

SO  .SM 

65  .7M 

91 

19 

37 

3 

0 

0 

1  .64 

1  .53 

30 

.0 

0 

1 

1 

1 

niLLEN  i  H 

80.3 

4S.2 

62.8 

-  2.9 

91 

19 

27 

10 

93 

2 

0 

I 

0 

2.10 

-   1  .32 

1  .78 

22 

.0 

0 

3 

1 

1 

NEHINOTON  2  NE 

SHPINSeORO 

81  .8 

SO.  3 

66  .  1 

93 

24 

38 

2 

44 

2 

0 

0 

0 

2  .07 

1  .84 

30 

.0 

0 

2 

1 

1 

HflRRENrON 

81  .  1 

47  .5 

84  .3 

.5 

93 

23* 

34 

10 

80 

5 

0 

0 

0 

1  .20 

-  2.54 

.55 

30 

.0 

0 

3 

2 

0 

wnYNESBORO  2  NE 

79  .1 

44  .7 

62  .2 

90 

20 

29 

10 

1  12 

1 

0 

1 

0 

1  .23 

.75 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

64  .5 

.9 

1  .75 

-   1  .73 

.0 

■       •  ■ 

SLBBNT   3  SE 

79  .7 

52 . 1 

65  .9 

-  1  .5 

90 

20 

43 

11. 

46 

1 

0 

0 

0 

2.26 

-  2.09 

1  .70 

30 

.0 

0 

2 

2 

1 

nuERICUS  4  ENE 

81  .OM 

52. 8M 

66. 9M 

1  .0 

91 

19 

41 

10. 

35 

1 

0 

0 

0 

2.29 

-   1  .77 

1.11 

30 

.0 

0 

4 

2 

1 

BniNeRIOCE 

83  .OM 

51  .4M 

67  .2M 

-   I  .0 

92 

24. 

29 

5 

0 

0 

0 

.42 

-  4  .37 

.  29 

26 

.  0 

0 

2 

0 

0 

BLflKELT 

BC  .7M 

52 .  IM 

86. 4n 

.4 

92 

20 

42 

2. 

42 

1 

0 

0 

0 

2  .52 

-  2.16 

1  .82 

1 

.0 

0 

1 

CflFI  I LL ft 

82.2 

52.1 

67.2 

-1.1 

90 

24- 

42 

8 

23 

2 

0 

0 

0 

1  .23 

-  3.38 

.79 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

COLOUI TT  2  E 

81  .7 

54  .3 

68.0 

93 

20 

44 

27. 

27 

2 

0 

0 

0 

1  .83 

1  .35 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

CUTHBERT 

82  .2 

51.8 

67  .0 

95 

23 

40 

10 

33 

4 

0 

0 

0 

2.53 

1  .25 

25 

.0 

0 

2 

2 

2 

FORT  OBINES 

81  .S 

55.6 

68.6 

2.3 

90 

19 

43 

10 

22 

I 

0 

0 

0 

.95 

-  3.38 

.95 

25 

.0 

0 

1 

1 

0 

LUMPKIN  2  SE 

81  .3 

H 

90 

20. 

2 

0 

2.88 

1  .44 

24 

.0 

0 

3 

2 

2 

nORGRN  I  H 

PLRINS  SM  Cfl  EXP  STfl 

79-6 

51  .9 

65  .8 

90 

20 

40 

10 

49 

1 

0 

0 

0 

2  .SI 

.99 

3D 

.0 

0 

S 

2 

0 

TMOMBSVILLE  4  SE 

83  .9M 

54  .6M 

69. 3M 

1  .7 

93 

19 

42 

10 

9 

1 

0 

0 

0 

1.19 

-  3.26 

.63 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

67.2 

.0 

1  .87 

-  2.52 

.0 

■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

BSHBURN  3  ENE 

78  .6 

53  .4 

66  .0 

89 

20 

42 

10 

46 

0 

0 

0 

0 

.99 

.42 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

CORDELE 

81  .4 

52.5 

67.0 

.5 

91 

19 

41 

2 

32 

2 

0 

0 

0 

1  .88 

-  1  .81 

1  .38 

30 

.0 

0 

2 

1 

1 

OOUGLSS  2  ESE 

81  .7 

49 . 1 

65.4 

-  1  .0 

91 

20 

38 

1  1 . 

46 

2 

0 

0 

0 

.84 

-  2  .98 

.54 

1 

.0 

3 

1 

0 

F  ITZOERfiLO 

81  .1 

SS.6 

68.4 

.6 

90 

24. 

45 

10. 

16 

2 

0 

0 

0 

.69 

-  3.04 

.38 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

HOMERVILLE  3  HSH 

80.9 

51  ■  1 

66  .0 

90 

19 

38 

10 

32 

1 

0 

0 

0 

1  .33 

.65 

1 

.  0 

0 

I 

0 

LUMBER  CITY 

82.8 

50.2 

66  .5 

92 

24. 

42 

3. 

30 

3 

0 

0 

0 

.61 

-3.12 

.48 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

80.7 

52. 6 

66.7 

-   1  .2 

90 

23 

42 

10 

22 

1 

0 

0 

0 

.54 

-  3.81 

.20 

30 

.0 

° 

3 

0 

0 

NBSHVILLE  5  SSE 

82.1 

50.1 

66.1 

90 

19 

40 

10 

29 

i 

0 

0 

0 

2. 59 

1  .17 

1 

.0 

4 

2 

1 

OUITMBN  2  NH 

81.1 

53  .4 

67.3 

.4 

90 

24. 

42 

10 

20 

2 

0 

0 

0 

1  . 30 

-  2  .84 

.53 

1  4 

•  0 

0 

3 

2 

r IFTON  EXP  STBI ION 

79 . 1 

53  .5 

66.3 

.  1 

89 

20 

44 

27 

4  1 

0 

0 

0 

0 

2  .25 

-    1  .74 

1  .55 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

VBLOOSTB  3  E 

79  .6 

51  .6 

65  .6 

67 

23 

40 

1  1  . 

38 

0 

0 

0 

0 

1  .55 

.60 

1  4 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

66.5 

.4 

1  .32 

-  2. 58 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHEBST  09 

BLMB  FBB  BP 

80-2 

52  . 7 

66  .5 

.2 

89 

24. 

39 

10 

27 

0 

0 

0 

0 

2.84 

-  .62 

.92 

26 

.0 

6 

3 

0 

BRUNSWICK 

80.0 

57.4 

68.7 

-     .  1 

88 

25. 

44 

1  1 

6 

0 

0 

0 

0 

.36 

-  2.65 

.15 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRUNSHICK  FBB  BP 

7S.5 

58.3 

67.0 

87 

25 

44 

10 

32 

0 

0 

0 

0 

1  .79 

I  -  SO 

30 

.0 

0 

2 

I 

1 

FLEMING 

79  .3 

48.9 

64  .  1 

90 

24 

32 

10 

71 

1 

0 

1 

0 

.41 

.25 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

FOLKSTON  9  SM 

82  .5 

S2  .5 

67  .5 

92 

24 

38 

10 

19 

2 

0 

0 

0 

.74 

.31 

1 

.0 

0 

3 

D 

0 

FORT  STEHBRT 

81  .S 

52  .2 

66  .9 

.  1 

91 

25. 

38 

10 

28 

4 

0 

0 

0 

.92 

-  2.35 

.47 

14 

.0 

2 

0 

0 

GLENNVILLE 

81  .6 

54  .2 

67.9 

.8 

91 

19 

40 

10 

22 

4 

0 

0 

0 

1  .76 

-  2.10 

.55 

6 

.0 

0 

4 

2 

0 

JESUP  8  S 

81  .6 

48  .9 

65.3 

94 

24 

36 

10 

44 

1 

0 

0 

0 

.97 

.  39 

6 

.0 

0 

0 

0 

NBHUNtn 

81  .0 

SO. 7 

65.9 

91 

24 

38 

10 

33 

1 

0 

0 

0 

.80 

.58 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

SBPELO  ISLBND 

77.8 

53.5 

65.5 

86 

22 

36 

1 1 

40 

0 

0 

0 

0 

.42 

.36 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

SBVBNNBM  USOB  PL  ORDN 

81  .6 

51  .0 

66.3 

1  .3 

92 

24 

36 

10 

44 

2 

0 

0 

0 

.40 

-  2.68 

.36 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

SBVBNNBH  MSO  BP  R 

77.0 

51  .5 

64  .3 

-   1  .8 

88 

23 

36 

10 

69 

0 

0 

0 

0 

S.62 

2.69 

S.62 

30 

.0 

0 

1 

1 

1 

SBVBNNBM  BEflCH 

78. OM 

56. 2M 

67. IM 

87 

27. 

31 

0 

0 

0 

0 

1  .87 

.46 

1  .87 

30 

.0 

0 

1 

1 

1 

SURRENCT  2  HNH 

81  .8 

49.2 

65.5 

91 

19 

36 

10 

39 

2 

0 

0 

0 

1  .09 

.28 

25 

.0 

0 

5 

0 

0 

MBTCR05S  4  NE 

82  .0 

47.5 

64  .8 

-  2.3 

92 

25. 

36 

1 1 . 

60 

4 

0 

0 

0 

.91 

-  2.58 

.4  1 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

66.2 

-  .6 

1  .39 

-    1  .77 

.0 

SEE  REFERENCE  HOItS  FOLLOHINO  smilON  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


NOaTMiCST 

AOAIRSVILLE 
ALLATOOnn  DAM  2 
BCAVERDAlC   I  E 
CALHOUN  EXP  STAT 
CARTERS 

CRRTERSVILLE 
CARTERSVULE  3  Si 
CEDARTOUn 
CM ATS WORTH 
CHICKAnnuGA  PARK 

CURRYVILLE  2  U 
DALLAS  7  NE 
OAL  TON 
cr«Rr 
FAIHMOUNT 


ROrc 

ROPC  USO  AP 
SUf*CRVILLE   1  SSW 
TATL08SVILLE 


NORTi 


CENTRAL 


ALPHARETTA  S  SSU 
ATHENS  USO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  USO  AP 
BALL  GROUND 

BLftlRSVILLE  EXP  ST 
BLUE  RIDGE 
CANTON 
CLEVELAND 

COMTCRCE    A  NNU 

CUmiNG 
DAHL ONEGA 
DAUSONVILLE 
ELL IJAT 
GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER   1  NNW 
mrSvILLE 
MONROE 

NORCROSS  3  NU 

U  OF  GA  PLT  SCIENC 
UALESKA 
UINDER  1  SSE 
UOODSTOCK 


HORTMEAST 

aouvN 

CARNESVILLE  3  I 
CLAYTON  1  SSU 
CORNEL lA 
ELBERT3N  2  N 

HARTVCLL 
LEXINGTON  1  NU 
L INCOLNTON 
TOCCOA 
UASHINGTON 


WEST  CENTRAL 


CARROLL  TON 

COL  uncus  USO  AP 

OOUGLASVILLE 

EXPERirCNT 


GREENVILLE  2  Nl 
HAniLTON  4  U 
JONESBOaO 
LA  GRANGE 

riARSHALLVILLE 
f«NTEZUMA 
NEUNAN 
SUNNrSlOE 
TAL6OTT0N    1  NE 

THOmSTON  2  S 
KST  POINT 
UOODBURT 


COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  u 

FORSYTH  6  NNW 
GODFREY  3  NE 
HAWKINSVILLE 
IRWINTON  4  k#fU 
JUL lETTE 

nncON  USO  ap 

MILLEDGEvlLLE 
ftJNTICELLO 
MOUNT  VERNON  3  I 
SAHOERSvlLLE 


DAY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  3 


SEE  REfERENCE  NOTES  FOLLOHING  SIBTION  INDEX 

4 


DRILY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


CAST  CtNTBRL 

APPLINQ    I  NU 
AUOUSTA  USD  AP 

DOVER 

oiBseti 

LOUISVILLE  3  5 

P«TTt« 

niDVILLC 

niOVILLC  EXP  STA 
niLLEN  4  N 

niLLMAvCN-WAOC  2  SC 
rtCUItiGTBN  i  n£ 
STRLnOBC 

^MAIIHSBOflO 
UAQaCNTON 

UArnCSBOao  3  nC 


ALennr  3  se 

AfCRICUS  4  CNC 

BAineaioce 

BLAKELY 
CAniLLA 

COLQUITT  3  C 

CUTHQCflT 

DAMSON 

DONALSONVILLE  1 
rORT  OAJNCS 


LUW«II 
nOOGAM 
noncAN 

PLAINS  5' 
PBCSTOrt 


3  SE 

EXP  STA 

TMO«»SVILLE  4  SE 


SOUTH  CENTRAL 

AOBEVILLE 
AShOuRN  3  EnE 
COaOELE 
DOUCLAS  3  eSE 
r ITZCCRALD 

HOrCRVtLLE   3  USW 
LUMBER  CITV 
r«ULTRIE  a  CSE 
NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN  2  NU 


SOUTHEAST  OS 
ALMA  FAA  AP 

ATmnton 

BRUNIUICR 
BRUNSUICK  TAA  AP 
OeCTORTOUM   1  uSu 

rLCMING 

ronsTON  3  sw 

fOL«STOh  9  Su 
FORT  STEWART 
CLENNVILLE 

JESUP  6  S 

NAMUNTA 

PATTERSON 

SAPELO  ISLAND 

SAVANIAM   USDA   PL  GRDN 

SAvAhNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  5CACH 
SURRENCr  3  UHU 
UAYCBOSS  4  NE 


DAY  OF  MONTH 

12    3     4    5    5     7    8    9    10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


3.00 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STfillON  INOEK 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DAY   OF  MONTH 

o 
a 
a: 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHHEST 

01 

PLLRTOONfl  Oftn  2 

MAX 

68 

62 

80 

79 

74 

77 

76 

72 

79 

74 

75 

76 

80 

60 

82 

61 

87 

87 

60 

76 

87 

61 

71 

58 

69 

72 

69 

76 

0 

MIN 

36 

35 

36 

44 

39 

45 

4  I 

39 

39 

42 

48 

50 

54 

49 

50 

50 

51 

51 

50 

49 

49 

58 

46 

38 

38 

45 

49 

45 

2 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

61 

73 

79 

78 

74 

74 

79 

78 

72 

72 

78 

70 

76 

78 

82 

61 

82 

63 

87 

87 

B3 

79 

87 

83 

76 

71 

68 

71 

72 

70 

76 

8 

MIN 

34 

33 

36 

44 

40 

4  ] 

34 

42 

43 

33 

34 

48 

35 

48 

48 

5 1 

45 

46 

47 

49 

61 

45 

45 

48 

58 

46 

36 

43 

47 

54 

43 

8 

CARTERSVILLE 

MAX 

64 

73 

76 

76 

72 

72 

79 

79 

71 

74 

77 

79 

76 

79 

85 

85 

83 

86 

89 

88 

84 

79 

86 

84 

77 

73 

69 

72 

73 

68 

77 

7 

MIN 

33 

33 

34 

36 

37 

44 

34 

4  I 

33 

3 1 

36 

49 

36 

50 

45 

47 

44 

45 

46 

49 

64 

46 

46 

46 

49 

46 

36 

38 

46 

53 

42 

5 

CEDARTOUN 

MAX 

62 

70 

82 

78 

72 

74 

78 

72 

67 

74 

80 

73 

78 

74 

83 

80 

84 

BB 

68 

89 

80 

79 

86 

81 

76 

69 

70 

72 

70 

69 

76 

5 

MIN 

34 

33 

36 

46 

36 

44 

36 

40 

40 

30 

36 

49 

38 

50 

46 

52 

44 

45 

47 

50 

61 

46 

44 

50 

59 

46 

35 

38 

47 

54 

43 

8 

DALLAS  7  NE 

MAX 

69 

60 

72 

80 

76 

69 

74 

78 

75 

66 

74 

76 

74 

77 

75 

83 

81 

82 

84 

87 

88 

81 

77 

87 

61 

73 

59 

70 

72 

68 

75 

7 

MIN 

33 

36 

37 

45 

36 

43 

37 

42 

37 

30 

40 

49 

39 

49 

48 

55 

46 

49 

50 

50 

54 

48 

48 

49 

52 

47 

35 

35 

4  1 

44 

43 

5 

DAL  TON 

MAX 

64 

60 

73 

81 

77 

71 

73 

78 

73 

64 

73 

79 

67 

76 

79 

82 

82 

83 

84 

88 

86 

78 

76 

67 

82 

74 

56 

67 

69 

73 

75 

2 

MIN 

34 

34 

36 

46 

39 

40 

38 

44 

41 

35 

38 

43 

35 

39 

48 

52 

48 

49 

48 

51 

56 

49 

47 

51 

57 

44 

38 

34 

44 

48 

43 

S 

LA  FAYETTE 

MAX 

69 

64 

73 

83 

78 

73 

74 

78 

74 

65 

73 

80 

68 

77 

80 

83 

81 

82 

85 

67 

66 

80 

78 

86 

81 

75 

58 

70 

71 

71 

76 

I 

MIN 

32 

32 

34 

44 

35 

38 

34 

34 

42 

29 

36 

47 

33 

41 

52 

48 

44 

45 

47 

46 

53 

46 

45 

48 

58 

44 

35 

38 

4  1 

49 

4  1 

7 

ROME 

MAX 

63 

69 

79 

76 

70 

75 

79 

78 

73 

73 

78 

72 

75 

76 

81 

78 

84 

80 

74 

70 

69 

72 

71 

be 

74 

3 

MIN 

33 

32 

34 

41 

35 

40 

33 

37 

40 

31 

33 

45 

35 

46 

45 

50 

43 

45 

45 

47 

59 

45 

43 

48 

59 

45 

34 

37 

44 

51 

41 

8 

ROME  WSO  AP 

MAX 

61 

75 

82 

77 

72 

75 

80 

74 

67 

74 

79 

73 

76 

77 

84 

82 

85 

84 

86 

67 

78 

35 

87 

83 

75 

60 

70 

73 

72 

70 

76 

8 

MIN 

34 

33 

37 

46 

39 

42 

35 

4  I 

44 

34 

34 

45 

37 

48 

47 

52 

47 

48 

49 

49 

60 

46 

45 

50 

56 

45 

37 

44 

44 

54 

44 

1 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSH 

MAX 

69 

60 

70 

77 

75 

67 

72 

76 

77 

67 

71 

76 

72 

74 

75 

60 

80 

80 

80 

85 

85 

76 

85 

82 

73 

61 

69 

72 

70 

66 

74 

1 

MIN 

34 

35 

36 

37 

36 

36 

38 

40 

34 

34 

36 

44 

42 

44 

46 

45 

45 

45 

45 

47 

54 

46 

46 

47 

47 

34 

34 

37 

45 

45 

41 

1 

ATHENS  HSO  AP 

MAX 

63 

72 

78 

78 

6B 

72 

77 

75 

66 

71 

79 

72 

75 

79 

63 

BO 

61 

84 

88 

87 

83 

79 

86 

84 

76 

69 

74 

74 

63 

64 

76 

0 

MIN 

39 

37 

44 

5 1 

44 

48 

46 

45 

45 

38 

40 

46 

4  3 

53 

54 

55 

55 

50 

S3 

60 

60 

57 

54 

S3 

60 

49 

42 

45 

50 

55 

49 

1 

ATLANTA  USO  AP 

MAX 

62 

71 

79 

77 

67 

71 

76 

77 

68 

72 

78 

73 

75 

75 

61 

76 

80 

82 

85 

85 

80 

78 

64 

82 

75 

62 

72 

75 

66 

64 

75 

0 

MIN 

35 

37 

42 

49 

4  1 

49 

46 

46 

4  3 

38 

4  3 

52 

47 

53 

5 1 

54 

53 

52 

55 

56 

59 

52 

54 

54 

56 

45 

4  1 

4  1 

51 

53 

48 

3 

BLAIRSVILLE  EXP  STR 

MAX 

66 

58 

65 

7e 

71 

67 

70 

75 

70 

64 

70 

73 

69 

73 

77 

80 

76 

79 

82 

85 

82 

75 

74 

83 

76 

69 

56 

64 

68 

68 

72 

1 

MIN 

29 

32 

29 

3 1 

28 

3  I 

3 1 

34 

3  I 

25 

29 

34 

3 1 

36 

4  I 

46 

4  1 

40 

4  1 

44 

55 

48 

38 

43 

44 

4  1 

27 

29 

33 

46 

36 

4 

BLUE  RIDGE 

MAX 

70 

78 

70 

74 

72 

74 

76 

77 

77 

75 

76 

77 

78 

77 

60 

81 

80 

81 

79 

82 

87 

80 

80 

82 

73 

68 

60 

70 

70 

68 

75 

7 

MIN 

31 

30 

33 

40 

34 

34 

31 

34 

36 

26 

31 

42 

36 

33 

30 

49 

47 

45 

42 

45 

48 

47 

39 

46 

57 

42 

37 

42 

45 

50 

39 

5 

COnilERCE  4  NNM 

MAX 

65 

67 

70 

70 

72 

70 

72 

75 

76 

79 

60 

74 

76 

80 

81 

82 

79 

83 

80 

81 

78 

76 

77 

60 

78 

76 

80 

78 

74 

68 

75 

9 

MIN 

42 

42 

44 

45 

48 

40 

42 

46 

45 

47 

51 

49 

49 

52 

50 

54 

54 

56 

57 

60 

60 

52 

52 

54 

54 

52 

50 

50 

48 

52 

49 

9 

OAHLONEGA 

MAX 

65 

59 

71 

79 

75 

66 

73 

76 

75 

69 

71 

75 

71 

74 

78 

81 

78 

80 

83 

87 

86 

80 

79 

65 

81 

72 

63 

71 

75 

2 

MIN 

35 

34 

37 

39 

36 

36 

39 

42 

37 

33 

34 

35 

42 

45 

46 

46 

36 

46 

45 

5  1 

52 

49 

46 

47 

51 

46 

35 

35 

41 

3 

GAINESVILLE 

MAX 

67 

64 

72 

79 

74 

67 

71 

78 

78 

68 

70 

76 

73 

74 

75 

82 

79 

80 

80 

86 

84 

80 

78 

84 

78 

72 

66 

72 

72 

66 

74 

8 

MIN 

SO 

44 

9 

HELEN  1  ESE 

MAX 

56 

70 

81 

77 

70 

75 

76 

76 

71 

68 

77 

70 

74 

83 

83 

78 

80 

83 

87 

83 

80 

81 

86 

80 

78 

69 

73 

75 

69 

67 

76 

0 

MIN 

33 

33 

33 

40 

31 

33 

35 

36 

37 

28 

32 

42 

34 

40 

43 

45 

41 

41 

44 

46 

65 

48 

42 

44 

56 

42 

32 

35 

46 

50 

39 

9 

JASPER  1  NNN 

MAX 

57 

69 

78 

70 

68 

72 

77 

74 

67 

71 

75 

71 

74 

75 

80 

78 

79 

82 

87 

85 

79 

76 

85 

79 

71 

65 

68 

77 

67 

59 

73 

8 

MIN 

30 

35 

40 

45 

31 

39 

37 

41 

37 

38 

38 

41 

37 

46 

49 

52 

45 

47 

49 

49 

58 

4S 

51 

47 

55 

40 

34 

38 

45 

48 

42 

9 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 

MIN 

HINDER  1  SSE 

MAX 

72 

72 

80 

79 

67 

76 

76 

76 

76 

76 

79 

78 

75 

78 

82 

82 

82 

84 

89 

89 

82 

82 

86 

86 

86 

75 

74 

75 

73 

64 

78 

4 

MIN 

34 

34 

34 

34 

38 

38 

38 

38 

37 

34 

34 

45 

45 

42 

4  1 

40 

39 

39 

52 

48 

48 

48 

47 

47 

47 

47 

33 

40 

4S 

52 

41 

3 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  I  SSH 

MAX 

65 

71 

78 

78 

72 

71 

74 

74 

71 

69 

75 

70 

72 

78 

83 

77 

87 

83 

85 

85 

80 

77 

82 

82 

74 

71 

71 

71 

71 

67 

75 

5 

MIN 

35 

32 

29 

42 

35 

3 1 

36 

37 

38 

25 

30 

42 

3 1 

38 

43 

45 

38 

40 

43 

44 

54 

45 

45 

4  ] 

53 

46 

32 

37 

46 

49 

39 

4 

CORNEL lA 

MAX 

57 

69 

74 

73 

65 

70 

73 

72 

65 

67 

73 

68 

70 

76 

79 

76 

76 

81 

84 

80 

75 

78 

81 

75 

70 

67 

69 

67 

65 

65 

72 

0 

MIN 

30 

33 

34 

36 

32 

35 

35 

37 

32 

29 

33 

42 

36 

42 

45 

49 

43 

43 

46 

49 

5 1 

48 

43 

43 

43 

42 

32 

35 

46 

49 

39 

8 

ELBERTON  2  N 

MAX 

68 

75 

81 

81 

70 

73 

79 

75 

72 

72 

80 

76 

77 

81 

85 

83 

82 

86 

90 

86 

84 

81 

88 

87 

61 

76 

74 

74 

73 

69 

78 

6 

MIN 

36 

35 

34 

43 

35 

40 

38 

40 

40 

30 

34 

45 

36 

42 

45 

48 

43 

42 

44 

50 

54 

45 

44 

45 

60 

50 

34 

36 

41 

54 

42 

1 

HARTHELL 

MAX 

70 

76 

74 

80 

76 

73 

78 

75 

76 

78 

80 

69 

75 

82 

85 

81 

85 

86 

90 

87 

85 

85 

88 

88 

78 

74 

73 

73 

73 

67 

78 

7 

MIN 

44 

39 

40 

40 

44 

42 

46 

48 

38 

45 

48 

52 

42 

52 

55 

50 

55 

55 

55 

58 

57 

54 

52 

53 

50 

48 

40 

46 

52 

52 

48 

4 

TOCCOA 

MAX 

63 

74 

60 

79 

71 

73 

78 

77 

72 

74 

80 

70 

75 

81 

84 

80 

B2 

B4 

90 

67 

84 

62 

87 

83 

76 

73 

75 

74 

73 

70 

77 

7 

MIN 

36 

35 

39 

44 

35 

38 

42 

40 

35 

29 

46 

42 

37 

46 

52 

52 

46 

44 

55 

51 

51 

50 

SO 

4S 

44 

36 

36 

38 

48 

53 

43 

2 

HASH  I NGTON 

MAX 

70 

65 

74 

81 

79 

68 

76 

72 

73 

65 

72 

79 

69 

76 

83 

84 

83 

64 

86 

B9 

66 

85 

83 

87 

87 

76 

70 

70 

73 

7  1 

77 

2 

MIN 

40 

36 

40 

42 

42 

44 

49 

43 

45 

33 

29 

48 

39 

40 

5 1 

50 

53 

39 

39 

56 

60 

56 

53 

53 

58 

52 

39 

39 

40 

46 

45 

1 

HEST  CENTRAL 

04 

CARROLL  TON 

MAX 

75 

73 

79 

77 

70 

75 

78 

75 

69 

74 

77 

77 

79 

75 

82 

80 

83 

84 

87 

86 

81 

80 

86 

83 

80 

72 

65 

68 

67 

67 

76 

8 

MIN 

34 

35 

36 

40 

39 

45 

38 

39 

43 

27 

46 

50 

42 

50 

48 

49 

43 

45 

46 

49 

49 

46 

43 

45 

46 

40 

37 

36 

38 

52 

42 

5 

COLUMBUS  HSO  AP 

MAX 

6B 

77 

81 

80 

76 

72 

79 

78 

73 

77 

79 

78 

61 

72 

81 

62 

84 

64 

89 

89 

82 

81 

87 

86 

77 

68 

76 

80 

81 

67 

78 

8 

MIN 

39 

39 

42 

52 

46 

54 

48 

SO 

51 

38 

52 

56 

54 

58 

54 

57 

54 

52 

54 

57 

63 

58 

50 

53 

El 

48 

44 

44 

49 

59 

51 

3 

EXPERIMENT 

MAX 

67 

63 

72 

78 

78 

77 

69 

76 

75 

67 

74 

77 

76 

78 

76 

82 

79 

80 

83 

B6 

85 

80 

60 

82 

82 

74 

60 

72 

75 

70 

75 

8 

MIN 

36 

38 

40 

50 

42 

46 

45 

47 

45 

34 

46 

51 

48 

54 

50 

57 

56 

55 

51 

SB 

60 

52 

49 

53 

59 

49 

40 

41 

46 

50 

48 

3 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 

MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


6 


DRILY  TEMPERniURES 


STPT ION 

DRY  OF  MONTH 

u 
tr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

g 

1  0 

I  I 

1  2 

;  3 

]  4 

1  5 

1  6 

J  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

£ 

a 

Ld  CRRNCE 

nBx 
niN 

6S 

34 

73 
35 

79 
36 

79 
46 

79 
42 

72 
47 

78 

79 

75 

77 

80 

77 

79 

78 

82 

81 

83 

82 

87 

89 

84 

77 

85 

87 

78 

70 

72 

76 

75 

68 
53 

78.2 
46.4 

HBRSHRLLVILLE 

KBX 
niN 

69 
40 

77 
42 

81 
44 

83 

52 

ao 

50 

73 
47 

79 
47 

77 
52 

77 
53 

75 

80 

79 

78 

79 

82 

83 

84 

88 

88 

85 

88 

87 

79 

78 

74 

78 

80 

90 
52 

80.4 

SI  .3 

NEHNON 

nnx 
niN 

SUNNTSlOE 

nBx 

MIN 

6S 
36 

73 
40 

80 

41 

78 
50 

72 
41 

68 
48 

78 
46 

76 
47 

73 
46 

75 
35 

78 
47 

70 
51 

77 
48 

77 
56 

81 
59 

80 
54 

81 

52 

85 
SI 

89 
S3 

87 

57 

83 

59 

81 
52 

87 
SO 

89 
55 

79 
60 

76 
57 

74 
40 

76 
42 

68 
46 

64 

77.3 
49.1 

TBLBOtlON   1  NE 

nut 
niN 

66 
36 

77 
36 

82 
36 

83 

37 

78 
44 

73 
46 

80 
47 

79 
43 

74 

50 

79 
39 

78 
41 

82 
46 

81 
45 

74 

59 

84 
49 

83 
51 

84 
47 

87 
45 

90 
47 

90 
52 

82 
65 

88 

57 

88 
45 

88 

SO 

77 
61 

71 
49 

76 
40 

81 
41 

82 
43 

77 
50 

60.5 
46.6 

THOMHSIDN  Z  S 

nBx 

MIN 

68 
36 

78 
39 

85 
37 

81 

39 

78 
43 

72 
47 

83 
45 

80 
44 

75 
45 

77 
34 

62 
45 

82 
45 

83 
47 

81 
54 

85 
47 

84 

52 

86 
47 

85 
49 

94 
45 

90 
55 

85 
57 

85 
55 

92 
46 

89 
48 

82 
60 

73 

so 

79 
43 

81 
45 

85 
45 

76 
55 

81  .9 
46.6 

MESI  POINT 
. 

nBx 

MIN 

69 
40 

60 
39 

76 
39 

82 
48 

76 
45 

75 
45 

78 
48 

75 
48 

80 
48 

73 
40 

77 
36 

78 
42 

79 
42 

80 
53 

71 
52 

81 

80 
4  7 

82 

80 

88 

90 

80 

86 

es 

76 

67 

74 

72 

75 
45 

77.4 
46.2 

CENTRBt 

OS 

BILEY 

MBX 
MIN 

77 
42 

75 
42 

81 
4  1 

82 
52 

75 
5 1 

72 
S3 

80 
52 

78 
49 

70 
5 1 

75 
40 

81 

79 

81 

82 

83 

82 

87 

92 

87 

87 

86 

88 

90 

82 

78 

78 

80 

83 

79 
61 

81  .0 
51  .3 

COVINGTON 

MBX 
MIN 

63 
37 

72 
36 

81 
42 

80 
44 

74 
4  ] 

71 
47 

80 
4  3 

76 
45 

69 

75 
37 

80 

75 
5 1 

79 
46 

78 

86 

84 

85 

87 

90 

90 

86 

80 

89 

89 

81 

73 

74 

75 

67 

65 
53 

78.5 
47.  1 

OUBLIN  3  S 

MBX 
MIN 

83 
40 

70 

40 

77 
39 

82 
42 

80 
49 

78 
SO 

71 
47 

80 
46 

77 
47 

70 
35 

78 

82 

80 

82 

80 

64 

85 

86 

90 

93 

90 

87 

86 

91 

92 

82 

70 

78 

79 

84 

47 

81  .6 
46  .6 

ERSTnBN  1  H 

MBX 
MIN 

82 
42 

69 

42 

79 
45 

82 
53 

81 
51 

76 
53 

76 
SO 

79 
52 

77 
50 

70 
39 

77 
55 

80 
56 

79 
48 

79 
56 

83 
52 

83 
5 1 

83 

84 

88 

91 

88 

85 

85 

87 

87 

79 

70 

76 

81 

83 
59 

80.6 
51  .9 

FORSTIH  6  NNH 

MAX 
MIN 

72 
36 

75 
35 

82 
34 

80 
42 

75 
40 

69 
49 

80 
46 

81 

82 
40 

76 
3 1 

80 
42 

78 
47 

78 
45 

78 

83 

80 

84 

86 

90 

88 

85 

83 

88 

87 

83 

75 

75 

77 

78 

72 
54 

80.0 
44  .9 

HBHKINSVILLE 

MAX 
MIN 

81 
38 

71 
39 

81 
38 

85 
49 

85 
46 

78 
S3 

70 
47 

80 
47 

78 
49 

39 

82 

81 

81 

89 

86 

94 

89 

86 

87 

91 

89 

80 

71 

79 

81 

85 
49 

82.4 

47.7 

IRHINTON  4  HNU 

MAX 

niN 

78 

75 
40 

79 
39 

80 
47 

81 

80 
47 

83 

79 

74 

76 

79 

81 

86 

83 

87 

86 

88 

89 

91 

93 

91 

89 

90 

85 

84 

79 

76 

74 

79 

71 
52 

82-2 
SO.I 

HBCON  HSO  BP 

MAX 

niN 

68 

76 

82 
40 

82 
52 

75 
50 

70 

80 

74 

71 

76 

82 

79 

80 

81 

85 

84 

85 

88 

91 

89 

87 

84 

89 

91 

80 

70 

76 

78 

82 

66 
59 

80.0 
49-9 

niLLEOCEVILLE 

MAX 

niN 

72 
38 

72 
38 

76 
35 

83 
3' 

63 
45 

74 
47 

69 
46 

78 
42 

74 
45 

67 
32 

75 
37 

81 
48 

75 
44 

78 
45 

82 
46 

84 
48 

84 
48 

82 
44 

86 
47 

90 
52 

87 
57 

87 
57 

84 
44 

89 
45 

90 
51 

79 
51 

69 
43 

75 
43 

75 
42 

78 
43 

79.3 
44  .7 

nONTICELLO 

MBX 
M  1  N 

69 
39 

66 
41 

71 
43 

77 
48 

81 
46 

72 
49 

67 
46 

78 
49 

74 
46 

68 
39 

77 
42 

80 
51 

78 
48 

79 
50 

81 
57 

83 
55 

81 
56 

82 
58 

84 

55 

85 
57 

86 
60 

84 

56 

82 
SS 

89 
56 

86 
56 

76 
52 

68 
43 

75 
45 

76 
4S 

72 
47 

77.6 
49.7 

SBNOERSVILLE 

MBX 
MIN 

6S 
41 

75 
41 

81 
39 

82 
48 

72 
48 

70 
49 

78 
43 

74 
43 

68 
48 

74 

33 

80 
48 

76 
50 

78 
41 

77 
S3 

83 

SO 

82 

51 

82 
49 

86 
44 

90 
SO 

85 
55 

85 
59 

83 
61 

87 
45 

89 
54 

82 
60 

78 
52 

74 
44 

74 
46 

78 
44 

78.9 
47.9 

SaOBK 

■          ■  ■ 

MBX 
MIN 

67 
37 

74 

38 

81 
42 

81 
50 

70 
40 

70 
50 

78 
46 

75 
47 

71 
4  7 

73 
37 

80 

73 

78 

82 

83 

83 
55 

83 
63 

87 

90 

87 

85 

82 

89 

88 

80 

67 

73 

76 

71 

69 
54 

78.2 
49.2 

EBSr  CENTRAL 

06 

APPLING  1  NH 

MAX 
MIN 

73 

66 

75 

82 

81 

71 

70 

80 

73 

66 

73 

80 

71 

78 

82 

85 

84 

84 

88 

91 

87 

87 

84 

89 

89 

78 

72 

74 

74 

73 
50 

78.7 
45.7 

BUGUSTfl  NSO  BP 

MAX 
MIN 

69 

78 

80 

83 

72 

71 

81 

75 

68 

73 

82 

72 

79 

80 

65 

84 

84 

88 

92 

86 

87 

86 

89 

90 

82 

74 

76 

75 

76 

65 
57 

79.4 
47  . 1 

BROOKLET   I  H 

MBX 
MIN 

70 

75 

80 

82 

79 

80 

79 

76 

70 

72 

80 

74 

77 

79 

87 

83 

82 

87 

90 

85 

85 

86 

88 

90 

87 
70 

80 

77 

78 

79 

72 
60 

80.3 
51  .3 

LOUISVILLE  3  S 

MBX 
MIN 

78 

76 

81 

80 

70 

72 

79 

78 

73 

74 

32 

81 
55 

86 
57 

79 
39 

83 
49 

84 

53 

84 

5 1 

84 

52 

87 
46 

91 
52 

89 
56 

87 
58 

84 

62 

87 
48 

90 
52 

86 
63 

80 
52 

79 
43 

76 
46 

79 

76 
57 

81  .1 
49.3 

HEITER 

MBX 
MIN 

82 
48 

79 
40 

83 
43 

83 

84 

52 

82 
5 1 

81 

80 

75 

75 

78 

81 

80 

82 

85 

85 

85 

86 

88 

91 

89 

88 

90 

92 

88 

82 

79 

80 

84 

80 

59 

83.2 
51  .4 

nlOVlLLE  EXP  STB 

MBX 

niN 

79 

79 

79 

75 

79 

78 

75 

79 

79 

78 

82 

84 

91 

90 

84 

84 

85 
49 

79 

84 

78 

80 

78 
59 

80.9 
50-5 

HILLEN  4  N 

MBX 
MIN 

78 

77 

82 

83 

79 

78 

80 

75 

70 

74 

81 

74 

74 

82 

84 

84 

84 

89 

91 

86 

86 

84 

87 

90 

83 

76 

76 

74 

79 

69 
54 

80.3 
45.2 

NEHlNGTON  2  NE 

MIN 

SHBINSeORO 

MBX 

79 
41 

77 
38 

82 
40 

82 
44 

80 
50 

72 
50 

79 
47 

79 
SO 

72 
50 

76 
40 

81 
43 

76 
49 

82 
S3 

82 
55 

85 
53 

84 

56 

83 
54 

68 
48 

91 
50 

88 

60 

88 

59 

85 
58 

89 
49 

93 
49 

88 
62 

80 
55 

77 
48 

76 
49 

82 
49 

79 
59 

81  .8 
50.3 

NBRRENTON 

MAX 
MIN 

70 
42 

67 
39 

78 
39 

85 
43 

84 
47 

76 
49 

70 
45 

83 
46 

77 
47 

70 
34 

78 
36 

83 
46 

78 
44 

82 
44 

86 
53 

88 
54 

88 
48 

92 
49 

93 
SS 

92 
60 

88 
52 

86 
49 

93 
SO 

90 
S3 

80 
54 

73 
46 

78 
47 

78 
44 

74 

52 

74 

56 

81  .1 
47.5 

MBTNESBORO  2  NE 
. 

MBX 
MIN 

81 
4  3 

69 
4  3 

76 

82 
42 

80 

72 

72 

79 

79 

79 

73 

81 

71 

77 

83 

84 

84 

83 

87 

90 

84 

85 

82 

86 

89 

81 

73 

76 

76 

77 
44 

79-7 
44  .7 

SOUTMNEST 

07 

BieRNT  3  SE 

MBX 
MIN 

82 
44 

70 
45 

75 
43 

82 
48 

80 

SO 

80 

55 

65 
53 

79 
54 

79 
54 

72 
43 

72 
43 

80 
SS 

80 

55 

79 
S8 

78 
58 

82 
55 

82 
55 

83 
54 

82 
S3 

90 
60 

87 
59 

86 
59 

85 
51 

88 

53 

87 
58 

75 
55 

70 
4S 

75 
46 

82 
49 

85 

S3 

79.7 
52. 1 

BHERICUS  4  ENE 

MBX 
MIN 

69 
41 

76 
42 

81 
47 

82 
51 

57 

78 
46 

74 

51 

76 
50 

76 
41 

80 
55 

79 
55 

81 
53 

78 
58 

83 
S3 

81 
SS 

64 

55 

87 
55 

91 
55 

88 
60 

8S 
63 

85 
62 

88 

52 

83 
54 

83 
62 

78 
S3 

78 
43 

83 
48 

82 

52 

78 
61 

81 .0 
S2.8 

BBINBRIOGE 

nnx 
niN 

71 
44 

76 
43 

80 
41 

84 
44 

85 
SO 

7S 
60 

79 
SI 

79 
52 

77 
45 

80 
44 

80 
47 

84 
48 

87 
54 

88 
54 

92 
53 

90 
61 

91 
58 

87 
62 

91 
54 

92 
55 

83 
54 

76 
55 

79 
55 

85 
46 

88 
45 

78 
62 

83.0 
SI  .4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STBTION  INOEX 


7 


DRILY  TEMPERATURES 


STPTION 

DAY  OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

I  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

BLBKELT 

MBX 
MIN 

82 
42 

71 
42 

77 
46 

81 
47 

82 
52 

80 
53 

69 
53 

80 
53 

80 
51 

76 
44 

79 
46 

80 
55 

82 
57 

78 
SB 

76 
59 

82 
55 

83 
54 

86 
53 

87 
56 

92 
60 

89 
63 

85 
63 

85 
53 

69 
44 

78 
44 

84 
49 

87 
54 

80.7 
52  •  1 

CBMILLR 

MBX 
MIN 

80 
44 

76 
43 

80 
43 

83 
46 

80 
50 

71 
60 

78 
52 

78 
42 

78 
50 

81 
45 

82 
SO 

82 
48 

83 
56 

76 
SB 

85 

55 

84 

55 

85 
55 

68 

55 

90 
52 

89 
60 

89 
58 

85 
58 

89 

52 

90 
54 

82 

60 

76 
SS 

78 
44 

84 
46 

87 
55 

78 
63 

82.2 
52 . 1 

COLOUITT  2  E 

MBX 
MIN 

83 

72 
45 

78 

80 
46 

82 
52 

81 
5 1 

70 
55 

79 
55 

79 
55 

76 

80 

82 

81 

80 

78 

81 

82 

84 

88 

93 

88 

86 

89 

88 

91 

80 

73 

77 

84 

87 
61 

81  .7 
54.3 

CUTHBERT 

MBX 
MIN 

70 
42 

76 
41 

83 
44 

82 
51 

80 

51 

77 
SB 

80 
48 

80 
51 

76 
48 

78 
40 

80 
51 

82 
SS 

82 
S4 

76 
60 

82 
57 

83 
54 

90 
52 

87 
52 

91 
54 

90 
SB 

B7 
61 

82 
62 

95 
47 

88 
54 

BS 
60 

77 
51 

77 
41 

83 
47 

84 

SO 

82 
60 

82  .2 
51  .8 

FORT  GBINES 

MBX 
MIN 

71 
4S 

77 
46 

83 
47 

82 
52 

80 
52 

78 
61 

82 
52 

80 
55 

75 
47 

78 
43 

82 
58 

80 
55 

60 
56 

82 
67 

83 
60 

84 

57 

84 

55 

86 
54 

90 
56 

BB 
69 

B4 

66 

82 
64 

88 

60 

86 
63 

77 
65 

77 
55 

77 
44 

81 
48 

83 
S3 

82 
63 

81  .5 
55  .5 

LUMPKIN  2  SE 

MBX 
MIN 

69 

76 

82 

80 

80 

77 

80 

78 

79 

78 

80 

82 

80 

77 

Bl 

82 

84 

87 

90 

90 

68 

80 

87 

86 

83 

77 

76 

82 

85 

82 

Bl  .3 

nORCnN  1  U 

MBX 
MIN 

PLSINS  SH  CB  EXP  STB 

MBX 
MIN 

78 

68 

77 

82 
53 

82 
52 

77 
56 

67 

78 
5 1 

78 
5 1 

72 
40 

76 
53 

81 
55 

79 
53 

79 
56 

76 
53 

81 

82 

83 

87 

90 

87 

87 

83 

87 

87 

78 

67 

75 

82 

83 
54 

79.6 
SI  .9 

IHOnnSVILLE  4  Sf 
■ 

MBX 
MIN 

78 
4S 

80 
49 

83 
SI 

79 
46 

83 
45 

82 
59 

79 
56 

80 
59 

80 
58 

83 
42 

85 
43 

83 
58 

81 
58 

80 
61 

82 
SB 

83 

55 

84 

52 

BB 

52 

93 
58 

89 

59 

86 

59 

89 
66 

89 
62 

85 
60 

87 
SB 

BB 
48 

85 
48 

87 
53 

82 
66 

83.9 
54  .6 

SOUTH  CENIRBL  08 

aSHBURN  3  ENE 

MBX 
MIN 

82 
44 

68 
48 

73 
43 

79 
54 

80 
55 

76 
57 

65 
52 

77 
53 

77 
53 

69 
42 

74 
49 

78 
57 

78 
52 

77 
54 

77 
55 

82 
55 

82 
55 

82 
S3 

84 

55 

89 
60 

86 
61 

86 
63 

84 

55 

86 
53 

86 
64 

78 
54 

66 
46 

75 
49 

79 
53 

82 
57 

78.6 
53.4 

COROELE 

MBX 
MIN 

68 
42 

77 
41 

81 
44 

82 
49 

80 
51 

75 
57 

79 
51 

78 
53 

75 
53 

76 
42 

80 
55 

79 
55 

82 
53 

81 
59 

84 

53 

83 
56 

83 
54 

89 
53 

91 
52 

BB 
62 

86 
60 

84 

59 

88 
49 

90 
52 

86 
64 

78 
55 

75 
44 

80 
45 

84 

50 

81 
63 

81  .4 

52  -5 

OOUGLHS  2  ESE 

MAX 
MIN 

86 
43 

70 
46 

78 
40 

81 
42 

84 
48 

80 
54 

67 
53 

79 
52 

80 
50 

72 
38 

77 
38 

80 
49 

81 
47 

81 

50 

78 
55 

83 
49 

84 

50 

83 
48 

89 
53 

91 
SS 

68 

57 

87 

57 

86 
50 

90 
51 

89 
56 

81 
55 

76 
45 

80 
44 

84 
45 

86 

52 

81  .  / 
49.1 

F 1 TZCERBLD 

MBX 
MIN 

78 
45 

74 

50 

80 
51 

81 
56 

80 
55 

76 
57 

78 
53 

77 
54 

75 
53 

75 
45 

78 
54 

79 
SB 

79 
52 

80 
61 

81 
56 

81 
55 

86 
59 

86 
59 

90 
59 

88 
62 

85 
62 

BS 
61 

88 
55 

90 
59 

66 
63 

79 
57 

74 
47 

80 
51 

82 
57 

81 
62 

81.1 
55  .6 

HOMERVILLE  3  HSH 

MBX 
MIN 

76 
46 

76 
43 

83 
42 

83 
42 

80 
51 

72 
56 

78 
55 

75 
57 

72 
49 

75 
38 

79 
45 

60 
54 

80 
50 

77 
53 

81 
55 

82 
48 

82 
51 

86 
48 

90 
52 

88 
55 

85 
58 

82 
57 

87 
55 

69 
54 

83 
SB 

79 
56 

78 
46 

84 
46 

83 
53 

83 
59 

80.9 
5 1  . 1 

LUMBER  CITY 

MBX 
MIN 

83 
43 

85 
42 

81 
42 

82 
56 

83 
49 

78 
50 

67 
51 

80 
49 

82 
49 

76 
49 

78 
46 

81 

55 

82 
47 

82 
49 

83 

52 

83 
49 

85 

53 

87 
53 

89 

52 

92 
57 

88 
58 

90 
57 

87 
52 

92 
54 

87 
54 

84 

S3 

73 
43 

77 
43 

82 
49 

85 
51 

82. B 

SO .  2 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

7S 
44 

60 
45 

80 
44 

81 
53 

80 
S2 

70 
55 

79 
S4 

75 
57 

73 
56 

78 
42 

77 
48 

77 
57 

80 
55 

77 
55 

80 
55 

81 
52 

82 
52 

85 
S3 

88 
S3 

88 
58 

82 
55 

BB 
62 

90 
55 

68 
54 

83 
61 

76 
54 

78 
45 

83 
46 

85 
54 

83 
52 

80.7 
52  .6 

NASHVILLE  S  SSE 

MBX 
MIN 

79 
44 

80 
44 

79 
41 

80 
44 

80 
49 

76 
55 

77 
S3 

79 
54 

77 
48 

76 
40 

81 
45 

80 
54 

82 
SO 

78 
54 

80 
54 

82 
49 

80 
50 

85 
42 

90 
S3 

87 
SS 

67 
56 

87 

57 

88 

52 

87 
56 

85 
57 

85 

S3 

85 
41 

84 

43 

85 
49 

83 
60 

B2.I 
50  •  1 

QUI IHBN  2  NW 

MBX 
MIN 

79 
44 

8 1 
48 

80 
46 

83 
51 

8 1 
58 

SS 

66 
59 

52 

79 
49 

80 
42 

78 
49 

8 1 
52 

83 
57 

79 
55 

80 
SI 

82 
61 

83 
51 

85 
SI 

90 

57 

85 
57 

85 
60 

87 
57 

88 

55 

90 
SB 

79 
59 

78 
48 

70 
50 

80 

52 

85 
54 

83 
63 

81  .1 
53.4 

riFION  EXP  STBTION 

MBX 
MIN 

80 
45 

68 
48 

74 
46 

80 
5 1 

79 
54 

78 

57 

65 
54 

77 
54 

77 
54 

71 
45 

74 
46 

78 
56 

80 
52 

79 
SS 

78 
55 

80 
55 

81 
55 

82 
52 

85 
55 

89 
6 1 

8S 
62 

85 
63 

B4 
54 

86 
SS 

88 
64 

78 
56 

70 

77 
48 

82 
52 

83 
SB 

79.1 
53.5 

VBLOOSTfl  3  E 
■ 

MBX 
MIN 

79 
43 

75 
48 

81 
40 

81 
46 

80 
41 

75 
56 

76 
54 

75 
57 

72 
47 

7S 
43 

78 
40 

78 
56 

78 
56 

77 
57 

78 
55 

78 
52 

80 
52 

85 
SO 

86 
54 

84 
54 

82 
58 

82 
56 

87 
56 

86 
SB 

82 

S3 

78 
60 

77 
44 

82 
45 

82 
S3 

80 
64 

79.6 
SI  .6 

SOUTHEBST  09 

BLMB  FBB  BP 

MAX 
MIN 

77 
45 

76 
45 

80 
45 

83 
48 

77 
50 

73 
55 

78 
57 

79 
55 

70 
53 

76 
39 

79 
49 

76 
59 

79 
48 

79 
51 

81 
58 

81 
48 

82 
51 

87 
49 

89 

55 

64 

58 

84 

63 

84 

61 

88 
54 

89 
54 

81 

62 

76 

57 

7 
49 

81 
47 

82 
54 

79 
62 

80.2 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

79 
66 

77 
S2 

77 
50 

85 
S2 

83 
54 

70 
S9 

74 

61 

74 

66 

71 
55 

72 
56 

81 
44 

80 
57 

76 
53 

79 
54 

78 

55 

79 
56 

78 
56 

88 
56 

82 
56 

81 
SB 

85 
62 

87 
64 

88 
63 

85 
59 

88 
65 

84 

65 

81 
51 

80 
SS 

79 
57 

80 
66 

80.0 

BRUNSWICK  FBB  BP 

MBX 
MIN 

72 
54 

77 
51 

73 

50 

84 

55 

67 
57 

69 
60 

70 
58 

72 
61 

64 
48 

66 
44 

81 

56 

69 
60 

70 
61 

75 
63 

75 
58 

7.. 
58 

75 
61 

81 
57 

79 
59 

78 
59 

79 
68 

85 
66 

82 
63 

80 
60 

87 
65 

81 

59 

70 
S3 

76 
54 

77 
65 

79 
66 

75.6 

FLEMING 

MBX 
MIN 

84 
49 

77 
39 

75 
38 

83 
45 

81 
49 

67 
52 

76 
54 

72 
52 

72 
50 

72 
32 

79 
42 

69 
52 

7S 
39 

80 
49 

81 
54 

81 
45 

79 
49 

88 
47 

84 

50 

83 
50 

85 
55 

85 
61 

88 

50 

90 
50 

85 
63 

80 
58 

76 
48 

77 
42 

78 
45 

77 
57 

79.3 

FOLKSTON  9  SH 

MBX 
MIN 

82 

50 

78 
44 

84 
43 

85 
47 

78 
54 

69 
56 

78 
56 

73 
61 

72 
53 

77 
36 

81 
46 

79 
SS 

80 
47 

80 
57 

83 
S3 

83 
45 

83 
49 

88 
53 

89 
55 

86 
51 

88 
59 

86 
61 

91 
59 

92 
54 

86 
60 

83 
62 

83 
46 

85 
47 

85 
52 

87 
61 

82. S 

FORT  STEHBRT 

MAX 
MIN 

78 
47 

79 
42 

80 
43 

85 
49 

83 

55 

68 
54 

78 
55 

77 
S3 

70 
52 

77 
38 

82 

SO 

80 
56 

78 
45 

83 
54 

81 
57 

62 
SI 

80 
S3 

90 
S2 

87 
S6 

85 
S3 

85 
59 

88 

61 

90 
55 

91 
40 

91 
63 

81 
59 

79 
48 

81 
51 

80 
50 

75 
64 

Bl  .S 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

80 
46 

78 
45 

82 
46 

84 

S5 

81 
55 

68 
55 

77 
55 

79 
53 

71 
53 

75 
40 

80 
50 

76 
56 

79 
46 

82 
54 

82 
58 

85 
55 

69 
S3 

90 
57 

91 
SS 

87 
56 

87 
62 

85 
61 

90 
65 

90 
57 

82 
58 

80 
67 

78 
50 

83 

SO 

82 
52 

74 

61 

81  .6 

JESUP  6  S 

MBX 
MIN 

86 
47 

77 
41 

82 
37 

84 
44 

80 
51 

67 
53 

76 
SS 

76 
53 

72 
SO 

76 
36 

80 
45 

74 

51 

78 
43 

81 

50 

84 

56 

82 
43 

81 
48 

BB 
47 

88 
SO 

B4 

52 

BB 
SB 

B6 
S9 

89 
51 

94 
49 

85 
49 

81 
54 

78 
47 

84 
42 

83 
46 

83 
60 

81  .6 

NBHUNTB 

MBX 
MIN 

85 
49 

76 
41 

82 
40 

84 
44 

79 
54 

75 
53 

76 
55 

74 

S3 

74 

56 

76 
38 

79 
46 

78 
47 

79 
46 

79 
51 

Bl 
56 

82 
46 

60 
49 

88 

51 

87 
52 

85 

52 

85 
61 

85 
61 

87 
55 

91 
55 

82 
62 

78 
63 

76 
47 

83 
46 

83 
45 

BO 
47 

Bl  .0 

SflPELO  ISLBND 

MBX 
MIN 

74 
47 

78 
42 

77 
47 

84 
49 

79 
51 

68 
58 

72 
54 

73 
61 

66 
53 

79 
40 

80 
36 

74 

56 

70 
56 

75 
56 

75 
55 

79 
53 

80 
54 

81 

56 

80 
56 

81 
52 

79 
62 

86 

63 

85 

57 

85 

57 

84 

58 

77 
62 

75 
52 

75 
49 

76 
51 

78 

62 

77.5 

SBVBNNBH  USOfl  PL  GRDN 

MBX 
MIN 

84 
64 

BO 
42 

79 
42 

86 
SI 

82 
S4 

70 
51 

80 
51 

74 
48 

74 
49 

76 
36 

84 
48 

81 
56 

75 
37 

81 
SO 

Bl 
46 

80 
4S 

81 
54 

85 
SI 

88 
54 

83 
49 

85 
S3 

90 
63 

89 
48 

92 
52 

BB 
64 

84 

62 

80 
46 

78 
48 

80 
58 

78 
58 

81  .6 

SBVBNNBH   HSO  BP 

MBX 
MIN 

71 
49 

77 
4S 

73 
45 

83 

53 

67 
54 

69 
54 

77 
53 

72 
SO 

68 
46 

70 
36 

80 
47 

70 
52 

71 
41 

78 
SO 

81 

56 

80 
49 

79 
50 

87 
48 

62 

55 

82 
54 

83 
57 

85 
63 

68 

S3 

87 
56 

81 
64 

77 
54 

76 
50 

71 
48 

77 
49 

67 
62 

77.0 

SBVBNNBH  BEBCH 

MAX 
MIN 

73 
SI 

77 
49 

77 
SO 

83 
58 

72 
56 

70 
54 

69 
57 

55 

69 

74 

62 

75 
60 

74 

57 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  reBardlng  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-.     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Uonthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  lime.     During  the  summer  months  some  observers  lake  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Oflices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation" 
table,   "Dally  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  houi*s  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-tvpe  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  * 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin.  ' 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 

Hawklnsvllle  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tho-mo- 

melers  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  covor  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Mldville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ca  Exp  Station:  Grconville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph,  Model  1120, 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Sol 1  Temperatures"  table ,  and  the  Station  I adex . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

■f     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

J     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded . 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Cage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

•    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
t   DRAINAGE  CODE-      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-aiATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  U-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWA.NNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 
General  weather  conditions   In   the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  nay  be  found  In  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary:  S5.55  additional  for  foreign  mailing;  -IOC  single  copy;  30C  ann 
summary.  Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:  National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville.  N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 
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0 

0 

0 

97 

4  .69 

2.00 

15 

.0 

0 

12 

5 

4 

nOULTRIE  2  ESE 

82.0 

59 .  6M 

70 

8M 

_  3.7 

89 

1  3 

4  7 

1 9 

0 

^ 

14 

44 

10.58 

3  .69 

23 

.0 

0 

9 

6 

6 

NASHVILLE  5  SSE 

81  .6 

59.5 

70 

6 

88 

31 

44 

5 

5 

)  1 

13 

2.53 

22 

.0 

0 

14 

7 

4 

QUITMAN  2  NH 

82.4 

60.2 

-  2.9 

90 

31 

50 

19 

1 

I  ? 

8.63 

3.48 

23 

.0 

0 

12 

B 

5 

TIFTON  EXP  STATION 

78. S 

60.3 

59 

-  4.2 

85 

31. 

49 

5. 

1  1 

QQ 

8.17 

2.57 

IS 

.0 

0 

1 1 

7 

5 

VALOOSTA  3  E 

ftfl 

_ 

^ 

_ 

0 

0 

0 

0 

3  .54 

23 

.0 

0 

]  I 

3 

4 

0  I V  I S I  ON 

70 

2 

3  6 

10 

74 

6  .86 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

BLMB  FAA  AP 

fl  7 

-  _ 

71 

2 

.  2.0 

90 

1  3 

46 

5 

5 

] 

0 

Q 

Q 

1 1 

90 

8  .64 

3.23 

1  S 

.0 

0 

I  1 

7 

4 

8RUNSH I CK 

82  9M 

61  2M 

72 

IM 

89 

1  2 

49 

1 0 

0 

Q 

Q 

7 

05 

3.11 

2 . 46 

1 

.0 

0 

3 

3 

1 

BRUNSHICK  FAA  AP 

78. 7 

65.3 

72 

0 

86 

12. 

55 

20 

4 

5 

87 

1  .19 

1 

.0 

0 

1 1 

6 

1 

FLEMING 

81  .2 

SB. 9 

70 

1 

87 

31 

42 

5 

10 

1  1 

77 

3.95 

1 

.0 

0 

1  1 

5 

4 

FOLKSTON  9  SH 

59  .OM 

M 

45 

5 

0 

0 

0 

8 

48 

1  . 37 

1  5 

.0 

0 

9 

8 

5 

FORT  STEHBRT 

-  _  - 

fin 

71 

6 

fiq 

46 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

1  1 

90 

7.41 

2  .58 

.0 

0 

1  3 

7 

3 

CLENNVILLE 

81  6 

60  "9 

71 

3 

2  7 

89 

3 1  ♦ 

g 

2 

0 

0 

0 

0 

10 

67 

6  .62 

2  .05 

I  5 

.0 

0 

I  3 

10 

4 

JESUP  9  S 

82.2 

58.3 

70 

3 

90 

31 

42 

S 

5 

1 

0 

0 

0 

1  1 

74 

2.23 

1 

.0 

0 

12 

8 

7 

NBHUN  T  B 

83.2 

59. OM 

71 

IM 

88 

31. 

44 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

SBPELO  ISLBND 

80  .4M 

60.8 

70 

6M 

85 

31  . 

52 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

34 

2.37 

1 

.0 

0 

9 

5 

1 

SAVBNNBH  USOB  PL  GRON 

83.4 

59.7 

71 

6 

.4 

90 

31 

41 

5 

9 

1 

0 

0 

0 

12 

34 

7.51 

3.76 

1 

.0 

0 

13 

8 

4 

SnvBNNBH  HSO  BP  R 

SBVBNNBH  BEACH 

M 

M 

n 

0 

0 

0 

7 

19 

4  .25 

2.80 

1  1 

.0 

0 

8 

3 

3 

SURRENCT  2  HNH 

82.4 

57.6 

70 

0 

89 

31. 

41 

5 

8 

0 

0 

0 

0 

8 

90 

1  .64 

1 

.0 

0 

12 

7 

3 

HBtCROSS  4  NE 

83.3 

57.2 

70 

3 

-  3.6 

91 

14 

40 

6. 

9 

1 

0 

0 

0 

12 

01 

8.15 

1  .98 

24 

.0 

0 

13 

8 

7 

DIVISION 

71 

0 

-  2.7 

9 

70 

5.92 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 


3 


DRILY  PRECIPITATION 


STfiT  ION 


NORTHICST  I 

ALLATOQNA  OAn  2 

CALMOUfI  EXP  STATION 
CAfiTERS 

CABTEfiSVILLC 
CARTEBSvILLE  3  SW 
CCDARTOUn 
CHATS MOUTH 
CHtC<AnnUGA  PMK 

CURRYVILLE  2  U 

DALLAS  7  HE 

OALTOM 

EMBBY 

FAIBfflUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FATETTE 
RESACA 
BINGGOLO 

ROrc 

BOME  WSO  AP 
SUmCBvlLLE    I  SSU 
TAYLOBSVILLE 


NORTH  CENTRAL  02 

flLPMABETTR  S  SSU 
ATHENS  WSO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLAhTA  HSO  AP 
6ALL  GROUND 

SLAIflSVILLE  EXP  STA 

CLUE  RiDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COriMEBCE   A  HNU 

CUmiNG 
OAHL ONEGA 
OAWSONVILLE 
ELL  IJAY 
GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  I  NNH 
fiftYSVILLE 
MONBOE 

NOBCBOSS   3  NU 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 
I4ALESKA 
WINOEB  1  SSE 
WOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOWMAN 

CABNESVIlLE  3  I 
CLAYTON    1  SSU 
COBNEL lA 
ELBCRTOrt  2  N 

HARTICLL 
LEXINGTON    1  NU 
L  INCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


WEST  CENTRftL 

SUTLER 
CABBOLLTON 

coLumus  wso  AP 

DOUGLRSVILLE 
EXPEBIP^NT 

FBANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NNW 
HAMILTON  4  W 
JONESBORO 
LA  GRANGE 

MARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEUNAN 
SUNNYSIOE 
TALBOTTON    1  NE 

TMOMASTON  2  S 
l*ST  POINT 
WOODBURY 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN    J  W 

rORSYTH  6  NNU 
GOOFBET  3  NE 
HAWKINSVILLE 
IBWINTON  4  UHU 
JULIETTE 

MACON  MS8  AP 
MtLLEOGEVILLe 
MONTICELLO 
MOUNT  VEBNON  3  I 
SANOERSVILLE 


DRY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  M  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.01  .10 

.10  .07 
.18     .20  .0^ 


.43 

.21 

.04  .27 
.06 

.32  .11  .05 
.7S 

.06  .10  .09 
.  10 

.40  .16 


.08  2. 

.22  2. 

.16  2. 

.06  2. 

.22  3.( 

.04  2.1 


.OS  3.1 
.52  4.- 
.09  4.1 


.48  2.' 
.10  3.1 
.04  4.: 


,06  3-67  I  .1 
.17  2. 
.05  6.1 


.52  .01 
.28  .36 
.12  .10 


.80  2. 

.98  3.1 
.16  1  .; 


5.76 
1.20  8. 
16  3. 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


ftPPL INQ    1  hW 
AUGUSTA  use  AP 

eaooKicT  I  u 

016S0H 

LOUISVILLE  Z  S 
rCTTta 

MIOVULC 

fllOvlLLE  EXP  STA 
MILLEN  A  N 

nULHAwCt-WADE  2  SE 
NEUINCTON  2  Ht 
STKLMOQE 
SuniNSBORO 

HAYMESBOaO  3  NE 


SOUTHhCST  0' 

AL6ANV  3  SC 
ArCRICUS  4  ENE 
BAINBRIDOC 
BlAREL Y 
CAMILLA 

COLQUITT  3  E 

CUTHBEST 

DAMSON 

DONALSOhvILLE   1  S 
roar  gaines 

LurVKIN  3  SE 

rtJOGAN  1  U 

rVRCAN  S  NW 

PLAINS  Su  GA  EXP  STA 

PaESTOn 

TMOMASVKLE  A  SC 


SOUTM  CENTRAL 

AOBCVILLE 
ASHOuan  3  ENE 
COaOELE 
DOUGLAS  3  ESE 
r  ITZGCBALD 

MOrCRvlLLE  3  WSw 
LurWER  CITY 
nOULTRIE  3  ESE 
NASHVILLE  S  SSE 
OUITMAH  3  NW 


SOUTHEAST  OS 

ALMA  FAA  AP 
ATXIHSOH  3  E 

eauNswiCK 

BBUHSWICH  fAA  AP 
OOCTDRTOI^    1  USU 

rLEMING 
rOLRSTOH  3  SM 
rOLBSTON  9  SH 
FOBT  STCUART 
GLENHvILLE 

JESUP  8  S 

NAHUNTA 

PATTERSON 

SAPCLQ  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  GRON 

SAVANNAH  USD  AP 

SAVANNAH  BEACH 

SUBRENCr  3  unw 

MAYCaOSS  4  N£ 


13.30 
8.40 
6.60 


13  .31 
1 1 .00 


DRY  OF  MONTH 


1.71  .03 


2  .46 
1  .  10 
3.00 


4    5    6     7    8    9    10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27  28 


.65     ee  1.53 


.78     .38  .01 


1 . 14  1 .35 


.05  3. 
.33  3.1 


.  15  I  . 
.31  1  . 
.73  1. 


.43  1  . 
.00  1  . 
.30  1  ■ 


29  30  31 


.30  1.60 
.65  3.00 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STRTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

NORTHHEST 

01 

RLLfllOONB  DSM  2 

MAX 
MIN 

64 
S4 

70 
51 

72 
49 

69 
38 

70 
41 

76 
48 

81 
58 

75 
50 

69 
50 

73 
SO 

74 

53 

77 
S3 

62 

55 

85 
59 

7  1 
61 

80 
57 

73 
55 

75 
54 

68 
41 

7 1 
43 

79 
45 

79 
52 

79 
61 

76 
59 

76 
54 

48 

75 
59 

70 
60 

76 
59 

56 

82 
62 

74.8 
52-8 

CnLHOUN  EXP  SinilON 

MAX 
MIN 

73 
S7 

73 
48 

69 
45 

71 
40 

79 
36 

82 
55 

78 
63 

73 

51 

75 
47 

77 
47 

79 
59 

80 
52 

84 
54 

77 
61 

60 
60 

76 
53 

78 
50 

75 
54 

73 
38 

79 
41 

62 
44 

82 
49 

80 
61 

80 
59 

76 
53 

76 
46 

75 
58 

76 
61 

7  3 
60 

83 
58 

86 
60 

77.4 

52.3 

CflRTERSVILLE 

MAX 
MIN 

69 
54 

73 
56 

70 
43 

70 
33 

80 
38 

80 
58 

82 
65 

79 

76 

78 
48 

79 
59 

82 
51 

87 
53 

7  I 
63 

61 
63 

62 
53 

82 
49 

75 
54 

72 
36 

80 
40 

80 
43 

8 1 
47 

82 
60 

78 
60 

S2 

78 
48 

75 
60 

79 
63 

76 
59 

85 
58 

89 
60 

78.3 
52.6 

CEOBRTOHN 

MAX 
MIN 

69 
58 

72 
49 

69 
47 

70 
35 

80 
38 

82 
50 

80 
63 

77 
50 

73 
42 

74 

SO 

80 
61 

63 
50 

83 
54 

69 
54 

79 
59 

74 

52 

78 
51 

75 
53 

72 
39 

79 
40 

80 
44 

78 
49 

74 

61 

78 
61 

76 

51 

48 

72 
59 

61 

59 

86 

60 

84 

62 

76.5 
51  .9 

OBLLBS  7  NE 

MAX 
MIN 

64 

53 

70 
49 

70 
50 

69 
34 

70 
36 

78 
36 

81 
56 

76 
51 

67 
46 

73 
48 

75 
49 

78 
54 

82 
53 

84 
54 

70 
60 

79 
53 

75 
53 

77 
54 

60 
38 

71 
38 

78 
42 

60 
47 

79 
55 

72 
60 

77 
54 

48 

75 
57 

70 
60 

59 

73 
56 

82 
60 

74.5 
50.4 

OBLTON 

MAX 
MIN 

69 
53 

69 
50 

73 
48 

66 
36 

68 
39 

79 
46 

80 

55 

71 
50 

69 
44 

72 
47 

76 
49 

75 
53 

63 
54 

81 
60 

79 
60 

80 
55 

72 
55 

79 
S5 

64 
40 

72 
40 

80 
43 

81 
48 

83 
58 

80 
59 

74 

52 

75 
47 

75 
47 

71 
59 

76 
60 

72 
58 

84 
54 

75.2 
50.8 

LB  FAYETTE 

MAX 
MIN 

70 
54 

70 
48 

74 

SO 

68 

32 

69 
36 

79 
42 

81 
45 

73 
53 

45 

74 
46 

76 
51 

76 
50 

83 
53 

82 
56 

70 
60 

80 

51 

73 
51 

77 
53 

65 
36 

74 
40 

80 
43 

82 
43 

83 

55 

82 
58 

77 
55 

76 
45 

75 
48 

75 
56 

77 
58 

72 
57 

84 

50 

75.9 

ROnE 

MAX 
MIN 

70 
55 

71 
47 

71 
43 

69 
35 

77 
36 

80 
49 

79 
61 

68 
49 

74 

45 

74 
46 

75 
58 

87 
49 

82 

SO 

68 
59 

78 
57 

72 
50 

76 
48 

74 

52 

72 
36 

76 
38 

78 
4  1 

78 
47 

76 
58 

73 
57 

73 
50 

71 
45 

69 
57 

73 
58 

68 
S6 

78 
53 

81 
61 

74.5 
49.9 

ROME  HSO  BP 

MAX 

MIN 

70 
55 

75 
48 

70 
46 

7  1 
37 

80 
38 

85 
52 

74 

59 

72 
50 

76 
47 

77 
50 

79 
59 

82 
54 

86 
55 

7  1 
62 

6 1 
62 

77 
54 

80 
53 

66 
SO 

40 

8 1 
43 

83 
45 

82 
52 

80 
63 

60 
62 

76 
53 

76 
48 

58 

79 
63 

60 

85 
58 

88 
61 

77.5 
52.8 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSH 

MAX 
MIN 

62 
52 

7  1 
49 

59 
45 

68 
34 

69 
34 

75 
36 

78 
53 

75 
52 

64 
48 

70 
47 

72 
47 

76 
52 

80 
52 

82 
52 

70 
62 

78 
55 

75 
52 

76 
51 

60 
40 

70 
40 

76 
40 

78 
45 

79 
49 

73 
59 

76 
58 

76 
52 

58 

70 
60 

77 
60 

73 
55 

80 
66 

73.3 
49.8 

ATHENS  HSO  BP 

MAX 
MIN 

75 
60 

73 
54 

74 

50 

71 
40 

77 
44 

80 
55 

78 
65 

57 
51 

73 
48 

74 

51 

78 
61 

84 

S8 

86 
57 

78 
62 

79 
63 

76 
62 

78 
62 

67 
50 

72 
43 

79 
47 

62 
52 

78 
55 

73 
63 

77 
61 

75 
60 

74 

59 

72 
61 

74 

62 

73 
60 

82 
60 

85 
63 

76.3 
56.1 

ATLANTA  HSO  BP 

MAX 
MIN 

72 
55 

72 
50 

73 
50 

70 
40 

77 
46 

80 
53 

77 
63 

66 
54 

73 
49 

74 
54 

79 
59 

82 
54 

83 
57 

72 
61 

80 
62 

78 
56 

79 
55 

63 
45 

73 
44 

79 
48 

80 
51 

77 
55 

75 
63 

78 
59 

78 
59 

75 
56 

70 
61 

78 
61 

72 
59 

82 
58 

85 
60 

75.9 
54  .8 

BLfllRSVlLLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

65 
50 

65 
46 

67 
37 

62 
31 

69 
31 

72 
35 

72 
58 

68 
50 

66 
42 

73 
43 

70 
45 

72 
50 

76 
48 

77 
51 

68 
61 

77 
52 

69 
48 

73 
47 

55 
32 

68 
34 

77 
39 

78 
42 

78 
44 

77 
58 

72 
47 

77 

75 
44 

65 
55 

66 
56 

62 
54 

79 
55 

70.6 
46.2 

BLUE  RIOOE 

MAX 
MIN 

COMMERCE  4  NNU 

MBX 
MIN 

50 

76 
49 

74 

50 

70 

72 

74 

76 
57 

73 
56 

76 

78 

79 

78 

57 

77 

74 

62 

60 

76 
59 

75 
50 

80 

76 

72 
52 

43 

72 

77 
48 

76 
S2 

77 
52 

74 

52 

76 
54 

79 
58 

82 
60 

7S.7 

□BHLONEGB 

MAX 
MIN 

70 
36 

69 
36 

74 

37 

76 
49 

72 
54 

65 
47 

72 
47 

71 
47 

75 
52 

79 
S2 

80 
52 

68 
61 

76 
57 

72 
52 

75 
52 

6 1 
38 

72 
39 

80 
41 

82 
41 

8 1 
SO 

79 
60 

78 
66 

75 
52 

73 
53 

64 

56 

69 
58 

58 
53 

79 
54 

73.4 
49.4 

GBINESVILLE 

MBX 
MIN 

63 
52 

69 
52 

69 
48 

67 
35 

68 
40 

74 
48 

76 
S8 

72 
56 

62 
48 

70 
49 

70 
56 

75 
53 

78 
55 

80 
60 

70 
63 

76 
56 

72 
56 

74 

55 

6 1 
39 

69 
43 

77 
48 

79 
51 

76 
58 

72 
60 

74 

58 

74 

56 

70 
56 

65 
59 

59 
58 

66 
56 

78 
59 

71  .5 
S3  .0 

HELEN  1  ESE 

MBX 
MIN 

70 
56 

71 
44 

70 
40 

70 
31 

73 
34 

73 
44 

73 
59 

70 
54 

71 
43 

71 
44 

74 

57 

80 
48 

77 
48 

68 

S9 

75 
63 

73 
57 

75 
49 

75 
SI 

72 
33 

79 
36 

83 
45 

81 
45 

7S 
57 

75 
57 

70 
54 

70 
50 

70 
55 

65 
58 

66 
58 

79 
SO 

83 
56 

73.5 
49.5 

JASPER    I  NNH 

MBX 
MIN 

70 
54 

70 
49 

67 
44 

70 
32 

75 
36 

76 
57 

70 
59 

67 
48 

74 
45 

70 
44 

75 
55 

60 
50 

81 

51 

65 
55 

79 
56 

71 
49 

75 
48 

65 
49 

71 

32 

70 
39 

79 
45 

79 
49 

72 
57 

75 
58 

75 
47 

74 
44 

69 
55 

65 
58 

74 

58 

80 
52 

84 

67 

73.1 
49.7 

U  OF  OA  PLT  SCIENCE 

FM 

MBX 
MIN 

74 

56 

73 
50 

74 
45 

72 
40 

76 
43 

80 
52 

79 
63 

75 
55 

73 
46 

74 

50 

76 

5r 

84 

57 

84 

57 

84 

63 

80 
64 

79 
60 

78 
58 

77 
54 

73 
41 

81 
46 

83 
51 

82 
55 

75 
60 

79 
56 

79 
59 

76 
59 

73 
59 

75 
62 

74 

S8 

82 
59 

85 
62 

77.7 
54  .8 

HINDER  1  SSE 

MBX 
MIN 

75 
54 

73 
50 

74 
44 

72 
35 

76 
38 

8 1 
49 

78 
62 

74 

56 

73 
50 

73 
49 

6 1 

58 

84 

53 

82 
59 

82 
59 

80 
63 

80 
59 

79 
57 

75 
55 

74 
40 

60 
43 

82 
48 

8  1 
52 

76 
60 

80 
56 

79 
57 

76 
52 

73 
58 

74 

60 

72 
58 

82 

57 

86 
58 

77.6 
53.2 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  1  SSH 

MAX 
MIN 

70 
51 

69 
43 

59 
42 

68 
31 

75 
32 

72 
42 

73 

S5 

73 
51 

70 
39 

70 
42 

70 
55 

77 
47 

78 
48 

73 
58 

78 
62 

74 

55 

73 
52 

73 
48 

70 
32 

78 
37 

82 
42 

82 
47 

77 
56 

74 

53 

71 
S3 

70 
47 

69 
S3 

62 

57 

65 
57 

78 
48 

81 

S3 

73.0 
48.0 

CORNEL lA 

MBX 
MIN 

87 
49 

67 
44 

66 
43 

64 

29 

69 
35 

71 
49 

72 
57 

66 
49 

67 
40 

67 
43 

71 
53 

78 
46 

76 
47 

74 

57 

72 
57 

70 
54 

72 
55 

71 
46 

69 
33 

76 
37 

80 
43 

77 
44 

71 
46 

70 
53 

68 
52 

67 
50 

63 
54 

63 
55 

63 
55 

76 
50 

80 
54 

70.5 
47.7 

ELBERTON  2  N 

MAX 
MIN 

76 
58 

75 
51 

76 
42 

73 
34 

80 
34 

81 
44 

80 
57 

78 
54 

74 
43 

74 

42 

80 
55 

84 

50 

86 
51 

85 
59 

79 
65 

77 
62 

80 
62 

79 
55 

73 
37 

81 
38 

83 
42 

81 
45 

78 
47 

78 
45 

75 
58 

75 
58 

74 

57 

71 
60 

75 
58 

84 
54 

87 
54 

78.5 
50.7 

HARTHELL 

MAX 
MIN 

72 
52 

75 
55 

77 
54 

74 
40 

79 
43 

81 
52 

79 
63 

78 
52 

75 
44 

78 
42 

80 
55 

85 
56 

88 
57 

85 
63 

77 
60 

74 

60 

80 
62 

78 
58 

72 
44 

80 
45 

85 
50 

82 
55 

75 
62 

75 
62 

75 
62 

72 
58 

71 
58 

70 
60 

74 

60 

84 

60 

85 
54 

77.9 
54.8 

TOCCOA 

MBX 
MIN 

76 
55 

74 

50 

74 
47 

70 
36 

77 
38 

78 
47 

78 

61 

74 

57 

73 
46 

74 
46 

76 
56 

63 

50 

87 
46 

80 
58 

77 
60 

75 
59 

76 
58 

76 
S4 

74 

38 

81 
44 

85 
33 

81 

55 

75 
55 

75 
57 

74 

56 

75 
54 

73 
57 

66 
58 

70 
59 

83 
56 

86 
45 

76.6 
51  .3 

HASHINCTON 

MBX 
MIN 

64 

55 

78 
55 

75 
SO 

78 
37 

70 
36 

78 
41 

83 
52 

82 
53 

70 
42 

74 
42 

75 
47 

81 
58 

84 

56 

87 
56 

79 
63 

77 
60 

83 
60 

80 
58 

70 
40 

73 
39 

81 
43 

61 
52 

80 
56 

71 
42 

75 
58 

73 
59 

74 

59 

73 
59 

75 
62 

77 
60 

83 
S3 

76.9 
SI  .7 

WEST  CENTRAL 

Ot 

CRRROLLTON 

MAX 
MIN 

52 

-/O 
49 

71 
36 

79 

37 

80 

78 

71 

75 
50 

75 
49 

75 
54 

77 
50 

74 

75 
37 

80 

82 

81 

75 

77 
60 

78 

75 

73 

77 

73 

82 

85 

76.6 

COLUMBUS  HSO  BP 

MAX 
MIN 

75 
60 

75 
53 

80 
49 

75 
47 

80 
4S 

84 

56 

77 
63 

68 
52 

76 
57 

77 
57 

82 
61 

84 

59 

85 
61 

72 
65 

81 
64 

76 
61 

81 
61 

72 
54 

76 
48 

81 
46 

83 
51 

73 
58 

78 
66 

78 
66 

80 
60 

80 
53 

77 
65 

8i 
67 

77 
61 

84 

59 

85 
61 

78.5 
57.9 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

67 
52 

73 
49 

72 
50 

75 
39 

71 
45 

75 
53 

79 
58 

78 
54 

70 
46 

73 
52 

74 

60 

78 
55 

81 
60 

83 
61 

71 
62 

79 
59 

74 

59 

78 
55 

63 
42 

72 
44 

78 
49 

78 
52 

77 
62 

75 
60 

77 
S3 

77 
52 

74 

58 

75 
61 

78 
57 

76 
58 

81 
60 

75.2 
54.1 

GREENVILLE  2  NNN 

MAX 
MIN 

72 
59 

72 
52 

78 
47 

73 
36 

78 
38 

81 

57 

78 
62 

70  74 

51  51 

SEE  REF 

75    80  88 
49    51  55 

ERENCE  note; 

88     79  78 
63  61 

FOLLOHINO  ; 

77    80  76 
57    S8  56 

TAIION  INOE) 

75 
40 

80 
41 

80 
48 

73 
SO 

76 
62 

77 
61 

79 
58 

76 
47 

74 

•62 

77 

74 

58 

83 
58 

83 
56 

77.5 
53.2 

6 


DRILY  TEMPERRTURES 


STflT  ION 

DAY  OF  MONTH 

a 

a: 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

lr  crrnce 

HBX 

72 

75 

76 

74 

79 

83 

60 

76 

74 

77 

78 

33 

63 

79 

74 

62 

61 

76 

73 

3 1 

79 

76 

77 

77 

76 

74 

76 

79 

75 

83 

85 

77  .9 

MIN 

56 

49 

4S 

40 

38 

55 

62 

57 

S5 

51 

56 

S3 

56 

61 

61 

SS 

55 

56 

40 

40 

46 

SO 

61 

62 

53 

47 

59 

62 

59 

55 

58 

63.4 

nBRSMBLLVILLE 

MBX 

76 

78 

63 

62 

60 

83 

63 

76 

75 

77 

34 

66 

65 

65 

63 

6 1 

64 

63 

75 

62 

85 

64 

74 

74 

62 

62 

82 

62 

30 

86 

66 

61  •4 

nlH 

60 

52 

SO 

45 

47 

56 

65 

60 

52 

56 

64 

60 

54 

63 

65 

60 

61 

62 

40 

SO 

57 

61 

63 

65 

63 

56 

59 

65 

60 

61 

62 

57.9 

NEHNRN 

MBX 

72 

73 

75 

73 

79 

84 

60 

73 

75 

75 

79 

83 

65 

80 

6 1 

80 

60 

75 

76 

6 1 

62 

76 

76 

60 

60 

76 

74 

79 

73 

85 

65 

78-3 

MIN 

57 

46 

46 

39 

42 

54 

61 

S3 

49 

54 

56 

55 

59 

61 

60 

55 

SS 

54 

41 

43 

47 

54 

61 

60 

55 

S3 

60 

59 

57 

S7 

59 

S3. 7 

SUNNTSIOE 

MBX 

74 

73 

76 

73 

76 

82 

60 

70 

70 

73 

74 

78 

61 

83 

71 

79 

74 

63 

75 

89 

81 

76 

75 

73 

78 

7S 

74 

79 

73 

83 

65 

76.4 

MIN 

40 

52 

SI 

36 

47 

53 

63 

S5 

46 

52 

60 

55 

60 

61 

62 

59 

59 

41 

43 

44 

51 

54 

62 

61 

56 

54 

62 

66 

64 

60 

61 

54  .6 

THLBOTION  1  NE 

MBX 

74 

75 

81 

75 

63 

85 

79 

72 

77 

80 

64 

85 

67 

73 

64 

73 

62 

60 

72 

83 

85 

63 

76 

80 

81 

77 

78 

63 

78 

85 

66 

79.9 

MIN 

SS 

49 

45 

42 

37 

49 

64 

60 

54 

51 

S6 

54 

55 

61 

65 

56 

S7 

57 

42 

41 

46 

53 

60 

62 

56 

47 

48 

65 

59 

55 

57 

53.6 

FHonnsroN  2  s 

MBX 

76 

73 

83 

77 

62 

83 

79 

74 

74 

79 

84 

86 

66 

60 

63 

7S 

62 

79 

76 

65 

86 

79 

74 

77 

83 

78 

77 

82 

77 

62 

66 

80.0 

MIN 

59 

59 

43 

41 

40 

51 

63 

52 

S4 

61 

SS 

56 

55 

61 

67 

58 

54 

56 

43 

42 

47 

52 

54 

62 

55 

SO 

63 

63 

56 

52 

56 

S3. 9 

HEST  POINT 

MBX 

67 

73 

72 

60 

72 

78 

80 

70 

74 

75 

75 

75 

65 

82 

70 

73 

80 

60 

70 

75 

82 

75 

80 

75 

60 

60 

75 

75 

76 

75 

65 

76.3 

■          ■  ■ 

MIN 

45 

49 

42 

42 

40 

40 

SO 

52 

52 

SO 

SO 

46 

50 

SS 

61 

53 

62 

SS 

45 

43 

45 

45 

60 

64 

60 

50 

52 

60 

45 

42 

57 

SO. 5 

CENTRBL 

05 

niLET 

MBX 

81 

79 

64 

83 

61 

86 

77 

78 

77 

81 

64 

85 

68 

63 

83 

84 

76 

3 1 

62 

80 

8 1 

82 

66 

89 

62  ■  t 

MIN 

60 

56 

56 

46 

45 

SS 

66 

64 

52 

53 

63 

61 

63 

69 

67 

61 

46 

47 

61 

65 

66 

66 

61 

64 

59.0 

COVINGTON 

MBX 

74 

73 

76 

74 

8 1 

85 

79 

77 

75 

76 

79 

85 

69 

79 

82 

77 

80 

78 

75 

62 

83 

80 

74 

79 

76 

77 

72 

76 

74 

84 

88 

78  .8 

MIN 

56 

51 

45 

40 

42 

52 

63 

57 

45 

51 

60 

54 

55 

61 

64 

SB 

62 

56 

40 

44 

48 

S3 

63 

61 

56 

55 

61 

62 

60 

56 

60 

54.7 

DUBLIN  3  S 

MBX 

67 

80 

76 

84 

75 

63 

67 

83 

75 

80 

82 

85 

66 

90 

65 

63 

60 

65 

75 

78 

85 

86 

76 

73 

78 

6 1 

83 

60 

83 

62 

87 

61.1 

MIN 

58 

52 

47 

42 

41 

42 

56 

61 

49 

SO 

54 

56 

58 

60 

65 

59 

60 

61 

42 

43 

45 

SO 

S7 

60 

60 

59 

61 

63 

62 

56 

59 

54  .5 

EHSTMBN  1  H 

MBX 

77 

79 

60 

83 

79 

82 

64 

74 

74 

76 

79 

62 

64 

66 

62 

63 

79 

63 

73 

79 

81 

62 

73 

7 1 

78 

81 

79 

8 1 

62 

61 

65 

79.7 

MIN 

59 

55 

51 

47 

44 

56 

61 

62 

51 

56 

64 

62 

61 

63 

65 

60 

64 

63 

46 

48 

53 

S9 

65 

64 

59 

62 

66 

65 

64 

61 

62 

58. 6 

FORSTTH  6  NNH 

MBX 

75 

75 

79 

78 

60 

82 

62 

78 

75 

77 

63 

84 

66 

60 

62 

62 

8 1 

60 

75 

6 1 

65 

60 

75 

79 

79 

77 

78 

81 

79 

84 

64 

79.9 

MIN 

59 

51 

44 

37 

36 

49 

64 

59 

47 

48 

57 

55 

53 

60 

60 

57 

60 

56 

36 

39 

46 

49 

63 

61 

52 

50 

63 

64 

56 

56 

56 

53.2 

MBHKINSVILLE 

MBX 

79 

80 

76 

85 

75 

62 

86 

77 

80 

84 

87 

86 

81 

35 

74 

85 

75 

77 

82 

63 

72 

72 

79 

82 

79 

80 

64 

88 

60  .7 

MIN 

56 

50 

46 

41 

41 

45 

54 

49 

55 

58 

57 

60 

61 

54 

61 

60 

42 

45 

48 

51 

62 

60 

56 

58 

60 

62 

59 

56 

53.8 

IRHINTON   4  HNH 

MAX 

76 

77 

62 

80 

60 

65 

B4 

80 

82 

35 

37 

33 

69 

86 

61 

72 

84 

81 

79 

64 

67 

81 

76 

84 

60 

6 1 

74 

76 

61 

33 

88 

82  .0 

MIN 

48 

46 

42 

46 

55 

63 

51 

45 

47 

51 

53 

52 

60 

52 

41 

43 

53 

56 

58 

57 

62 

61 

52.0 

HflCON  HSC  BP 

MAX 

60 

77 

64 

74 

8 1 

66 

82 

68 

76 

60 

66 

37 

69 

8 1 

84 

60 

85 

73 

77 

83 

34 

73 

76 

79 

6 1 

77 

73 

64 

78 

65 

87 

80  .5 

MIN 

61 

53 

46 

44 

44 

55 

62 

56 

S3 

53 

61 

SB 

61 

64 

6S 

60 

64 

52 

4S 

46 

S3 

56 

66 

65 

56 

61 

66 

66 

62 

60 

61 

57  .4 

naiEOGEVILLE 

MAX 

63 

79 

77 

82 

71 

78 

83 

83 

66 

75 

77 

64 

84 

67 

82 

61 

79 

83 

70 

74 

61 

83 

75 

75 

79 

77 

76 

75 

81 

76 

84 

78. 1 

BIN 

57 

52 

44 

42 

39 

39 

50 

59 

46 

46 

48 

53 

53 

55 

64 

56 

SB 

60 

40 

40 

41 

46 

52 

61 

56 

56 

62 

63 

65 

56 

57 

52.3 

(10NT  ICELLO 

MAX 

6S 

68 

67 

75 

74 

76 

80 

61 

75 

74 

75 

76 

62 

85 

71 

75 

78 

81 

65 

75 

61 

82 

76 

75 

80 

76 

75 

76 

80 

81 

78 

76.2 

MIN 

55 

56 

54 

41 

43 

49 

SS 

62 

54 

52 

64 

SB 

59 

62 

64 

62 

62 

56 

42 

45 

54 

55 

56 

57 

56 

57 

63 

62 

60 

59 

58 

55.6 

SBNOERSVILLE 

MAX 

78 

77 

61 

79 

76 

61 

81 

76 

74 

76 

82 

64 

66 

85 

78 

76 

62 

61 

74 

62 

63 

81 

72 

77 

77 

77 

75 

78 

77 

83 

87 

79.4 

MIN 

59 

54 

47 

43 

41 

53 

63 

se 

45 

50 

56 

56 

57 

65 

67 

59 

63 

62 

41 

44 

50 

S3 

69 

62 

60 

59 

63 

66 

65 

60 

60 

56.6 

SILOBM 

MBX 

77 

74 

77 

74 

77 

60 

82 

69 

75 

75 

81 

63 

65 

60 

60 

75 

63 

79 

77 

81 

61 

78 

72 

77 

76 

76 

76 

76 

75 

84 

86 

78.1 

■          ■  ■ 

MIN 

59 

53 

54 

35 

45 

56 

66 

56 

43 

56 

56 

56 

59 

62 

65 

59 

63 

57 

39 

45 

51 

54 

63 

59 

57 

60 

61 

62 

62 

60 

62 

56.0 

EAST  CENTRBL 

06 

flPPLlNG  1  NH 

MBX 

63 

77 

75 

80 

72 

78 

84 

83 

67 

75 

78 

82 

85 

86 

62 

73 

78 

82 

7) 

75 

63 

33 

79 

7  1 

74 

72 

76 

75 

71 

76 

84 

77.3 

MIN 

S6 

53 

SI 

38 

40 

43 

55 

61 

42 

44 

S2 

56 

54 

60 

67 

62 

61 

60 

39 

44 

52 

52 

56 

61 

59 

S7 

59 

60 

66 

61 

61 

54  .3 

BUCUSTB  HSO  BP 

MBX 

00 

79 

83 

73 

80 

85 

66 

70 

76 

80 

64 

86 

86 

63 

80 

61 

84 

75 

77 

63 

85 

81 

72 

75 

72 

80 

78 

75 

81 

85 

87 

80.1 

MIN 

61 

54 

52 

45 

42 

50 

66 

50 

45 

46 

59 

55 

55 

61 

70 

63 

63 

53 

41 

44 

50 

S3 

6S 

62 

56 

54 

61 

65 

64 

S9 

61 

SS.7 

BROOKLET   1  H 

MAX 

60 

60 

64 

8 1 

78 

82 

62 

75 

76 

76 

83 

66 

85 

62 

78 

65 

82 

62 

77 

6 1 

65 

80 

72 

75 

75 

80 

76 

78 

63 

86 

85 

80.4 

MIN 

60 

60 

52 

50 

45 

55 

67 

64 

52 

53 

64 

61 

64 

67 

67 

65 

65 

61 

47 

SO 

57 

57 

64 

61 

61 

59 

63 

65 

66 

62 

63 

59.6 

LOUISVILLE  3  S 

MBX 

76 

77 

62 

82 

79 

64 

83 

70 

76 

79 

63 

65 

89 

67 

85 

80 

83 

32 

75 

82 

84 

80 

62 

76 

77 

78 

77 

80 

73 

85 

90 

81  .0 

MIN 

56 

SS 

51 

42 

51 

66 

45 

51 

60 

58 

56 

62 

61 

43 

46 

52 

57 

55 

62 

60 

55 

62 

64 

S9 

61 

61 

55.9 

METIER 

MBX 

60 

80 

66 

85 

82 

86 

66 

80 

60 

80 

66 

86 

92 

89 

82 

87 

86 

35 

82 

84 

86 

85 

64 

66 

78 

80 

80 

81 

34 

86 

9 1 

84  .2 

MIN 

59 

60 

52 

SO 

46 

58 

66 

62 

SB 

SS 

64 

60 

61 

67 

69 

65 

65 

62 

47 

56 

55 

64 

62 

60 

61 

58 

64 

60 

60 

62 

64 

59.8 

niOVILLE  EXP  STB 

MBX 

82 

62 

80 

35 

64 

79 

63 

85 

86 

67 

82 

82 

80 

82 

60 

79 

77 

77 

78 

76 

65 

MIN 

51 

46 

44 

55 

66 

47 

63 

59 

59 

66 

62 

63 

46 

55 

54 

52 

61 

57 

63 

63 

61 

nILLEN  <  N 

MBX 

80 

76 

82 

74 

78 

85 

83 

73 

84 

80 

85 

85 

88 

85 

79 

83 

80 

74 

76 

81 

64 

79 

76 

70 

70 

76 

76 

77 

60 

86 

39 

79.9 

niN 

49 

S3 

54 

50 

37 

49 

64 

56 

54 

49 

64 

55 

55 

65 

69 

63 

64 

63 

39 

41 

54 

56 

64 

61 

60 

56 

62 

59 

6S 

59 

61 

56. S 

NEHINGTON  2  NE 

MBX 

78 

76 

79 

85 

60 

60 

84 

78 

74 

78 

78 

84 

85 

66 

84 

65 

85 

80 

75 

60 

65 

73 

77 

77 

73 

74 

75 

77 

83 

85 

67 

80.1 

MIN 

SB 

64 

56 

49 

45 

52 

65 

63 

52 

52 

60 

56 

65 

66 

68 

66 

64 

64 

46 

49 

61 

53 

60 

59 

SB 

59 

60 

62 

65 

65 

66 

S9. 1 

SMB I NSBORO 

61 

76 

65 

82 

62 

86 

66 

63 

76 

76 

64 

67 

89 

87 

84 

82 

84 

82 

76 

83 

64 

78 

73 

76 

79 

77 

79 

82 

78 

85 

89 

81  .8 

MIN 

61 

57 

46 

SO 

47 

55 

S7 

62 

50 

56 

62 

S6 

59 

66 

68 

62 

62 

62 

43 

46 

50 

56 

62 

62 

58 

56 

64 

64 

65 

61 

60 

S7.7 

HBRRENTON 

MBX 

64 

67 

79 

82 

77 

65 

67 

84 

78 

66 

60 

84 

66 

89 

60 

63 

76 

62 

69 

77 

66 

86 

78 

72 

78 

76 

79 

76 

76 

79 

86 

79.8 

MIN 

57 

60 

49 

44 

46 

45 

SS 

62 

44 

4S 

52 

58 

S9 

60 

64 

64 

62 

61 

43 

43 

46 

S3 

55 

61 

59 

58 

SB 

62 

S3 

53 

57 

S4.5 

MBTNESBORO  2  NE 

MBX 

66 

79 

79 

78 

73 

76 

64 

83 

70 

75 

79 

33 

84 

87 

65 

78 

63 

81 

76 

75 

61 

85 

79 

72 

75 

73 

76 

76 

74 

60 

35 

78. S 

m            m  m 

MIN 

54 

SS 

52 

44 

40 

40 

SO 

52 

46 

42 

48 

57 

55 

55 

66 

81 

63 

63 

42 

42 

45 

52 

58 

60 

S9 

56 

56 

59 

66 

60 

59 

53.S 

SOUTHHESI 

07 

BLBflNT  3  SE 

MAX 

69 

79 

76 

82 

75 

61 

63 

80 

78 

72 

78 

60 

84 

86 

79 

66 

64 

84 

72 

75 

61 

84 

70 

75 

79 

81 

83 

76 

64 

80 

85 

79.4 

MIN 

61 

55 

49 

50 

47 

52 

63 

61 

57 

57 

63 

62 

62 

64 

66 

6S 

59 

63 

50 

50 

SS 

56 

67 

65 

63 

59 

61 

67 

63 

63 

63 

59.4 

BHERICUS  4  ENE 

MBX 

MIN 

BBINBRIOCE 

MBX 

80 

78 

83 

80 

66 

86 

87 

79 

78 

81 

82 

6S 

86 

64 

86 

62 

86 

82 

60 

83 

86 

82 

76 

60 

82 

83 

79 

85 

62 

68 

91 

83.1 

niN 

62 

SS 

49 

50 

4S 

56 

63 

63 

61 

63 

64 

62 

60 

68 

6B 

58 

59 

62 

45 

49 

56 

68 

65 

66 

61 

58 

65 

65 

61 

61 

61 

59.7 

4 
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DRILY  TEMPERATURES 


STRT 1  ON 

DRY  OF  MONTH 

u 
a 
q; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

Ql  QmC  J  V 

DL t L  ' 

MIN 

62 

54 

S3 

46 

46 

SO 

58 

59 

58 

59 

62 

63 

66 

73 
67 

84 

61 

79 
61 

85 
60 

73 
49 

73 
49 

61 

51 

65 
60 

69 
67 

79 
65 

79 
61 

82 
57 

82 

57 

75 
65 

63 
60 

61 
60 

85 
62 

79  •  I 
58.4 

MBX 
MIN 

79 
62 

78 
SS 

84 
49 

80 
48 

85 
47 

86 
59 

83 
61 

78 
63 

73 
S8 

80 
60 

80 
64 

85 
62 

89 
61 

81 
66 

86 
67 

80 
60 

85 
61 

78 
63 

76 
48 

83 
49 

87 
57 

83 
68 

76 
66 

78 
65 

82 
61 

84 

57 

76 
67 

85 
65 

84 

60 

87 
61 

90 
57 

82  -0 
59.6 

COLQUITT  2  E 

MBX 
MIN 

63 

54 

SO 

47 

47 

47 

SS 

62 

59 

58 

64 

61 

64 

86 
69 

76 
67 

85 
61 

84 

61 

85 
63 

76 
49 

75 
53 

81 
58 

63 
67 

62 
66 

79 
65 

80 
61 

83 
57 

84 

58 

75 
66 

63 
60 

64 

62 

85 
63 

80.8 
59. 3 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

S9 

53 

50 

45 

45 

56 

63 

se 

54 

S4 

62 

60 

61 

65 

65 

59 

sl 

57 

45 

85 
47 

83 
54 

8 1 
62 

75 
64 

79 
62 

82 
58 

63 
54 

83 
64 

84 

63 

84 

57 

66 

59 

88 

60 

81  .8 

57.2 

FORT  GBINES 

MAX 
MIN 

8 1 

83 

78 

74 

75 

6 1 

82 

80 

8 1 

82 

85 

86 

80  .0 

LUMPKIN  2  SE 

MBX 
MIN 

77 
S9 

75 

83 

80 

82 

85 
50 

82 
55 

79 
55 

74 

53 

79 
SO 

82 
57 

85 
54 

85 
55 

83 
65 

82 
65 

79 
64 

83 
53 

82 
SS 

72 
SO 

83 
55 

85 
61 

84 

SS 

76 
63 

79 
62 

81 
61 

80 
63 

79 
60 

83 
58 

82 
52 

83 
51 

85 
55 

80  .9 
56.9 

MIN 

PLRINS  SH  GB  EXP  STB 

MBX 
MIN 

6S 
60 

78 
52 

74 

51 

83 
46 

74 
46 

80 
53 

83 
61 

80 
61 

69 
55 

75 
54 

78 
60 

82 
61 

86 

61 

85 
62 

75 
66 

82 
60 

79 
62 

83 
59 

72 
47 

77 
48 

81 
S3 

83 
60 

70 
63 

74 
64 

78 
60 

81 
56 

80 
59 

77 
65 

81 
60 

79 
59 

84 

61 

78.3 
57.6 

THOMflSVlLLE  4  SF 

MAX 
MIN 

62 

51 

53 

48 

SO 

58 

65 

62 

62 

63 

63 

64 

67 

68 

66 

60 

84 

61 

77 
48 

80 
SI 

83 
53 

80 
59 

79 
62 

63 
65 

62 
61 

83 
60 

83 
59 

80 
65 

87 
65 

86 
63 

86 
66 

82.9 
60.0 

SOUTH  CENTRBL  08 

BSHBJRN  3  ENE 

MAX 
MIN 

60 

57 

55 

49 

48 

54 

63 

62 

SS 

56 

57 

60 

62 

65 

65 

64 

77 
64 

82 
62 

72 
SO 

73 
51 

80 
56 

80 
54 

70 
60 

71 
64 

76 
63 

74 
64 

77 
62 

76 
66 

80 
63 

80 
61 

84 
64 

77  .5 
S9.2 

CORDELE 

MAX 
MIN 

61 

54 

49 

48 

47 

60 

66 

63 

55 

55 

65 

65 

61 

65 

67 

59 

66 

63 

50 

8 1 
49 

83 
54 

82 

72 

77 
62 

80 
63 

80 
63 

78 
67 

85 
66 

84 

62 

86 
61 

87 

63 

81  .5 
59.6 

DOUGLAS  2  ESE 

MAX 
MIN 

61 

58 

49 

47 

43 

48 

S4 

58 

52 

53 

56 

59 

6? 

62 

63 

62 

63 

63 

47 

48 

49 

56 

57 

61 

61 

60 

83 
60 

79 
66 

83 
65 

82 
59 

88 
60 

81.2 
56.8 

FII2GERflL0 

MBX 
MIN 

61 

58 

56 

49 

50 

60 

64 

63 

55 

57 

65 

63 

64 

66 

66 

66 

65 

66 

SO 

54 

59 

66 

66 

77 
64 

79 
65 

79 
63 

66 

82 
67 

8 1 
65 

84 

63 

87 
65 

80.5 
61  .6 

HOMERVILLE  3  NSH 

MAX 
MIN 

62 

61 

47 

54 

43 

S3 

60 

60 

57 

56 

64 

61 

62 

63 

66 

60 

63 

67 

51 

48 

55 

66 

68 

65 

61 

64 

66 

66 

65 

62 

88 

60 

81.7 
59.9 

LUMBER  ClTr 

MAX 
MIN 

56 

52 

49 

45 

43 

43 

55 

62 

55 

53 

53 

60 

6? 

62 

65 

65 

53 

63 

47 

48 

SO 

SS 

65 

64 

64 

62 

62 

80 
66 

83 
62 

8S 
63 

87 
64 

81  .7 
57.3 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

61 

56 

52 

50 

49 

55 

62 

58 

56 

63 

62 

62 

63 

67 

62 

64 

47 

50 

49 

69 

66 

es 

62 

62 

67 

64 

61 

61 

62 

82  .0 
59.6 

NASHVILLE  5  5SE 

MAX 
MIN 

79 
60 

78 
57 

62 
46 

82 
48 

82 
44 

83 
S3 

85 
60 

78 

60 

73 
56 

80 
60 

80 
64 

85 
62 

87 
63 

83 
64 

82 
66 

84 

63 

84 

63 

84 

67 

77 
49 

82 
49 

82 

SS 

82 
69 

76 
67 

76 
65 

81 
61 

83 
62 

83 
60 

83 
65 

82 
53 

85 
62 

88 
61 

81  .6 
S9.S 

ni  1  t  THQM    7  UU 

MIN 

80 
60 

79 
51 

82 
54 

81 
58 

82 
56 

84 

60 

88 

61 

86 
59 

70 
59 

82 
63 

81 
63 

87 
62 

85 
67 

85 
65 

86 
64 

85 
62 

85 
58 

8S 
58 

77 
50 

83 
52 

85 
55 

73 
58 

76 
66 

78 
61 

83 
61 

85 
64 

78 
66 

82 
62 

83 
60 

86 
61 

90 
70 

82.4 
60.2 

riFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

76 
61 

78 
57 

78 
52 

80 
49 

74 
49 

80 
5S 

83 
60 

80 
63 

78 
56 

68 
55 

78 
62 

78 
63 

84 

63 

85 
65 

80 
66 

82 
65 

81 
65 

83 
65 

72 
SO 

74 

S3 

80 
59 

83 
59 

70 
68 

74 

65 

77 
63 

78 
63 

80 
63 

76 
66 

80 
62 

80 
63 

85 
63 

78.5 
60.3 

VALOOSIR  3  E 

MAX 
MIN 

63 

60 

48 

52 

44 

58 

60 

62 

59 

59 

65 

64 

63 

64 

67 

65 

63 

66 

46 

48 

55 

67 

68 

66 

ef 

61 

63 

66 

65 

63 

61 

81  .8 

60.5 

SOUTHEAST  09 

BLMB  FAA  AP 

MAX 
MIN 

63 

61 

52 

50 

46 

55 

62 

62 

55 

55 

64 

63 

55 

66 

68 

65 

66 

68 

51 

SO 

S6 

66 

67 

65 

65 

61 

68 

67 

67 

63 

64 

81  .2 
61  .2 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

64 

64 

58 

55 

54 

53 

55 

52 

51 

49 

68 

65 

65 

66 

66 

67 

66 

66 

55 

54 

54 

69 

65 

63 

64 

64 

6S 

68 

65 

66 

82.9 
61  .2 

BRUNSWICK  FAA  BP 

MBX 
MIN 

65 

66 

58 

57 

62 

66 

67 

65 

59 

60 

68 

67 

67 

70 

72 

68 

68 

61 

S6 

SS 

6? 

69 

7? 

66 

65 

67 

71 

72 

70 

67 

68 

78.7 
6S.3 

FLEMING 

MAX 
MIN 

63 

65 

50 

50 

42 

52 

55 

63 

53 

49 

64 

58 

62 

67 

58 

65 

65 

64 

46 

45 

50 

56 

66 

63 

61 

63 

65 

66 

65 

62 

62 

81  .2 
58.9 

FOLKSTON  9  SW 

MBX 
MIN 

66 

64 

50 

54 

4S 

S3 

53 

52 

57 

56 

64 

64 

61 

61 

66 

66 

51 

49 

55 

58 

61 

62 

60 

60 

63 

62 

59.0 

FORT  STEHBRT 

MBX 
MIN 

62 

64 

53 

52 

46 

56 

64 

63 

S3 

53 

64 

63 

63 

67 

67 

64 

64 

65 

48 

49 

56 

60 

65 

62 

66 

59 

65 

66 

65 

62 

62 

82.8 
60.3 

GLENNVILLE 

MBX 
MIN 

62 

62 

55 

50 

46 

57 

65 

64 

62 

54 

65 

62 

64 

67 

57 

64 

65 

65 

49 

M 

56 

60 

66 

6? 

63 

51 

65 

67 

65 

65 

64 

81  .6 
60.9 

JESUP  8  S 

MAX 
MIN 

62 

64 

48 

50 

42 

52 

66 

so 

54 

50 

61 

62 

62 

64 

67 

62 

65 

50 

49 

4S 

SO 

60 

66 

52 

61 

S9 

65 

64 

63 

60 

62 

82.2 
58. 3 

NBHUNTB 

MAX 
MIN 

S4 

55 

51 

54 

44 

54 

60 

60 

58 

54 

62 

60 

62 

65 

66 

66 

70 

56 

45 

SO 

55 

64 

65 

64 

58 

67 

66 

65 

59 

62 

83.2 
59.0 

SBPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

63 

62 

54 

53 

54 

58 

57 

56 

55 

56 

61 

63 

64 

62 

67 

67 

68 

65 

52 

53 

59 

57 

66 

69 

62 

62 

6? 

65 

66 

64 

63 

80.4 

60.8 

SAVANNAH  USDB  PL  GRON 

MAX 
MIN 

63 

5? 

61 

48 

41 

51 

62 

60 

56 

54 

61 

57 

60 

64 

70 

67 

69 

67 

44 

4S 

49 

57 

70 

66 

61 

68 

67 

65 

67 

64 

66 

83.4 

59. 7 

SRVBNNBH  WSO  BP 

MAX 
MIN 

80 
65 

78 
61 

83 

55 

73 
51 

77 
47 

80 
55 

84 

6S 

78 
S5 

74 

52 

79 
52 

79 
63 

85 
59 

84 

65 

83 
68 

80 
69 

8S 
66 

83 
66 

80 
58 

75 
48 

80 
SO 

83 
55 

73 
S9 

72 
66 

75 
62 

73 
61 

78 
59 

75 
65 

78 
68 

83 
65 

85 
65 

87 

65 

79.4 

60  .0 

SRVBNNBH  BEACH 

MAX 
MIN 

83 

77 

74 

80 

78 
64 

78 
63 

75 
59 

81 
60 

76 
60 

80 
63 

82 
67 

80 
68 

82 
64 

73 

59 

76 
65 

76 
63 

78 
63 

78 
63 

78 
64 

SURRENCT  2  UNW 

MAX 
MIN 

81 
60 

78 
60 

84 
47 

84 
45 

81 
41 

85 
52 

83 
60 

79 
60 

79 
52 

80 
50 

81 
61 

86 
59 

89 
61 

88 
58 

82 
68 

85 
62 

84 

63 

84 

62 

78 
46 

82 
46 

84 

52 

83 
60 

75 
65 

76 
61 

80 
61 

82 
59 

81 
65 

81 
64 

84 
64 

86 
60 

89 
62 

82.4 
57.6 

HBTCROSS  t  NE 

MAX 
MIN 

85 
60 

8! 
63 

85 
50 

65 
48 

85 
40 

83 
40 

88 
52 

88  78 
60  55 

SEE  REF 

70    85  84 

55    SS  62 

ERENCE  note; 

88    91  88 
62    62  63 

FOLLOWING  ; 

86  88 
63  63 

TAT  ION 

86 
65 

NOE) 

80 
50 

79 
47 

85 
47 

86 
53 

71 
65 

76 
65 

75 
62 

83 
58 

88 
58 

78 
65 

es 

65 

85 
60 

88 
59 

83.3 
S7.2 

8 


DAILY  SOIL  TEMPERflTURES 


CEOItCIR 

nnr  1976 


OB'  OF  MONTH 

i 

StPT ION 

t 

QC 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

2a 

29 

30 

31 

a 

1  INI 

CBLHOUN  EXP  STOIION 

4 

nax 

66 

71 

73 

73 

75 

77 

77 

72 

74 

79 

74 

76 

77 

77 

70 

75 

72 

75 

64 

74 

78 

79 

78 

75 

75 

79 

77 

68 

71 

71 

79 

74 

2 

niN 

62 

62 

59 

55 

56 

56 

62 

62 

61 

61 

61 

65 

64 

64 

6S 

65 

64 

63 

55 

58 

60 

60 

64 

68 

62 

61 

61 

65 

66 

65 

65 

61 

e 

EKPERlnENI 

2 

62 

77 

80 

87 

91 

93 

90 

90 

90 

86 

86 

90 

95 

96 

76 

88 

88 

87 

73 

91 

96 

91 

79 

80 

83 

91 

84 

79 

81 

81 

88 

86 

I 

HIN 

70 

76 

58 

55 

59 

65 

70 

66 

86 

62 

66 

65 

66 

69 

71 

70 

67 

65 

57 

60 

63 

74 

70 

67 

65 

65 

69 

69 

70 

80 

66 

67 

3 

4 

finx 

76 

73 

75 

80 

64 

85 

84 

64 

05 

60 

60 

83 

89 

89 

73 

8 1 

8 1 

8 1 

70 

65 

89 

86 

76 

75 

74 

85 

60 

74 

77 

76 

81 

80 

4 

66 

71 

59 

57 

60 

65 

70 

66 

80 

63 

66 

65 

68 

70 

70 

69 

66 

65 

58 

61 

65 

71 

69 

66 

65 

67 

70 

68 

68 

74 

68 

66 

8 

nflx 

73 

70 

70 

74 

75 

76 

77 

76 

76 

74 

84 

75 

80 

81 

72 

76 

76 

76 

70 

77 

80 

79 

73 

73 

75 

77 

75 

72 

74 

72 

76 

75 

3 

HIN 

66 

66 

63 

62 

65 

68 

7] 

69 

72 

67 

68 

68 

7  I 

7  1 

70 

69 

68 

69 

63 

66 

69 

70 

69 

69 

68 

69 

70 

70 

69 

71 

70 

6B 

3 

MnHKlNSVlLLE 

4 

HflX 

71 

76 

76 

82 

82 

85 

- 

82 

79 

79 

83 

86 

88 

79 

77 

77 

83 

80 

85 

86 

82 

74 

74 

78 

85 

78 

76 

83 

- 

83 

60 

3 

niN 

67 

66 

64 

67 

65 

65 

62 

67 

6S 

69 

69 

71 

7 1 

70 

72 

70 

66 

64 

65 

74 

71 

71 

70 

70 

70 

71 

72 

73 

68 

5 

HOnERVILLE  3  HSH 

4 

nsx 

81 

79 

82 

88 

90 

90 

86 

86 

81 

72 

83 

62 

90 

90 

80 

79 

8S 

68 

87 

85 

86 

64 

73 

76 

76 

85 

83 

77 

80 

87 

86 

83 

1 

niN 

75 

69 

65 

64 

66 

65 

69 

70 

69 

67 

66 

7  1 

7  1 

72 

72 

70 

70 

72 

66 

65 

6S 

66 

72 

72 

71 

70 

72 

73 

72 

72 

72 

69 

S 

HIOVILLE  EXP.  SIBTION 

4 

nBx 

■ 

■ 

81 

82 

82 

85 

74 

85 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ^F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F,      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  lime.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970, 
DIVISIONS,    as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

■  —  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,   direction  unknown.     Type  of  tha-mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,   direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,   Model  1120 . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.' THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  I ndex . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^      Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publisr.  ^d  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3 -CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SLrWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   S5.55  additional  for  foreign  mailing:  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA:       sr-nd  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.   28801 .       Attn ;  Publications. 
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65 

87 

90 

90 

88 

87 

63 

7 

MIN 

63 

62 

63 

56 

55 

48 

53 

52 

59 

60 

60 

63 

64 

67 

64 

57 

70 

66 

67 

55 

SB 

60 

62 

55 

66 

68 

68 

66 

64 

65 

62 

3 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 

niN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INDEX 


6 


DniLY  TEMPERniURES  ™ 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

u 
a 

2 

6 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1 5 

1 6 

1  7 

1 6 

]  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

tt 
a 

LR  CRRNCE 

MAX 
MIN 

66 
61 

80 
61 

83 
61 

82 
59 

73 
57 

77 
46 

82 
47 

85 
49 

86 
S7 

87 
59 

88 
58 

90 
60 

93 
60 

89 
70 

84 
64 

91 
64 

89 
65 

65 
65 

79 
67 

72 
66 

78 
58 

83 
55 

86 
S7 

86 
62 

87 
54 

86 

65 

92 
65 

90 
64 

91 
66 

87 
66 

84.9 

60.6 

MBRSHBLLVILLE 

HBX 

niN 

86 
6? 

80 
65 

82 
65 

78 
6 1 

75 
58 

76 
55 

83 
55 

88 
59 

89 
67 

89 
64 

90 
65 

94 

68 

94 

70 

88 
68 

88 
71 

88 
72 

90 
70 

90 
68 

89 
70 

80 
66 

85 
66 

89 
63 

88 
67 

86 
66 

90 
67 

92 
71 

94 

70 

91 
69 

91 
69 

88 
56 

87.2 
65.9 

NEHNflN 

MBX 

MIN 

8S 
61 

61 
61 

84 
64 

82 

56 

75 
56 

78 

50 

81 

5 1 

86 

53 

86 

59 

88 

60 

89 

59 

92 
63 

95 
64 

91 

67 

87 

65 

91 
68 

91 
69 

87 
66 

81 
67 

81 

65 

82 
56 

84 

55 

88 

60 

87 
64 

91 
65 

93 
67 

91 
68 

88 
66 

90 
65 

85 
63 

86.4 
61  .8 

SUNNTS I OE 

MIN 

TSLBOIION  1  NE 

MBX 
M  I  N 

86 
68 

81 
64 

82 

65 

75 
60 

75 
60 

75 
58 

79 
49 

80 
S3 

87 
49 

89 
60 

88 
58 

93 
59 

94 

69 

89 
66 

87 
6S 

94 

68 

90 
72 

90 
66 

83 

70 

78 
68 

84 

63 

82 
62 

89 
61 

87 
67 

90 
65 

92 
67 

89 
68 

88 
68 

93 
65 

90 
66 

86.0 
63.3 

rHONBStON  2  5 

MBX 
MIN 

68 
61 

80 
62 

85 
65 

79 
59 

78 
57 

81 
50 

87 
SI 

86 

51 

89 
60 

91 
58 

94 

60 

91 
62 

95 
62 

90 
67 

86 
64 

91 
69 

89 
66 

88 
64 

84 

68 

7- 
66 

84 

60 

87 
59 

91 
60 

86 
64 

90 
64 

91 

65 

94 

67 

91 
66 

94 

63 

86 

65 

87.5 
61  .8 

HE5T  POINT 

MBX 
MIN 

BO 
60 

88 

60 

80 
60 

85 
60 

80 
50 

75 
50 

77 
SO 

60 
50 

85 
55 

88 

60 

89 
60 

89 
60 

92 
64 

93 
72 

89 
65 

90 
60 

90 
60 

90 
70 

88 

70 

79 
68 

82 
62 

82 
59 

85 
60 

89 
60 

89 
62 

88 
67 

92 
66 

92 
66 

92 
62 

92 
60 

66  •  3 
60.9 

CENTRBL 

OS 

fllLET 

MAX 
MIN 

92 

94 

65 

88 
68 

88 

87 
67 

86 
72 

88 
67 

91 
71 

79 
70 

66 
69 

88 
68 

89 
66 

87 
68 

90 

92 
68 

91 
71 

90 
69 

91 
69 

90 
69 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

6S 
62 

83 
62 

86 
66 

73 
58 

71 
57 

77 
52 

82 
54 

86 
53 

88 
59 

89 
61 

88 

60 

91 
64 

94 

65 

87 
6S 

86 
6S 

92 
71 

91 
70 

89 
68 

87 

70 

77 
66 

82 
62 

85 
61 

88 
62 

86 

66 

88 
66 

92 
68 

87 
69 

90 
66 

90 
64 

85 
64 

85.8 
63.2 

DUBLIN  3  S 

MAX 
MIN 

91 
60 

91 
63 

86 
65 

86 
60 

76 
56 

78 
52 

80 
50 

84 

52 

89 
54 

92 
59 

93 
60 

95 
60 

98 
61 

96 
62 

92 
64 

93 
66 

87 
67 

89 
65 

93 
66 

92 
67 

82 
65 

88 
64 

91 
65 

93 
66 

92 
64 

94 

65 

98 
67 

92 
65 

93 
66 

94 

65 

89.9 
62.0 

EBSTMRN   1  N 

MAX 
MIN 

87 
68 

88 
67 

83 
61 

85 
62 

75 
58 

75 
56 

80 
55 

84 

55 

88 
59 

90 
61 

89 
64 

91 
66 

93 
67 

94 

65 

88 
64 

89 
72 

79 
71 

85 
67 

88 
69 

88 
69 

80 
67 

86 
65 

88 
66 

87 
68 

89 
67 

91 
69 

93 
70 

90 
68 

89 
68 

91 
67 

86.8 
65.0 

FORSrTH  6  NNH 

MAX 
MIN 

88 

6 1 

84 

63 

84 

67 

79 
59 

76 
56 

78 
46 

63 
48 

87 
48 

89 
57 

90 
S9 

91 
SB 

93 
60 

98 
62 

93 
66 

87 
60 

90 
72 

90 
69 

88 
66 

88 

70 

77 
68 

79 
65 

85 
60 

89 

86 
67 

90 
63 

92 
65 

93 
68 

94 

65 

91 
61 

86 
66 

87.2 
61  .9 

HBHKINSVILLE 

MAX 
MIN 

88 
61 

89 
49 

91 
57 

95 
60 

89 
61 

92 
63 

85 
67 

87 
63 

92 
64 

91 
65 

80 
62 

88 
59 

89 
63 

89 
63 

92 
64 

96 
66 

91 
64 

91 
54 

91 
63 

IRHINTON  4  HNU 

MAX 
MIN 

88 
52 

82 
53 

81 
50 

80 
52 

80 
44 

76 
SO 

89 
52 

66 
56 

87 
61 

90 
62 

91 
63 

94 

65 

94 

68 

94 
64 

91 
65 

88 
64 

90 
63 

88 
61 

92 
67 

90 
70 

85 
69 

89 
71 

87 
65 

89 
66 

90 
68 

91 
6S 

93 
65 

90 
63 

93 
64 

90 
65 

88.3 
61  .6 

MBCON  HSO  BP 

MAX 
MIN 

89 
65 

82 
66 

83 
67 

74 

61 

76 
58 

78 
S4 

84 

52 

88 
54 

90 
60 

90 
62 

91 
63 

94 
64 

95 
65 

90 
70 

90 
65 

88 
72 

89 
71 

89 
68 

92 
70 

81 

67 

87 
65 

89 
64 

90 
66 

90 
69 

91 
67 

93 
71 

96 
70 

91 
69 

91 
56 

87 
68 

87.9 
65.0 

HILLEOCEVILLE 

MAX 
MIN 

87 
59 

87 
64 

80 
65 

83 
60 

70 
57 

74 

SO 

76 
50 

60 
52 

BS 

52 

87 
60 

87 
59 

89 

60 

91 
63 

61 

92 

86 
68 

89 
69 

79 
64 

85 
65 

86 
65 

88 
66 

87 
65 

87 
65 

92 
69 

91 
68 

89 
64 

92 
64 

85.3 
61  .7 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

85 
59 

87 
64 

80 
66 

84 

S9 

67 
57 

74 

58 

76 
55 

81 
56 

86 
59 

88 
62 

87 
62 

90 
64 

91 
68 

92 
70 

86 
64 

85 
65 

90 
70 

89 
70 

90 
70 

88 
69 

87 
64 

85 
63 

86 
64 

88 

65 

85 
65 

89 

67 

89 
69 

90 
70 

90 
66 

91 
67 

85.9 
64.2 

SBNOERSVILLE 

MAX 
MIN 

87 
64 

86 
66 

82 
68 

73 
60 

75 
57 

77 
51 

81 
53 

85 
51 

87 
60 

88 
58 

88 

60 

91 
63 

92 
64 

89 
69 

85 
66 

83 
72 

85 
71 

86 

67 

87 
68 

80 
70 

84 

66 

86 
64 

87 
66 

85 
66 

88 

65 

91 
70 

88 
69 

87 
70 

89 
69 

88 
68 

85.3 
64.4 

SILOBM 
. 

MBX 
MIN 

86 
63 

80 
63 

86 
62 

67 
57 

72 
56 

77 
49 

82 
52 

86 
53 

87 
57 

88 
59 

89 
52 

92 
64 

92 
65 

87 
69 

87 
62 

86 

71 

89 
69 

87 
67 

86 
67 

78 

66 

87 
65 

86 
64 

87 
65 

87 
66 

89 
68 

92 
69 

92 
68 

91 
69 

93 
69 

84 
64 

63.3 

ERST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  NU 

MBX 
MIN 

89 
62 

87 
64 

83 
65 

80 
59 

68 
58 

75 
47 

78 
SO 

82 
53 

37 
56 

86 

60 

89 
61 

89 
63 

92 
64 

93 
67 

87 
61 

87 
66 

84 

71 

87 
67 

88 
66 

85 
68 

81 
67 

85 
65 

85 
66 

85 
66 

85 
6S 

88 
66 

91 
68 

91 
69 

89 
68 

92 
66 

85.7 
63.1 

AUGUSTA  H50  AP 

MAX 
MIN 

89 
63 

85 
56 

84 

63 

68 
58 

76 
55 

80 
51 

84 

51 

87 
S3 

89 
60 

89 
59 

92 
62 

93 
63 

94 

66 

87 
67 

85 
65 

85 
71 

84 

68 

88 
67 

88 
69 

84 

69 

86 
68 

86 
67 

86 
67 

86 
65 

88 
67 

90 
69 

92 
69 

89 
70 

92 
70 

87 
68 

86.4 
64.2 

BROOKLET   1  H 

MAX 
MIN 

89 
65 

87 
66 

83 
68 

84 
64 

72 
57 

78 
S6 

83 
60 

86 
57 

88 
SB 

87 
60 

89 
64 

91 
65 

90 
67 

89 
67 

80 
68 

87 
72 

83 
70 

85 
66 

88 
68 

80 
68 

82 
67 

86 
64 

87 
65 

84 

66 

90 
66 

91 
67 

90 
70 

86 
70 

92 
67 

92 
68 

86-0 
65.2 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 
M  1  N 

89 
64 

87 
66 

85 
67 

83 
59 

76 
56 

76 
S3 

84 

54 

87 
54 

90 
60 

90 
58 

91 
52 

92 
63 

92 
70 

93 
68 

86 

65 

86 
66 

85 
73 

86 
66 

87 
64 

89 
68 

66 

67 

86 
66 

88 
66 

87 
64 

89 
69 

92 
68 

90 
70 

87 
69 

91 
70 

88 
66 

87.3 
64  .4 

HETTER 

MAX 
MIN 

91 
68 

90 
68 

90 
69 

88 
64 

75 
58 

81 
SB 

86 
59 

89 
58 

91 
62 

90 
61 

93 
63 

98 
66 

9S 
69 

90 
68 

88 
70 

90 
72 

90 
70 

88 
67 

91 
69 

80 
69 

85 
66 

90 
62 

89 
67 

90 
68 

91 
67 

92 
67 

92 
68 

93 
69 

94 

69 

91 

70 

89.3 
66.0 

NIOVILLE  EXP  STB 

MAX 
MIN 

88 
65 

87 
67 

87 
68 

84 

62 

83 
55 

87 
62 

69 

60 

88 
61 

90 
63 

90 
65 

86 
66 

87 
73 

87 
71 

86 
67 

85 
56 

87 
66 

86 
67 

88 
66 

88 
67 

88 
69 

91 
69 

92 
68 

87. S 
6S.6 

niLLEN  4  N 

MAX 
MIN 

90 
61 

85 
60 

86 
64 

80 
62 

74 
54 

79 
54 

84 

50 

88 

SO 

90 
SB 

89 
56 

91 
59 

94 

59 

94 
64 

91 
68 

88 

62 

84 

69 

84 

70 

88 

67 

BS 
66 

80 
64 

84 

62 

88 
65 

8S 
66 

86 
63 

69 
69 

90 
56 

91 
67 

88 
68 

93 
64 

90 
68 

86-9 
62 -S 

NEHINGION  2  NE 

MAX 
MIN 

88 
67 

87 
67 

80 
68 

70 
65 

71 
59 

78 
58 

82 
63 

83 
61 

85 
63 

87 
64 

89 
68 

89 
6S 

93 
69 

91 
68 

87 
70 

89 

71 

88 

71 

85 
66 

84 

69 

84 

70 

86 
66 

84 

70 

84 

69 

82 
67 

84 

68 

90 
69 

90 
72 

90 
71 

91 
69 

90 
69 

85.4 

67.1 

SHBINSBORO 

MBX 
MIN 

89 
63 

87 
66 

89 
65 

77 
58 

72 
60 

78 
57 

83 
SB 

89 
54 

92 
57 

90 
60 

92 
62 

95 
62 

94 

89 
66 

89 
62 

88 
74 

89 
72 

91 
69 

90 
71 

84 

67 

85 
69 

89 
66 

89 
66 

88 
66 

91 

91 

90 
69 

88 
69 

91 

89 
69 

87.9 
64  .5 

UBRRENTON 

MAX 
M  1  N 

90 
63 

90 
65 

83 
66 

85 
59 

68 
57 

76 
57 

79 
53 

86 
54 

89 
58 

89 
62 

92 
63 

92 
65 

96 
64 

94 

65 

89 
64 

91 
65 

84 

70 

88 
67 

91 
68 

BS 
69 

80 
66 

88 
66 

88 
67 

87 
66 

89 
66 

90 
67 

92 
68 

91 
69 

92 
68 

92 
68 

87.5 
64.2 

MBTNESBORO  2  NE 

MAX 

88 

59 

89 
62 

85 
63 

85 
59 

68 
55 

74 

50 

76 
SO 

83 
51 

87 
51 

90 
50 

89 
62 

91 
61 

94 

60 

93 
68 

86 
65 

86 
6S 

86 
7 1 

84 

68 

87 
65 

87 
67 

82 
67 

83 
68 

86 
68 

88 
68 

88 
69 

90 
63 

92 
67 

92 
66 

88 

71 

91 
68 

62.6 

SOUTMMEST 

07 

RLBBNT  3  SE 

HBX 
MIN 

BNERICUS  4  ENE 

MBX 
MIN 

BBIN6RI0CE 

MAX 
MIN 

90 
69 

80 
65 

87 
65 

8S 
64 

76 
64 

80 
64 

84 

55 

87 
58 

90 
59 

90 
62 

91 
62 

94 

66 

95 
67 

91 
6S 

90 
60 

91 
69 

91 
66 

92 
67 

89 
69 

76 
70 

88 

67 

90 
6S 

89 
66 

90 
65 

92 
68 

93 
68 

93 
68 

93 
68 

90 
70 

88 
70 

88.5 
65. 4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERniURES 


I, 


STATION 

DPY  OF  MONTH 

o 
a 
(r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

I  4 

1 5 

1 6 

1  7 

1 8 

1  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

BLBKELT 

MBX 
MIN 

BB 

62 

74 

51 

78 
57 

83 
57 

87 
SB 

90 
60 

91 
64 

92 
64 

93 
68 

94 

68 

89 
66 

91 
66 

90 
67 

76 
64 

87 
64 

89 
66 

69 
66 

89 
66 

90 
69 

93 
69 

94 

70 

91 
70 

92 
58 

88.3 
64  .B 

CBMILLfl 

MBX 
MIN 

90 
69 

ei 

64 

86 
66 

84 

64 

79 
62 

79 
63 

84 

53 

88 
58 

91 
59 

92 
54 

91 
63 

94 

65 

95 
58 

92 
72 

91 
71 

69 
70 

91 
66 

91 
58 

92 
65 

93 
68 

94 

65 

95 
68 

93 
68 

90 
69 

88 
68 

89.3 
65.0 

COLQUITI  Z  E 

MBX 
MIN 

89 

63 

87 
64 

80 
67 

81 
62 

79 
63 

74 

62 

78 
58 

82 
60 

86 
60 

90 
63 

90 
64 

91 
66 

94 

67 

93 
68 

89 
64 

91 
58 

91 
56 

91 
68 

90 
68 

79 
69 

77 
64 

B8 
64 

90 
65 

86 
66 

88 
69 

90 
75 

93 
70 

95 
69 

BB 

70 

91 
67 

87. 0 
65.6 

CUTHBERI 

MAX 
MIN 

69 
65 

76 
61 

81 
64 

83 
64 

75 
58 

80 
55 

83 
55 

88 
56 

69 
59 

90 
62 

91 
61 

93 
64 

95 
65 

95 
66 

90 
64 

91 
67 

90 
67 

94 

66 

92 
68 

83 
66 

86 
63 

89 
60 

89 
64 

89 
63 

90 
66 

92 
66 

94 

69 

91 
66 

92 
67 

90 
63 

88.4 
63.4 

FORI  GfllNES 

MBX 
MIN 

67 
69 

74 

70 

78 

73 

80 
72 

75 
64 

78 
66 

83 
62 

85 
63 

87 
60 

89 
62 

90 
65 

91 
60 

91 
70 

90 
68 

89 
65 

89 
73 

91 

70 

90 

70 

86 
69 

61 
68 

84 

62 

67 

72 

87 

72 

88 

67 

90 
73 

93 
71 

89 
78 

88 
78 

87 
77 

84 

77 

66.0 
69.6 

LUHPKIN  2  SE 

MBX 
MIN 

89 
62 

80 
66 

62 
64 

83 
63 

73 
58 

75 
55 

84 
48 

87 
48 

88 
53 

90 
57 

91 
56 

93 
59 

93 
60 

94 

66 

90 
60 

90 
64 

91 
67 

91 
63 

92 
66 

82 
66 

81 
63 

88 
54 

87 
61 

88 
60 

90 
61 

93 

62 

92 
66 

90 
64 

91 
65 

88 

65 

87.5 
60.8 

MORGflN  1  U 

MBX 
MIN 

88 

89 

88 

97 

96 

90 
65 

94 

68 

91 
69 

88 
60 

86 

60 

90 
63 

81 

60 

89 
65 

92 
6S 

91 
64 

60 

88 

65 

89 
66 

95 
68 

87 
65 

PLAINS  SW  OB  EXP  STB 

MAX 
MIN 

85 
66 

87 
64 

79 
64 

81 

66 

77 
58 

76 
55 

78 
54 

82 
56 

85 
60 

88 
61 

90 
61 

90 
64 

92 
70 

94 

66 

88 

63 

88 
69 

89 
69 

90 
67 

90 
6B 

86 

67 

80 
66 

84 

61 

87 
65 

66 
63 

88 
66 

89 

67 

92 
69 

91 
69 

90 
66 

90 
55 

86.4 
64  .2 

rMOMBSVRLE   4  SF 
. 

MAX 
MIN 

88 

62 

86 
SB 

86 
50 

91 
62 

93 
64 

93 
70 

96 
70 

95 
69 

94 

63 

94 

63 

89 
68 

89 
70 

88 
72 

88 
69 

87 
68 

87 
66 

93 
70 

93 
68 

91 
68 

93 
7  1 

95 
71 

95 
69 

95 
69 

90 
68 

91  .2 
67.0 

SOUTH  CENTRSL  08 

flSHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

84 
64 

87 
66 

60 
66 

84 

66 

79 
60 

75 
58 

77 
56 

82 
59 

86 
60 

89 
57 

89 
64 

91 
66 

93 
68 

93 
67 

88 
63 

90 
67 

80 
71 

87 
66 

69 

57 

90 
68 

78 
69 

82 
64 

87 
66 

BB 
65 

87 
70 

90 
68 

91 
70 

90 
68 

90 
69 

90 
68 

86.2 
55.2 

CORDELE 

MAX 
MIN 

89 
70 

89 
66 

86 
68 

77 
68 

78 
60 

78 
56 

84 

54 

87 
56 

91 
71 

91 

63 

92 
65 

94 

65 

94 

67 

91 
67 

90 
65 

89 

73 

90 
71 

89 
68 

93 
65 

83 
65 

86 
66 

88 

67 

87 
68 

88 
67 

92 
69 

93 
69 

92 
69 

91 
68 

90 
69 

89 
68 

88.4 

66.1 

OOUGLBS  2  ESE 

MAX 
MIN 

91 
61 

92 
65 

64 

55 

86 
64 

81 
58 

73 
57 

81 
58 

84 

56 

87 
58 

92 
59 

90 
61 

93 
65 

95 
64 

94 

63 

88 
65 

90 
59 

87 
70 

90 
65 

87 
57 

90 
67 

82 
67 

B7 
61 

90 
63 

90 
64 

88 
64 

94 

66 

92 
67 

91 
66 

90 
66 

94 

66 

BB.4 

63.6 

FIT2GERflL0 

MBX 
M  I N 

87 
71 

86 
67 

64 

67 

83 
66 

76 
59 

79 
60 

83 
57 

B6 
60 

89 
54 

89 
66 

90 
68 

93 
70 

93 
71 

91 
67 

89 
68 

85 
72 

86 
72 

89 
67 

90 
71 

78 
70 

85 
70 

88 
69 

88 
67 

88 
67 

90 
70 

88 

71 

87 
70 

85 
69 

87 
70 

88 
69 

86.7 
67.5 

HONERVILLE  3  HSH 

MAX 
MIN 

89 
68 

83 
66 

68 
67 

85 
62 

77 
63 

81 
63 

82 
61 

85 
61 

89 
57 

88 
61 

91 
63 

93 
64 

93 
65 

89 
66 

87 
64 

89 
73 

86 
71 

86 
67 

89 
68 

77 
71 

85 
67 

87 
66 

87 
65 

es 

64 

90 
65 

91 
66 

90 
67 

90 
68 

89 
57 

88 
69 

87.1 

65.5 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

90 
65 

90 
67 

87 
67 

88 
66 

78 
60 

76 
58 

82 
56 

65 
56 

88 
57 

91 
60 

90 
63 

92 
65 

93 
67 

95 
70 

89 
66 

89 
72 

69 
72 

90 
67 

94 

66 

90 
68 

89 
68 

90 
67 

89 
67 

89 
67 

89 
67 

89 
69 

93 
70 

89 
69 

90 
69 

93 
69 

86.9 
65.7 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

84 

62 

85 
60 

84 

59 

85 
59 

75 
64 

79 
59 

85 
56 

88 
SB 

90 
59 

89 
62 

92 
62 

94 
64 

92 
66 

90 
63 

92 
62 

87 

70 

89 
66 

91 
64 

90 
69 

60 
65 

89 
66 

69 
63 

88 

63 

89 
63 

90 
65 

91 
68 

93 
66 

91 
64 

89 
67 

90 
66 

88.0 
63.4 

NBSMVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

OUITMBN  2  NH 

MAX 
MIN 

89 
65 

80 
65 

86 
64 

81 
64 

73 
62 

81 
59 

82 
61 

86 
60 

90 
63 

90 
63 

91 
65 

94 

70 

94 

66 

89 
63 

91 
72 

78 
69 

91 
67 

86 
69 

88 
68 

90 
67 

86 

67 

87 
65 

88 
64 

88 
68 

90 
68 

91 
67 

90 
68 

93 
67 

92 
68 

85 
67 

87.4 

65.7 

riFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

86 
68 

87 
65 

80 
66 

84 

66 

80 
60 

73 
60 

78 
57 

83 
60 

85 
62 

89 
65 

88 
67 

90 
67 

93 

70 

93 
68 

69 
55 

89 
69 

77 
71 

87 
57 

87 
69 

68 
70 

79 
59 

86 
66 

86 
57 

87 
67 

86 
69 

89 
72 

90 
72 

91 
69 

89 
69 

90 
68 

86.0 
66.7 

VBLDOSIfl  3  E 

■          ■  ■ 

MAX 
M  I  N 

87 
71 

80 

67 

66 

67 

86 

62 

77 
62 

80 
63 

60 
60 

85 
60 

88 
SB 

89 
61 

90 
62 

92 
67 

93 

65 

90 
68 

87 
SO 

83 
73 

90 
69 

83 
67 

87 
69 

84 

69 

83 
67 

85 
67 

85 

53 

86 
64 

88 
65 

92 

67 

90 
67 

87 
66 

BB 

67 

85 
69 

86.2 
65.4 

SOUTHEBST  09 

BLMB  Fflfl  BP 

MAX 
MIN 

86 
71 

85 
67 

87 
68 

78 
67 

73 
61 

79 
63 

83 
65 

87 
60 

90 
60 

89 
61 

91 
63 

94 
61 

92 
67 

87 
68 

83 
70 

69 
74 

89 
72 

86 
69 

88 
71 

78 
71 

82 
70 

87 
68 

86 
68 

B6 
67 

89 
66 

90 
69 

89 
70 

88 

70 

91 
70 

87 
70 

86  .4 

67.3 

BRUNSHICK 

MBX 
MIN 

BRUNSWICK  Fflfl  flP 

MBX 
MIN 

85 
71 

87 
67 

81 
69 

78 
67 

70 
63 

73 
68 

76 
65 

81 
64 

84 

63 

82 
66 

82 
69 

87 
69 

85 

71 

83 

75 

83 
75 

84 

77 

65 
75 

83 
74 

8S 
71 

84 

73 

83 
73 

85 
72 

83 
74 

86 
76 

85 

77 

as 

75 

89 
74 

87 
73 

85 
71 

87 
76 

83.  1 
71.2 

FLEMING 

MBX 
MIN 

89 
65 

87 
65 

82 
68 

76 
65 

70 
60 

77 
58 

80 
61 

85 
57 

87 
57 

86 

59 

86 
65 

92 
63 

91 
S9 

BB 
66 

85 
59 

87 
71 

85 
73 

84 

67 

86 
67 

81 
69 

82 
68 

82 
67 

82 
67 

83 
65 

86 
66 

89 
66 

92 
69 

90 
67 

90 
68 

91 
70 

85.0 
65.2 

FOLKSTON  9  SH 

MBX 
MIN 

90 
62 

88 
61 

B8 
62 

71 
66 

73 
65 

82 
62 

62 
61 

90 
57 

89 
58 

90 
69 

90 
64 

62 

64 

89 
64 

94 

71 

B9 
71 

86 
68 

86 
66 

81 
65 

84 

87 

65 
66 

88 
64 

89 
64 

92 
64 

94 

65 

92 
67 

94 

69 

92 
7  1 

87.2 
64.8 

FORT  SIEHBRT 

MAX 
MIN 

93 
63 

92 
65 

84 

67 

77 
63 

72 
59 

79 
60 

83 
61 

86 
59 

88 
60 

85 
60 

89 
66 

96 
67 

93 
67 

67 
69 

86 
69 

88 

69 

66 
69 

84 

65 

86 
61 

83 
68 

64 

67 

84 

68 

83 
68 

85 
67 

89 
67 

90 
68 

92 
71 

91 
60 

94 

66 

93 
69 

86.7 
65.3 

CLENNVILLE 

MAX 
MIN 

90 
67 

91 
68 

86 
66 

85 
65 

76 
54 

75 
53 

85 
62 

85 
61 

90 
61 

86 
63 

92 
53 

93 
64 

93 
67 

67 
57 

90 
68 

92 
69 

82 
71 

62 
67 

60 
66 

82 
68 

83 
67 

es 

67 

86 
66 

87 
67 

90 
67 

92 
68 

86 
71 

90 
70 

92 
67 

90 
68 

86.8 
65.9 

JESUP  8  S 

MAX 
MIN 

90 
64 

90 
64 

87 
67 

88 
63 

74 

59 

79 
59 

81 
59 

85 
59 

89 
57 

89 
60 

89 
62 

94 

62 

93 
64 

69 

65 

86 

67 

91 
70 

88 
72 

63 
67 

B9 
68 

80 
67 

83 
67 

84 

67 

85 
66 

85 
66 

90 
66 

92 
67 

90 
68 

90 
68 

91 
67 

92 
69 

87.2 
64.9 

NBHUNTfl 

MflX 
MIN 

90 
66 

88 
65 

87 
68 

B6 
64 

75 
61 

79 
64 

80 
63 

84 

62 

88 

57 

85 
61 

89 
63 

93 
64 

92 
64 

88 
67 

85 
68 

90 
72 

85 
71 

85 
69 

89 
69 

83 
68 

83 
67 

81 
67 

83 
64 

85 
65 

89 
65 

88 

66 

90 
57 

91 
66 

90 
68 

90 
69 

86.4 

65.7 

SBPELO  ISLAND 

MflX 
MIN 

89 

67 

88 

67 

86 

67 

79 
66 

70 
60 

69 
62 

78 
63 

81 
59 

84 

63 

BB 

62 

88 
62 

89 
64 

86 

67 

83 
69 

84 

72 

85 
74 

es 

73 

80 
70 

64 

68 

33 
66 

86 
69 

84 

67 

84 

67 

64 

71 

85 
73 

86 
66 

87 
69 

88 
67 

88 
67 

88 
7  1 

84  .0 

67.0 

SflVBNNBH  USOfl  PL  GRDN 

MBX 
MIN 

93 

70 

93 
68 

88 
65 

78 
63 

73 
62 

74 

60 

82 
71 

88 
58 

90 
58 

87 
56 

89 
67 

9S 
66 

94 

67 

90 
70 

86 
70 

BB 
72 

86 
71 

87 
70 

95 
65 

94 

67 

90 
70 

83 
65 

83 
66 

67 
64 

87 
69 

88 
68 

93 
68 

91 
72 

92 
66 

92 
71 

87.9 
66  .5 

SBVBNNBM  HSO  BP 

MBX 
MIN 

88 

87 

80 
66 

70 

71 

78 

82 
63 

85 

87 

63 

85 

91 

89 

87 

87 

88 

62 

86 

87 

84 

82 

64 

82 

82 

86 

90 

90 

88 

91 

92 
69 

84  .8 

66. 7 

SBVBNNBH  BEflCH 

MBX 
MIN 

85 
66 

80 
69 

80 
66 

77 
60 

83 
63 

83 
63 

82 
65 

70 

91 
66 

90 
70 

BB 
68 

89 
72 

89 
70 

86 
74 

84 

72 

87 
61 

64 

68 

88 
73 

SURRENCr  2  HNH 

MBX 
MIN 

90 
65 

90 
63 

88 
65 

87 
65 

75 
58 

80 
59 

84 

59 

87 
58 

89 
57 

89 
58 

95 
63 

94 
64 

89 
65 

90 
60 

BB 
66 

90 
74 

88 
70 

86 
66 

87 
66 

78 
66 

83 
67 

88 
66 

68 
66 

65 
66 

89 
65 

91 
66 

90 
68 

89 
68 

91 
66 

90 
68 

87.6 
64  .4 

HBTCROSS  4  NE 

MBX 
MIN 

90 
59 

93 
65 

88 
65 

89 

65 

79 
60 

75 
60 

80 
61 

81 

59 

89 

56 

92 
56 

92 
60 

92 
62 

97 
63 

95 
52 

90 
52 

90 
69 

9S 
72 

91 
70 

91 
70 

89 
69 

78 
68 

85 

65 

88 
63 

88 

63 

67 
65 

92 
65 

95 
66 

94 

70 

93 
70 

94 

69 

89. 1 
63.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CEOROIO 

JUNE  1976 


X 

DBY  OF  MONTH 

sist :oN 

a. 
o 
(  INI 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

1? 

13 

14 

15 

IS 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

24 

?5 

?6 

27 

?e 

30 

31 

IZ 
QC 

CBLHOJN  EXP  STBTION 

4 

MBX 

niN 

89 
67 

82 

69 

74 

67 

80 
67 

75 
66 

77 
62 

81 

62 

83 

63 

84 

65 

86 
68 

85 

70 

86 

72 

88 

72 

87 
72 

85 

65 

66 
73 

85 

75 

87 

75 

84 
74 

74 

73 

80 
70 

78 

70 

80 

70 

79 
70 

81 

72 

86 
72 

80 
74 

79 
75 

84 

75 

84 

72 

82.4 

69.9 

EXPERIMENT 

2 

nnx 
niN 

96 
71 

89 
71 

83 
72 

89 
68 

74 

69 

74 

69 
65 

96 
66 

70 

98 
71 

99 
72 

1 0 1 
80 

1  02 
84 

1 03 
76 

99 
75 

96 
78 

1 02 
78 

1  04 

78 

1 0 1 
63 

86 
76 

82 

70 

90 
72 

95 
72 

99 
75 

97 
75 

1 03 
93 

1 05 
94 

1 02 
77 

104 

75 

93 
75 

95.5 
75.2 

t 

MAX 

niN 

89 
72 

85 
70 

78 

7 1 

83 
69 

79 
67 

80 
79 

82 
65 

90 
67 

91 
72 

91 
73 

92 
73 

96 
77 

95 
60 

96 
77 

93 
75 

91 
78 

96 
79 

94 

78 

94 

60 

81 

76 

78 
70 

86 
70 

89 

72 

93 
75 

90 
75 

94 

86 

98 
86 

95 
77 

96 
75 

87 

74 

89.4 
74  .6 

e 

nBx 
HIN 

8  I 
74 

80 
72 

75 
73 

79 
72 

72 
68 

74 

72 

76 
69 

8 1 

71 

84 

75 

84 

75 

84 

75 

86 

77 

66 
78 

68 
80 

86 
78 

85 
80 

88 
81 

88 
80 

87 
79 

80 
75 

83 
70 

80 
76 

6 1 

76 

85 
76 

85 

77 

86 
81 

90 
82 

87 
80 

88 

78 

84 

78 

83.2 
75. 9 

MRHKINSVIUE 

4 

MBX 
MIN 

66 

77 

66 

70 

66 
74 

- 

- 

- 

88 
74 

87 
75 

89 
76 

84 

79 

85 
77 

87 
76 

88 
78 

86 
75 

87 
75 

86 
76 

90 
76 

90 
76 

93 
81 

86 
80 

87 
78 

86 
77 

HOnERVILLE  3  HSH 

4 

MBX 
MIN 

88 
71 

89 
75 

83 
75 

66 

73 

62 
72 

74 

70 

86 
70 

86 
71 

87 
71 

92 
71 

93 
73 

96 
75 

95 
76 

96 
77 

9 1 

77 

68 

76 

66 

77 

88 

76 

85 

75 

87 
77 

80 

75 

87 
74 

85 
75 

88 
74 

91 
74 

94 

75 

98 
77 

69 
77 

92 
76 

91 

76 

88.6 
74  .4 

HIOVILLE  EXP.  STATION 

4 

MBX 
MIN 

89 
65 

82 
74 

85 
75 

73 
70 

87 
68 

89 
72 

92 
72 

92 
73 

94 
74 

90 
77 

66 
80 

85 
78 

83 
79 

84 

79 

86 
77 

88 
76 

84 

73 

88 

75 

85 
74 

87 

76 

91 
80 

86 
79 

PLBINS  SH  CB  EXP  SIB 

4 

nflx 

MIN 

85 
66 

87 
64 

79 
64 

81 
66 

77 
58 

76 
55 

76 
54 

82 
56 

85 

60 

88 
61 

90 
61 

90 
64 

92 
77 

94 

66 

88 
63 

88 
70 

89 
69 

90 
67 

90 
68 

86 
67 

80 
66 

84 

61 

87 
55 

86 
63 

88 
66 

89 
67 

92 
69 

91 
69 

90 
66 

90 
65 

86.4 
64.4 

TIPTON  EXP  STBTION 

2 

MAX 
MIN 

97 
71 

99 
72 

85 
71 

90 
72 

85 
68 

80 
66 

94 

66 

102 
67 

103 
72 

102 
74 

104 

76 

102 
76 

105 
75 

105 
80 

103 
78 

106 
79 

63 
76 

97 
75 

95 
75 

93 
75 

95 
75 

92 
73 

94 

73 

92 
74 

102 
74 

100 
76 

104 

79 

102 
76 

100 
75 

96 
75 

96  .9 
73.8 

4 

MBX 

niN 

92 
7S 

94 

76 

84 

76 

88 

75 

83 
73 

78 
71 

88 
70 

95 
72 

97 
76 

97 
78 

96 
60 

96 
60 

99 
81 

99 
83 

97 
83 

99 
83 

85 
80 

92 
78 

91 
78 

90 
79 

84 

78 

90 
77 

92 
76 

90 
78 

94 

78 

96 
60 

98 
82 

96 
81 

95 
80 

93 
80 

92.3 
78.0 

8 

MAX 
MIN 

87 
75 

87 
76 

81 
75 

84 

75 

SO 
73 

76 
71 

83 

71 

87 
72 

90 
77 

90 
79 

91 
80 

89 

80 

91 
81 

93 
82 

92 
82 

92 
62 

84 

79 

87 
76 

87 
78 

86 
79 

82 
77 

86 
77 

88 
78 

87 
78 

90 
79 

90 
60 

91 
82 

90 
80 

90 
80 

88 
79 

87.3 
77.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVnPORflTION  AND  WIND 


STATION 

DAY   OF  MONTH 

5  a  o 

O  * 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHHEST 

01 

nLLRTOONfl  DBM  Z 

EVflP 

.n 

.13 

.07 

.15 

.  1  1 

.19 

.20 

.22 

.19 

.13 

.16 

.18 

.22 

.18 

.22 

.20 

.16 

.18 

.18 

- 

.21 

.20 

.16 

.18 

.18 

.10 

.08 

.17 

.19 

5.058 

H I  NO 

I 

12 

39 

75 

24 

10 

6 

5 

5 

1 0 

1 6 

I 

8 

2 1 

2 

3 

5 

6 

22 

1 3 

6 

1 

338 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVBP 

.25 

.15 

.13 

.21 

.34 

.19 

.15 

.19 

.26 

.17 

.08 

.19 

.23 

.37 

.32 

.04 

.31 

.24 

.51 

.05 

.24 

.20 

.20 

.25 

.12 

.59 

6.908 

W  I  NO 

33 

49 

3C 

71 

76 

23 

22 

22 

31 

19 

25 

15 

16 

48 

39 

33 

23 

51 

52 

25 

20 

22 

25 

65 

37 

23 

20 

20 

28 

51 

1014 

HBX 

93 

63 

89 

90 

83 

90 

91 

93 

95 

97 

95 

96 

97 

97 

96 

90 

96 

91 

88 

83 

92 

87 

88 

88 

98 

97 

86 

88 

96 

92 

MIN 

70 

68 

66 

6S 

61 

57 

61 

63 

68 

65 

64 

72 

74 

71 

70 

73 

72 

75 

73 

70 

70 

67 

68 

70 

73 

74 

72 

75 

71 

67 

•       •  ■ 

NORTH  CENTRBU 

02 

U  OF  on  PLT  SCIENCE 

FH 

EVBP 

.33 

.34 

.23 

.24 

.S3 

.25 

.31 

.21 

.30 

.23 

.26 

.32 

.37 

.29 

.23 

.20 

.30 

.27 

.23 

.18 

.14 

23 

.17 

.16 

.22 

.37 

.23 

.26 

.37 

.36 

8.13 

H  [  NO 

69 

61 

74 

171 

222 

81 

74 

37 

53 

44 

51 

41 

33 

67 

46 

75 

67 

58 

70 

75 

33 

30 

33 

63 

43 

51 

55 

32 

52 

65 

1926 

KAX 

91 

87 

86 

77 

74 

82 

85 

92 

92 

94 

94 

96 

94 

90 

88 

68 

91 

92 

88 

80 

90 

92 

94 

93 

95 

97 

93 

98 

96 

91 

MIN 

67 

66 

68 

SE 

56 

52 

55 

59 

63 

65 

64 

68 

71 

70 

68 

66 

71 

70 

71 

68 

65 

66 

67 

66 

69 

72 

70 

71 

70 

68 

■      •  ■ 

HEST  CENTRBL 

04 

EXPERInENT 

EVAP 

.30 

.21 

.18 

.23 

.  1  1 

.28 

.21 

.25 

.26 

.24 

.23 

.26 

.22 

.22 

.24 

.33 

.33 

.39 

- 

.22 

.21 

.29 

.08 

.30 

.34 

.28 

.26 

.33 

.23 

7. 538 

HIND 

40 

1590 

HAX 

91 

91 

83 

8E 

70 

81 

85 

69 

93 

93 

94 

97 

96 

98 

91 

9C 

91 

94 

9C 

82 

82 

9C 

91 

95 

91 

95 

96 

91 

95 

92 

fllN 

67 

68 

65 

62 

56 

56 

60 

59 

62 

65 

66 

67 

71 

69 

67 

72 

72 

70 

69 

71 

65 

65 

73 

73 

70 

70 

73 

70 

68 

68 

67.1 

■      ■  ■ 

CENTRAL 

05 

SILET 

EVflP 

.43 

.19 

.08 

.42 

• 

.53 

- 

- 

- 

.02 

.29 

■ 

.15 

.17 

.16 

.36 

.06 

.18 

.19 

■ 

.45 

.17 

.12 

.21 

.15 

NINO 

16 

10 

15 

10 

SOUTH  CENTRBL 

06 

TIFTON  EXP  STBTION 

EVBP 

.25 

.23 

.14 

.17 

.17 

.17 

.31 

.28 

.25 

.25 

.28 

.22 

.25 

.30 

.27 

.19 

.05 

.24 

.20 

.17 

.10 

.25 

.26 

.22 

.26 

.26 

.23 

.  1  3 

.20 

.24 

6.56 

NINO 

52 

52 

62 

4  I 

79 

66 

63 

44 

21 

27 

39 

21 

20 

53 

49 

62 

52 

41 

47 

54 

56 

53 

64 

48 

56 

61 

38 

27 

37 

43 

1428 

MAX 

95 

94 

86 

92 

86 

7= 

67 

91 

94 

95 

96 

95 

101 

97 

93 

97 

79 

93 

95 

93 

83 

94 

97 

94 

97 

95 

99 

96 

99 

99 

fllN 

69 

68 

68 

6E 

63 

61 

57 

57 

63 

67 

69 

70 

71 

70 

69 

69 

72 

70 

70 

68 

71 

69 

79 

70 

70 

71 

72 

72 

70 

70 

68  4 

SOUTHEAST 

09 

SBVBNNBH   HSO  BP 

EVAP 

.24 

.36 

.06 

- 15 

.14 

.39 

.32 

.24 

.31 

.23 

.26 

.08 

.32 

.31 

.13 

.15 

.07 

.24 

.19 

.19 

.10 

.14 

.09 

.14 

.20 

.27 

.25 

.08 

.24 

.35 

6.24 

UINO 

61 

90 

65 

91 

141 

120 

120 

55 

32 

40 

47 

47 

61 

84 

88 

105 

78 

32 

39 

59 

55 

56 

33 

30 

19 

10 

47 

40 

47 

151 

1943 

HBX 

92 

91 

84 

81 

72 

63 

85 

91 

92 

90 

93 

95 

92 

89 

63 

91 

82 

90 

86 

84 

84 

85 

84 

83 

92 

98 

98 

93 

100 

98 

88.8 

HIN 

65 

65 

66 

64 

58 

54 

61 

59 

61 

67 

68 

66 

69 

69 

69 

71 

72 

68 

70 

69 

68 

68 

66 

66 

68 

69 

70 

71 

67 

69 

66.5 
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STnilON  INDEX 


STRTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cz 
z 

cz 
oc 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

5 

PRECIP. 

a. 
> 

SPECIRL 

isee  NOTES  1 

flBBEV I LLE 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8A 

C 

MDC          MrtDV      C  fflMDOCII 

nRb  •    nHKY   t-  LHrlrdtLL 

fiOfilRSVlLLE 

004  1 

01 

BRRTOW 

1  2 

34 

22 

84 

55 

710 

7A 

C 

JRC K  W  BIRO 

filLEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

1  0 

32 

I  1 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HHtHUIJU  t-  dutu 

RLBRNY   3  SE 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7A 

7A 

H 

1  Unn 1 1    qKHN 1 Lt  t 

FlLLflTOONFI  DOli  2 

0181 

0  1 

BRRTOW 

5 

34 

1  0 

84 

44 

975 

BR 

8A 

8A 

C 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HLMfl  Fflfl  flP 

021  1 

09 

BRCON 

13 

31 

32 

82 

3  1 

198 

7F 

7P 

H 

FED.   PVIRTION  AGENCY 

flLPHRRETTR  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7R 

7R 

H 

5C0  1  1    L .  LnHnbLtt 

RLPHRRETTfi  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

1  1  0 

C 

Tcnnv    D      iiniwCD  cd 

RMERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7R 

H 

BLnNLnt    O'  KHYNt 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

U.Ur    UH-tXr-blH.  NKoY. 

APPLING  1  MW 

031  I 

06 

COLUMB I R 

I  4 

33 

33 

82 

20 

360 

8A 

8A 

H 

KtjY    U'  IHNrvtKbLtY 

flSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

1  6 

31 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

DtllV       1        Mill  tnMC 

dILLY   J.   WILLI Hnb 

RTHENS  WSO  RP 

0435 

02 

CLRRKE 

1  0 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

litnTt       llCDTLJCD      CCD  \/  IPC 

NH  1 L    WtnlHtn  btKVILt 

ATKINSON  2  E 

044  1 

09 

BRRNTLEY 

1  3 

31 

1  4 

81 

49 

70 

7A 

MDC     1   riTDCl   1   C     Q     PllOl  CV 

"Kb    LHIKtLLt    H  UUKLtY 

RTLRNTR  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7A 

CHfiRLlE  H  KEELING 

RTLRNTR  WSO  RP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

M  I  0 

MID 

c 

HJ 

NfiTL  WEATHER  SERVICE 

RUGUSTR  WSO  RP 

R 

0495 

06 

R I CHMOND 

1  4 

33 

22 

81 

58 

148 

MID 

MID 

c 

HJ 

MDTl        IICDTljCD  CCDliirc 

NHIL    WtHtHLK  btKVILt 

BRINBRIOGE 

0581 

07 

DECRTUR 

6 

30 

55 

84 

34 

120 

7P 

7A 

c 

H 

MDC           MADV      C           LJ  MllllCltl 

nRb-    nHKY   t-    n.  nULLtN 

BRLL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  100 

7A 

MDC         CCTCl   1    C  fDnPDM 

"Kb  •    tbItLLt  LjKUuHN 

BERVERDRLE   1  E 

0746 

01 

MURRAY 

1 2 

34 

56 

84 

50 

740 

8A 

1      Mil    DtlDkl  Ilk-lCDT 

J  " I LbUKN  WntH 1 

BELLV ILLE 

0787 

09 

EVANS 

1  1 

32 

09 

81 

58 

185 

c 

MDC      PDnPC      C  LJCDDki 

nnb  GKHLt   r  HtHKN 

BLRIRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

UN  I  ON 

7 

34 

51 

83 

55 

1917 

BR 

8A 

H 

ocr\Dr*irt    MTki      cvD  CTO 
GtOKGIn   niN.    tXr.  bIH. 

6LRKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7R 

7A 

H 

LOWKtY   3.  blUNt 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

FRNN I N 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

P  .    D  .    LHKRU 1 H 

BOWMRN 

1  I  32 

03 

ELBERT 

14 

34 

12 

83 

02 

785 

7A 

GflRNETT  H.  BARTON 

BROOKLET   1  W 

1266 

06 

BULLOCH 

1  1 

32 

23 

8  1 

4  1 

190 

6P 

6P 

H 

W.   C.   CROMLEY  JR. 

BRUNSWICK 

1340 

09 

GL  YNN 

2 

31 

10 

81 

30 

1  3 

5P 

5P 

c 

H 

PI  TV      flC  DDtlklCIITPU 

LIIY   ur  oRUNbWiLrS 

BRUNSWICK  FOR  RP 

I  345 

09 

GL  YNN 

2 

31 

09 

81 

23 

20 

MID 

MID 

H 

r t U  .    HV I H 1  1  UN  HbtNLY 

BURTON  ORM 

14  13 

03 

RABUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1  770 

c 

pcnopin    DniiCD  rn 
GEORGIH   rOWtK  LU- 

BUTLER 

1  425 

04 

TRYLOR 

5 

32 

33 

84 

1  4 

625 

7A 

TuriMric:     c  Mr\Ti_iCiic 

1 HUnHb   r .  "HlntWb 

CRLHOUN  EXP  STRTION 

I  474 

01 

GORDON 

1  2 

34 

29 

84 

58 

555 

6P 

6P 

6P 

G 

kill    pn      CVD  CTnTinM 
NW   OH.    tXr.    b 1 H 1  1  UN 

CRMILLR 

1500 

07 

M I TCHELL 

6 

31 

14 

84 

1  3 

175 

6P 

7R 

H 

plipdi   cc     1       k^Cl   1  Cv 

LHHKLtb   L  KcLLtT 

CRNTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

8R 

c 

JUHN    1 .  HULBKUUn 

CRRNESVILLE  3  N 

1619 

03 

FRANKL  I  N 

1  4 

34 

26 

83 

1  4 

910 

7R 

c 

Moc?      ipikiipc    c       \ir\vi  cc 

MRS   JHNlLt    t.  VUTLtb 

CRRROLLTON 

1640 

04 

CRRROLL 

17 

33 

35 

85 

05 

985 

5P 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CRRROLLTON 

CARTERS 

1  657 

0 1 

MURRRY 

12 

34 

36 

84 

42 

695 

8fi 

RUFUS  P.  DONALDSON 

CARTERSVILLE 

1665 

01 

BARTOW 

I  2 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

KHUlU    blHIlUN  WAKW 

CARTERSVILLE   3  SW 

1670 

01 

BARTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7R 

PDnM\^CI       D  TflTlIM 

UKHNVtL    r.  IHlUn 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MDC      p D r» n  V    ri c  M D c  c  V 
nKb>    GKHUY  UtnrbtT 

CEDARTOWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

6P 

8R 

H 

RRLPH  H.  flYERS 

CHRTSWORTH 

1856 

01 

MURRRY 

1  2 

34 

45 

84 

47 

765 

7fl 

c 

MRS  ■   Lu 1 b   J  .  LULt 

CHICKRMRUGR  PRRK 

1906 

01 

WALKER 

1  8 

34 

55 

85 

17 

760 

7fl 

T  V A  -  566 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRAY 

1  2 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

LHHKLIt   L.  blLVtK 

CLRYTON   1  SSW 

1982 

03 

RRBUN 

1  4 

34 

52 

83 

24 

1880 

5P 

5P 

H 

LHKKULL  Ltt 

CLERMONT  3  WSW 

1998 

02 

HRLL 

3 

34 

27 

83 

49 

1346 

c 

MRS.   FRNNIE   M.   0  KELLEY 

ri  FVFI  RNfl 

2005 

02 

WHI  T£ 

3 

34 

36 

83 

45 

1  570 

8R 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

80 

8R 

H 

GEuRGlH   rUREolRY  CUnn 

COLUMBUS  WSO  AP 

R 

2165 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

MID 

MID 

c 

HJ 

NHIL   WEATHER  SERVILE 

COMMERCE   4  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

1 0 

34 

15 

83 

29 

750 

7R 

7fl 

H 

JUL   Nt 1 bLtK 

COOL IDGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

p        II       cii    iktPTnki  ID 

L.    W.    tLLlNUIUN.    JK . 

CORDELE 

2256 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

foicD    <~  n        or*iir"D  f~f~tMM 

CRlbr  CO.   POWER  COMM. 

CORNEL  IR 

2283 

03 

HRBERSHRM 

1  4 

34 

31 

83 

32 

1470 

6P 

7R 

H 

MRS.   BOBBIE   C.  rOSIER 

COVINGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8R 

H 

JHLK   L.  LHHrMHN 

CUMMING 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

12 

84 

08 

1320 

BA 

MILES  M .  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8A 

MRS.   flZLEE  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DAHLONEGA 

2475 

02 

LUMPK  I  N 

3 

34 

32 

83 

59 

1  430 

7fl 

7A 

H 

MRS.   JOE  W.  WOODWARD 

DAHLONEGA  3  NNW 

2479 

02 

LUMPK  I  N 

1  2 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

JAMES  E.  rORTNER 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

PAULO  I  NO 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7R 

7A 

c 

H 

L   UUUULHb   GK I r h  1  IH 

ORLTON 

2493 

01 

WH  I  TEF  I  ELD 

1 2 

34 

46 

84 

57 

720 

8R 

8A 

H 

MRS  ANNA  G  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

TW I GGS 

1 0 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

t  HKL     1  •     on  I  1  H 

DflWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

GtUKGt   H.  CHHRTIER 

DAWSONV ILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

7A 

c 

nRb-    IntLnR  r.  LOX 

DOCTORTOWN   I  WSW 

2715 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7A 

R.  C.  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS .   SRRH  L .  HILL 

DONALSONV ILLE   1  S 

2736 

07 

c  r  M  T  Ki  n  t  r 
O u  n  1  iNUL  t 

C 
D 

31 

01 

84 

53 

135 

8A 

DOUGLAS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

30 

82 

49 

212 

7R 

7A 

H 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

DOUGLRSVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8A 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  t 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

WARREN  W.  WYRNT 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRfllNRGE  1 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVflTION 

OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

Q. 
CT 

—  o 
(_)  z 

Q-  Iti 
(/I  to 

mini  I M  c 
UUdL  i  in    j  o 

2839 

05 

1    G  1  1  D  F  M  C 

L  HUKt  No 

1 0 

32 

30 

82 

54 

2  1  5 

80 

80 

H 

LI  I  1    I  F  n  R  n     P        M  D 1    1   F  Y 

WiLlrUKU    r.  INHLLt' 

m  IRI    I  M  9 

2844 

05 

1    O  1  1  P  F  Kl  C 

L  H  UK  t  IN  O 

1  0 

32 

33 

82 

54 

204 

c 

PITY    OF    nilRI    I  Kl 
L  1  1  T     U'      UUDL  1  N 

F  Q  C  T  M  Q  M     1  U 
L  Ho  1  riHIN     i  W 

2966 

05 

n  n  n  p  F 

uuuot 

9 

32 

1  2 

83 

1  2 

400 

8fl 

8R 

H 

PQ        FriRFCTPV  PHMM 
uH«     rUKLOlKi  LUnn. 

r  n  t  Q  n  M 
t U  I  OUN 

3028 

07 

P  Q  1   u  n  1  1  M 

L  HL  nUUN 

6 

3 1 

34 

84 

4  4 

305 

c 

1  F  Q  C  F     1          M  F  LI  T  n  M 
JtOOt    L»  NtWIUN 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7R 

fl  .   D  .   MC  CLAIN 

ELL IJfiY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

41 

84 

29 

1  300 

7R 

ALFORD  G.  DOVER 

E  MBR  Y 

3147 

01 

D  n  1 1 1  n  I  M  P 
r  H  U  L  U  1  N  L' 

17 

33 

52 

84 

59 

1200 

BR 

MTCC       IQMFT     Ql   1  PPfin 

niOO    JHNt 1  HLLUUUU 

FYPPP I MFUT 
CArCR  I  nC-IN  1 

3271 

04 

C  P  Q  1   n  T  M  P 
or  HL  U  1  IN 

6 

33 

1  6 

84 

1  7 

925 

1  OR 

1  OR 

100 

jH 

II       nF    PQ       FYP  CTTdTTPM 
U*     Ur     uH.    LAP.  OlMllUrsi 

FDIDMnilMT 
r  H  1  KmUUIN  1 

3295 

0  1 

p  n  p  n  n  M 
uU  KUUN 

I  2 

34 

26 

84 

42 

74  0 

BR 

MRQ     PMFnD     F  VMMPFMT 
nKo    UiNtUH    r  .  VlNLtNl 

r  n  r\ 

3312 

08 

Pi  I  m p u 
L  L  i  iN  L  n 

1  6 

30 

4  1 

82 

34 

1  1  5 

c 

Q T       PFPTQ    PQPFP  Pn 
01 •     KCwlO    rHrCK  LU« 

3  386 

08 

Q  F  Kl     U  T  1  1 

Dt  N  MILL 

1  6 

3  1 

4  3 

83 

I  5 

37  1 

5P 

5P 

H 

PITY    FTPC  nrPT 

LIiT    rlKt  Utrl. 

F  I  F  M  T  MP 

3409 

09 

1    I  R  F  P  T  V 
L  1  D  t  K  1  T 

2 

3 1 

53 

8  1 

25 

20 

4  P 

4  P 

c 

H 

MRQ     MIinPFn     P  QFTKIMPFP 
rlKO    niLUKcU    L  OLLnliNuLK 

rULrxOlUlN    0  On 

3460 

09 

p  u  Q  p  1  T  n  M 
L  nHK L  1  U IN 

1  5 

30 

48 

82 

02 

30 

BR 

c 

1   n  T  T     LI         T  1  1  R  M  F  P 
LUII     W'  lUKNtK 

FniKC;TnM  Q 
rULrVOIUlN    3  OW 

3465 

09 

r  u  Q  p  1  T  n  M 
L  n  H  K  L  1  U  IN 

1  5 

30 

4  4 

82 

08 

1  20 

5P 

5P 

H 

riKFFFWnKFF    LI  II  HI    IFF  PFF 
UrVtrtNUriLL    WlLULlrt  Ktr 

FORSYTH  5  NNW 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

07 

83 

59 

500 

5P 

BP 

H 

CITY   OF  FORSYTH 

FORT  GfllNES 

3516 

07 

CLfiY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS.   MRYME  R.  HRYES 

rUr\l  OILWnrxl 

3538 

09 

1    T  R  F  P  T  V 
L  1  D  t  K  1  T 

1  1 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

PPQT  FMPIMFFRQ 
rUOl  tNUlNLLKO 

P  [?  O  M  K  1    r  M  9 

3570 

04 

u  F  o  p  n 
n  t  HK  U 

3 

33 

1  6 

85 

05 

790 

BR 

PPHFRT     1       UII  QHM 

KUdLKI     L  WlLoUN 

LjH  1  fNc 0  V  I  L L t. 

362  1 

02 

HflL  L 

3 

34 

1  8 

83 

5  1 

1  1  70 

7fl 

70 

H 

1.1  III    IQM     Q  CFIlFPC 

WlLLlHn    H.  otLLtKo 

p  T  R  c  n  M 

3695 

06 

PI  QQCPPPU 

UL  H  oo  L  U  L  r\ 

1  1 

33 

1  4 

82 

36 

540 

70 

MRQ         QllQOM     P  RPOnnY 
nKO*     OUOHIN    U»  tjKHUU' 

n   F  M  M  \/  T  1   1  F 
UL  t  IN  IN  V  I  L  L  t 

3754 

09 

T  Q  T  T  M  Q  1  1 
1  H  1    1  N  HL  L 

1 

3  1 

56 

8  1 

55 

1  70 

6P 

6P 

H 

nnM    R  PPDP 
UUN    r  .    L Udd 

rnnFPFY  mf 

uUUr  Kt  T    0    IN L 

3792 

05 

M  n  P  P  Q  M 
n  UK  UHiN 

1  0 

33 

28 

83 

27 

570 

70 

PPRFRT     l-l  RRPLIM 
KUutKI     n.  DKUWN 

p  P  F  F  M  \/  I  1   1   F     9     M  M  I.I 
UKctLlNVlLLL    c.  ININW 

39 1  5 

04 

MFPTllFTuFD 

ntKiwt 1 MtK 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MFPILlFTUFP     pn     LlPPk  POMP 

ntKlrltlntK    LU    WUKrV  LHnr 

u  □  M  r  1  T  n  M    /I  I.I 
nHnlLIUiN  W 

4033 

04 

U  □  D  R  T  C 

nHK  K 1 o 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

70 

c 

Ql    IIF     CRPIMPC  FDPM 

DLUt    OrKlNUo  rHKn 

HflRflLSON 

4070 

04 

COWETfl 

6 

33 

1  4 

84 

34 

840 

c 

MRS  .    RUTH   T .  GABLE 

HfiRTWELL 

4133 

03 

HART 

1  4 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  D.  SCOTT 

u  □  I.I  k  r  M  c  \/  r  1  1  F 
nHWr\liNovlLLt 

4170 

05 

DIM    Q  C  I 

r  UL  HofA  1 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

8R 

80 

GH 

MRC        PI    TFFnRn     MPI  FMPHM 

nKo>    LLlrrUKU  HLLtNUUN 

UQ7t  FUllPQT 

nntLtnUKO 1 

4204 

08 

IFFF  nQ\/IC 

J t  r  r    UH V  1 O 

1 

3  1 

52 

82 

36 

250 

c 

cnii     ppMCFRv/PTinvi  crQ\/ 
oU 1 L    LUNotKVHI  1  UN  otKV 

M  F  1  F  M     1     F  Q  F 

4230 

02 

1  1  U  T  T  F 

Wn  1  1  t 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

PPMFP     1  \/DMnT\/FR 

LUntK    L-  VHNUiVtK 

W  n  M  F  P  \/  I  1   t  F     Q    I.I  Q  I.I 
nUncKVlLLC     0  WoW 

4429 

08 

Pi   t  m p u 
L  L  1  INL  n 

1  6 

3  1 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

IIMinkl     QQP     PDMP  pnpp 
UNIUN    DHU-LHnr    LUKr . 

r  p  I.I  I  M  T  n  M   ii    1.1  M  I.I 
1  Kks  I  IN  1  UIN    4  WNW 

4594 

05 

1  1  T  1        1  M  c  n  M 

W  1  L  r\  1  N  0  U  N 

1  0 

32 

50 

83 

1  4 

5  1  5 

5P 

5P 

PFHRPtn     FnPFCTRV  PPMM 

UtUKUlH    rUKtolKT  LUnn. 

jmliaouin  Urin 

4623 

05 

R  n  T  T  Q 
DU  1   1  O 

9 

33 

1  9 

83 

5  1 

430 

c 

PQ        PmiFP  PnMPDMV 

UH  .    rUWLK  LUnrHNT 

1  Q  C  p  C  D      1      M  M  1.1 

JHOrCK     1  iNINW 

4648 

02 

P  T  P  !<■  F  M  C 

r  1  L  r\c  No 

5 

34 

29 

84 

27 

1  465 

6P 

80 

H 

uniioRPi   1  niiQFPif 
nUWHKU    L*  UlLDtLfA 

1  □  C  P  F  P 
JH 0  r t  K 

455  1 

02 

P  T  P  1/  F  M  C 

r  I  L Ia t iNo 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

c 

PMIPPi    m    O     Fl       MCUR  PnRR 

HnlLHLULH    tL    noHr  LUKr 

JESUP 

467  1 

09 

WAYNE 

1 

3 1 

37 

8  1 

53 

1  00 

c 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS.   PULP  4  PAPER  CO. 

1  n  w  M  T  n  i.i  M 

JUnlN  1  UWiN 

4688 

02 

n  Q 1.'  c  n  M 
UH  oUN 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

c 

MRC        inv/FRKI     P  KlMPQin 

nKo-    LHVtKN    L«  rVlNLHlU 

J  UIN  t  ODU  KU 

4700 

04 

r  1  Q  V  T  n  M 
L  L  H  T  1  U  IN 

6 

33 

3  1 

84 

2  1 

930 

80 

PIPFPn     11  CIIIMT 

L 1 LtKU    W  •    oW 1 N 1 

1 1  1 1    I  F  T  T  F 

JUL  I  c  1  It 

4728 

05 

M  n  M  D  n  F 
nU  NK  u t 

9 

33 

05 

83 

47 

450 

70 

nKo    UUKUinT    1  ntKLLK 

w  F  M  Q  I  M  r*  T  n  M 
nCiNO  1  iNLj  I  UIN 

4802 

0  1 

I.I  Q  1    if  F  D 

WH  L  r\  t  K 

1  8 

34 

47 

85 

22 

850 

70 

T  \/  Q     T  9  9 
1  V  H -  1 

w  r  M  p  c  T  n  M 
n  I  IN Uo  1  U N 

4854 

0  1 

R  Q  R  T  n  1  1 

dhk 1 uw 

5 

34 

1  4 

84 

56 

730 

70 

MPC         tri    I^DDCTLi     n  RDHllKI 

nKo.    tLl^HbtlH   U.  dKUWN 

1    Q  FQVFTTF 

L  H    r  H  T  c  1  1  t 

494  1 

0  1 

1  1  Q  1    U*  F  D 

WH  L  n  t  K 

4 

34 

42 

85 

1  7 

820 

8R 

80 

c 

H 

LHHK^to   M.  LUWKY 

1   Q     P  D  Q  M  P  F 
L  H    UK  HiN  uL 

4949 

04 

T  P  n  1  1 P 

1  K  U  U  r 

3 

33 

03 

85 

0 1 

7  1  5 

5P 

70 

c 

H 

RCIV       1        RFI  TUOKI 

KHT    J.  KtLiHHN 

1   F  V  r  M  P  T  n  M      1      M  I.I 

LLAlfNulUiN    1  INW 

5  1  65 

03 

npi  FTunppF 
UuL  t  1 nUKr t 

1  4 

33 

53 

83 

08 

760 

80 

c 

mcFPu    n  pnPFv 
JUotrH    H-  LHKtl 

LINCOLNTON 

5204 

03 

LINCOLN 

1  4 

33 

47 

82 

28 

5  1  0 

80 

JAMES  C .  BLACKWELL 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

c 

H 

GLASCOCK- JEFF  UNI T  GFC 

1   1  1 M  P  F  P     P  I  T  V 
LUriDCK    LI  IT 

5386 

08 

T  F  1    F  Q  T  P 

1  t  L  r  H  1  K 

9 

31 

58 

82 

4  1 

120 

7R 

70 

H 

II     R     P  n  R  \/  F  R 

W    K  LHKVtK 

IIIMPM'TM     9  CF 

LUnrrviiN  ^  ot 

5394 

07 

C  T  F  LI  Q  D  T 
O  1  t  W  HK  1 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

c 

H 

PFRRV     T  llCuFP 

rtKKi     1.  UoHtK 

MQPriM   i.icn   Qp  p 
rlHLUIN    WoU    Hr  K 

5443 

05 

B  I  BB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

M  I  D 

c 

HJ 

MPTl       lICnTuFR  CC"P\/!PC" 

NHIL    WtHIHtK  otKVlLt 

MQPQUlQl   1    \/II   1  F 

nHKonHLLV ILLL 

5550 

04 

M  Q  p  n  M 
n  HL  U  N 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

PTTV      nc      MPDCLini    1    Wll    1  c 

LllY   Ur  nHKbHHLLVlLLt 

M  Q  y  c  \/  r  1  1  F 
riH  T  o  V  1  L  L  t 

5533 

02 

1  p  p  1/  c  n  M 
JHL  r\oUN 

10 

34 

1  5 

83 

34 

920 

70 

MDC      CI    nDCMPC      V      CnTI  CDC 

MKo    rLUKtNLt    Y  oHlLLKo 

MF  T  T  F  P 
nc  1  1  L  It 

581  1 

06 

P  Q  M  n  1    F  R 

L  HNUL  t  K 

1  1 

32 

24 

82 

04 

1  20 

5P 

5P 

H 

PITV     nc  MCTTCD 

LilT    Ur  ntlltK 

M  T  n  \/  I  1  1  F 
n  1  U  V  I  L  L  t 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

50 

82 

1  4 

1  80 

BR 

CDCMPCD      n  inKICC 

ortNLtK    H.  JUNto 

MfnWTIIF     FVP  CTQ 

niUVILLC    tXr  OlH 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

1  2 

280 

6P 

6P 

GH 

cc    pn      RDnttiPt-i    cvD  cTn 
ot    UH.    dKHNLH    tXr.  bIH. 

MILLEOGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7R 

7R 

H 

MRS  WILLETTE   B  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

1  I 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT   J.  CHANCE 

Mil  1  uowfm    iioriF    9  cc 
n 1 L L HH V c N - WHUt    c  ot 

5896 

06 

C  P  D  F  \/  C  M 

oL Kc  V t  N 

1  4 

32 

56 

8  1 

30 

1  00 

BR 

Mil  TnM    D  DcnniPi/ 
n  1  L  1  UN    K.  KtuUILK 

M  n  M  P  P  c 
n  UIN  KUt 

5971 

02 

1  1  P  1     T  P  M 

WHL 1  UN 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7fl 

PlTv      CIDC  nCDT 

L 1  1  Y    h  1 Kt  Utrl 

MflMTF  7IIMQ 

nuiN  1  CiUnH 

5979 

04 

M  Q  p  n  M 

n  HL  UN 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

BR 

PFnDPc    cniii  CD 
Ut  UKbt    r  UWL  t  K 

nuiN  1  i  L t L L U 

5988 

05 

1  □  C  P  F  R 

J  H or t  K 

9 

33 

18 

83 

4  1 

555 

70 

7R 

H 

one  TMnC  TCD 

rUo I nHo  i  tK 

M  n  P  P  D  M      1  LI 

nUKOHlN    I  w 

6038 

07 

p  ci  1  t-1  n  1 1  Kl 
L  HL  rtUUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

LHLHUUN   rUb  •    WKb.  LHrlr 

M  n  P  P  O  M     C     Ml  1 

nUKUHiN    o  INW 

5043 

07 

P  Q  1   Li  n  1  1  M 

LHL  nUUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

70 

PI    PDCKIPC      II  PuCMCV 

LLHKLNLt   W.  LHtNtY 

Mnill    TPIF     9  CCF 

nUUL 1 K 1 t    c  tot 

6087 

08 

p  n  1  m  1  T  T  T 
L  UL  UU 1  1  1 

15 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

KHU 1 U   bIHIlUN   Wn 1 n 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

70 

GRRLRND  L.  GILLIS 

NflHUNTfl 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIO  FORESTRY  COMM. 

MQ^HV  IMF    ^  "^^F 
INHOnViLLL     O  OOL 

6237 

08 

PF  P  R I  F  M 
D  t  K  K  1  t  N 

16 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

PD       FnPFQTPY  PHMM 

UH.   ruKtoiKi  Lunn* 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32 

37 

81 

28 

1  45 

6P 

5P 

H 

MRS  MRRY   R.  POLK 

NEWNRN 

6335 

04 

COWETR 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

5P 

70 

H 

JAMES  0.   HORDIN.  JR. 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

70 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 
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STATION  INDEX 


CEORCIfi 

JUNE  1976 


STflT  ION 


COUNTY 


OBSERVOTION 
TIME  RND 
TABLES 


OBSERVER 


PRTTERSON 
PEARSON 

PLRINS  SW  Gfl  EXP  STR 

PRESTON 

QUITMAN  2  NW 

RESOCfl 

RINCGOLO 

ROME 

ROME  8  SW 

ROME  WSO  flP  f 

SPNDERSVILLE 

SRPELO  ISLAND 

SflVRNNflH  USDR  PL  GRON 

SRVRNNRH  WSO  RP  F 

SflVRNNflH  BERCH 

SILORM 

SPflRTfl  3  NH 

ST ILLMORE 

SUMMERVILLE   I  SSW 

SUNNYSIDE 

SURRENCY  2  WNW 
SWfllNSBORO 
SWEET  GUM 
SYLVflNIR 
TRLBOTTON   1  NE 
TflYLORSVILLE 
THE  ROCK 
THOMflSTON  2  S 
THOMflSVILLE  4  SE 
TIFTON  EXP  STRTION 

TOCCOfl 

TRflY  MOUNTAIN 

U  OF  Gfl  PLT  SCIENCE  FM 

VflLDOSTfl  3  E 

VflLDOSTfl  4  NW 

WRLESKfl 

WRRRENTON 

WASHINGTON 

WflTKINSVlLLE  RRS 

WRYCROSS  4  NE 


WAYNESBORO  2 
WEST  POINT 
WINDER  1  SSE 
WOODBURY 
WOODSTOCK 


NE 


6838 
6879 
7087 
7201 
7276 
7430 
7489 
7600 
7605 
7610 

7777 
7808 
7842 
7847 
7860 
8064 
8223 
8351 
8436 
8460 

8476 
8496 
8504 
8517 
8535 
8600 
8657 
8661 
8668 
8703 

8740 
8806 
8950 
8972 
8974 
9077 
9141 
9157 
9169 
9186 

9194 
9291 
9466 
9506 
9524 


PIERCE 

RTK  INSON 

SUMTER 

WEBSTER 

BROOKS 

GORDON 

CRTOOSfl 

FLOYD 

FLOYD 

FLOYD 

WRSHINGTON 

MC  INTOSH 

CHATHAM 

CHATHAM 

CHATHAM 

GREENE 

HANCOCK 

EMANUEL 

CHATTOOGA 

SPALDING 

APPL ING 

EMANUEL 

FflNNIN 

SCREVEN 

TALBOT 

BARTOW 

UPSON 

UPSON 

THOMAS 

TIFT 

STEPHENS 

TOWNS 

OCONEE 

LOWNDES 

LOWNDES 

CHEROKEE 

WARREN 

WILKES 

OCONEE 

PIERCE 

BURKE 

TROUP 

BARROW 

MERIWETHER 

CHEROKEE 


13  31  23 
13  31  18 


32  03 

32  04 

30  48 
34  34 
34  55 
34  15 
34  10 
34  21 

32  58 

31  24 

32  00 
32  08 

32  00 

33  32 

33  19 

32  26 

34  27 

33  20 

31  44 

32  35 

34  58 
32  45 
32  42 
34  05 
32  58 

32  52 

30  48 

31  29 

34  35 
34  48 

33  52 
30  51 

30  52 

34  19 
33  25 
33  44 
33  52 

31  15 

33  07 

32  52 

33  59 
32  59 

34  07 


82  08 

82  51 
84  22 

84  32 

83  35 

84  57 

85  07 

85  09 
85  16 
85  10 

82  49 
81  17 
81  16 

81  12 

80  51 

83  06 

83  01 

82  13 
85  22 

84  17 

82  14 

82  22 
84  13 

81  39 
84  32 
84  59 
84  1  4 
84  19 

83  54 
83  32 

83  19 

83  42 

83  32 

83  14 

83  20 

84  33 

82  40 

82  44 

83  26 

82  19 

81  59 

85  1  1 

83  43 

84  35 
84  31 


105 
205 
500 
405 
185 
650 
820 
620 
700 
637 

435 
10 
22 
46 
10 
690 
530 
255 
800 
930 

200 
325 
1800 
254 
710 
710 
800 
665 
210 
371 

1019 
3900 
840 
250 
265 
1110 
510 
630 
750 
145 

270 
575 
960 
800 
1055 


8A 

en 

6P 

MID 

6P 
5P 
4P 
MID 
5P 
6P 


6P 


6P 


8A 

8A 
7A 
8A 
8A 
8A 
8A 

MID 

6P 
5P 
4P 
MID 
5P 
7A 
8A 
7A 
7fl 
8fl 

5P 
7P 


6PC 


GH 
H 

H 

C  HJ 

H 
H 
H 

HJ 
H 
H 


8fl 


5P 


H 
H 
GH 

H 

H 


OR.  FORESTRY  COMM. 

COUNTY  RGENT 

SW  Gfl  BRflNCH  EXP  STfl 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

WILLIflM  0  LEY 

JOSEPH  W.  HOLLflNO 

TVfl-721 

JOHN  W  MflDDOX  JR 
JRCK  MONTGOMERY 
NRTL  WERTHER  SERVICE 

RRDIO  STflT ION  WSNT 
U.   OR.  MARINE  BIO-  LAB. 
USDfl  PLANT    INTRODUCT  ST 
NflTL  WEflTHER  SERVICE 
CITY  OF  SflVflNNflH  BERCH 
MRS.   MABEL  C  CRUMPTON 
MR.   HOWARD  R.  GARRETT 
JESSE  W.  RRUTON 
EVAN  D.  BOWMAN 
HORACE  D.  WESTBROOKS 

UNION  BflG  CRMP  PAPER 
RADIO  STATION  WJAT 
TVA- 129 

LLOYD  H.  BAZEMORE 
LAWRENCE  R  MINOR 
THOMAS  F  .  COUSINS 
CECIL  HARRIS 
RflDIO  STRTION  WSFT 
GEORGIA  FOREST  COMM 
GA.CSTL  .PLAIN  EXP.  STA. 

HENRY  0.  MCDONALD 
TVA- 1 54 

UNIV  OF  OA  COL  OF  AGRI 
RRDIO  STATION  WJEM 
RRDIO  STATION  WGRF 
DOYLE  B.  SMITH 
HENRY  C.  WHEELER.  JR. 
WILLIRM  T.  THORNTON 
RGR  .  RE5ERRCH  SVC • 
ERNEST  L.  SWERT 

MISS  DORIS  E  LEWIS 
CAM  B.  LRNIER.  JR. 
CECIL  H.  GRIDER 
ALLEN  C  LONCINO 
WILLIAM  G  BOOTH 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STBTION  INDEX 
13 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


station 

Temperalure 

Precipitation 

Average 
Maximum 

•1 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

£ 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mill. 

Departure 
From  Normal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dile 

2 
2 

2 
1 

1.00  or  More 

il 

S  £ 

*       *  * 

OCTODER  If?! 

MDNTICELLO 

74,3 

55. B 

65.1 

1.4 

94 

10 

42 

31 

61 

0 

0 

0 

0 

7.08 

4.S8 

2.86 

18 

.0 

0 

7 

3 

3 

WINDER   1  SSE 

74, IM 

5 1 .  4M 

62, 8M 

95 

12 

34 

31 

118 

0 

0 

0 

0 

4.47 

1,00 

8* 

.0 

0 

6 

5 

2 

*       •  * 

NDVEMBFR  197" 

NEWlNGTON  2  NF 

70. 2M 

47. 2M 

58. 7H 

95 

10 

265 

0 

0 

0 

.40 

.40 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

*       «  * 

DECEMBER  1975 

MDNTICELLO 

56,8 

34.5 

45.7 

.  1 

75 

14* 

13 

19 

592 

0 

0 

15 

0 

2.31 

-  2.15 

.92 

26 

.0 

0 

5 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
A-1 


JANUARV  1976 
JCINFS«Q<tO 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


'Ml  3      456      7  I  e  I  9 


10     11  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


16     17  18 


19  I  20  I  21" 


22     23  24 


25    26  27 


28     29  30 


OCTDBE'  1975 


NOVEMBPR  1975 
riENlNC7nN  2 


neCEWB'K  1975 
MONTICELL'^ 


.28  2,a6 
.70  .90 


.«0     .41  .«2 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 


Slaliott 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

.3 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•         •  * 

MIN 

•CTU'ER  1975 

MIN 

KOMTICf LLO 

MIN 

80 
66 

77 
61 

77 
51 

6S 
50 

7n 
52 

72 
53 

77 
59 

78 
68 

78 
64 

84 

58 

7! 
57 

77 
59 

74 
62 

79 
61 

76 
63 

77 
63 

72 
66 

69 
55 

66 

53 

60 
45 

62 

45 

71 
46 

77 
51 

78 
53 

75 
53 

76 
55 

78 
54 

77 
55 

74 
55 

78 
54 

70 
42 

74 «  3 
55,6 

WINDER  1  SSE 

MIN 

6S 
47 

62 
44 

60 
52 

75 
55 

74 
61 

78 
63 

79 
56 

80 
52 

81 
55 

85 
57 

63 
56 

82 
60 

82 
58 

77 
59 

78 
65 

68 
47 

58 
37 

67 
35 

76 
37 

76 
39 

76 
SO 

75 
52 

78 
56 

74 
58 

71 
55 

69 
55 

79 
51 

74 
46 

64 
S4 

^4,1 
51.4 

•          •  • 

MAX 
MIN 

NOVEMBER  1975 

MAX 
MIN 

NEHINGTON  2  NE 

MAX 
MIN 

73 
39 

72 
44 

73 
54 

79 
64 

81 
61 

80 
63 

61 
65 

80 
65 

81 
69 

8! 
69 

80 
60 

77 
69 

73 
47 

53 
35 

59 
26 

68 
30 

72 
32 

46 
32 

47 
34 

57 
30 

56 

30 

58 
29 

7! 
44 

72 
43 

69 
40 

78 
53 

70.2 
47,2 

•          •  • 

MAX 
MIN 

DECEMBER  197! 

MAX 
MIN 

HONTrcFLLQ 

MAX 
MIN 

65 
44 

54 
31 

60 
32 

67 
38 

71 
43 

74 
43 

75 
44 

75 
44 

48 
42 

44 
32 

44 
32 

43 
29 

65 
33 

64 
35 

68 
39 

75 
46 

62 
44 

50 
30 

36 
13 

45 
15 

45 
28 

46 
24 

47 
27 

58 
29 

51 
30 

54 
35 

46 
38 

55 
30 

53 
32 

5! 
43 

65 
45 

56.8 
34.5 

CORRECTIONS 


DATE 


STATION 


CORRECTI ON 


NOVEMBER  1975 
FEBRUARY  1976 

APRIL  1976 
APRIL  1976 
APRIL  1976 
APRIL  1976 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
&  DIVISIONAL  DATA 


EVAPORATION  AND  WIND 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
8:  DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
8i  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


SOUTHEAST  09 
NORTHWEST  01 

SOUTHWEST  07 
SOUTH  CENTRAL  08 
SOUTHWEST  07 
SOUTH  CENTRAL  08 


NAHUNTA 

ALLATOONA  DAM  2 

LUMPKIN  2  SE 
NASHVILLE  5  SSE 
LUMPKIN  2  SE 
NASHVILLE  5  SSE 


GREATEST  DAY  OF  PRECIPITATION,   MISSING;  DATE, 
MISSING. 

WIND  MOVEMENT  ON  28th,  29;   29th,   29;  TOTAL  835B; 
EVAPORATION  28th,   .11;  29th,    .11;   TOTAL  EVAPO- 
RATION 1.78B. 

GREATEST  DAY  OF  PRECIPITATION,  1.44,  DATE  25th, 
MAXIMUM  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND  0. 


TOTAL  2.88;  AMOUNT  20th,  .00;  21st,  .30;  24th, 
.00;   25th,  1.44. 


SNOW  ON  THE  GROUND  ON  18th,  0. 


S»e  Ref«iaoc«  Not*.  FoUowtng  Station  lnd*x 
A-3 


REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  AshevlXle     N  C 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  ml les.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  eS'^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylipht  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  che  "Extremes"  tabic,   "Dally  Pi'ecipi tation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  arc  for  the 
24  hours  ending  at  time  ol  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  ;oiles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALEKT  values  published  in  the   'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice,  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  Julv  Issue 
of  this  bulletin.  ' 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 

Hawklnsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermo- 

meters unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-lnch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Temperatures"  table ,  and  the  Station  1 ndex . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

»    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE-      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     1 7-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  arc  described  In  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   S5.55  additional  for  foreign  mailing;  40C  single  copy;  30?  annual 
summary.       Hake  checks  payable  to  Department  of  Commerce.   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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Climatological  Data 


rEORGIfl 


TEMPERATURE   RND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEtlPERflTURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST  TOTRL  PRECIPITATION: 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION: 


3  STATIONS 
BLRIRSVILLE  EXP  STR 
CARROLLTON 
HOMERVILLE    3  W5W 
KINGSTON 


■  OCT  6  19 IS  B 


101       DATE  28' 
48       DATE  18 
8  .33 
1  .37 

4.01       DATE  28 


SUPPLEMENTAL  DATA 


HINO 

(SPEED  -  M.P.H. 1 

RELfiTlVE  HUMIOITT 
BVERBGES- 
PERCENT 

NUMBER  OF  DOTS  HITH 
PRECIPITBTION 

PERCENT  OF 
POSSIBLE  SUNSHINE 

z 

o 

O  O 

PC  a: 
UJ      >-  z 
a-      jC  3 

•-  X 

a  — 

3  K 
tt  O 

RESULTONI 
SPEED 

a  — 

z  c 

o 

—  a 

o  u. 

c 

a  a 

a  u. 

SinNDORO  Of  T [HE 

EASTERN 
01     07     13  19 

cr 

O 

o 

O 

o  o 
^  z 

o 

ATHENS  WSO  AP 

28 

3  .  1 

5.8 

24 

04 

85 

88 

57 

63 

6 

0 

1 

2 

1 

0 

10 

5.4 

ATLANTA  WSO  AP 

29 

4.3 

6.9 

25^* 

26 

04 

88 

90 

61 

66 

2 

1 

2 

1 

2 

0 

8 

65 

6.1 

AUGUSTA  WSO  AP 

24 

2.2 

5.8 

25** 

24 

04 

68 

88 

52 

67 

2 

4 

5 

1 

0 

0 

12 

6.0 

COLUMBUS  WSO  AP 

28 

2.5 

5.0 

23** 

28 

04 

87 

96 

56 

58 

3 

5 

5 

2 

0 

0 

16 

5.3 

MACON  WSO  AP 

27 

3  .  1 

6.5 

43 

SW 

04 

90 

93 

52 

62 

3 

2 

3 

2 

0 

0 

10 

67 

6.2 

ROME  WSO  AP 

1 

5 

2 

1 

1 

1 

1  1 

SAVANNAH  WSO  AP 

23 

3.7 

6.2 

35 

NW 

1  3 

90 

92 

58 

74 

4 

3 

4 

2 

1 

2 

16 

65 

7.2 

CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC 
Ptl  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  AND  IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  AT 
T:  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER.  ASHEVILLE.  NORTH  CAROLINA  28801- 
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15. 

0 

27 

0 

0 

0 

3 

37 

1  .73 

6 

.0 

0 

8 

2 

I 

QUITMBN  2  NM 

93.0 

69.2 

61 

1 

.3 

98 

23. 

60 

4 

0 

27 

0 

0 

0 

2 

98 

-  4.30 

.92 

16 

.0 

0 

4 

4 

0 

TIFION  EXP  STBTION 

90. S 

70.7 

80 

6 

.2 

96 

23 

65 

2 

0 

2  1 

0 

0 

0 

4 

08 

-    1  .90 

1  .09 

2 

.0 

0 

1  0 

2 

I 

VBLDOSTfl  3  E 

89  .6 

68  .4 

79 

0 

96 

25 

65 

6 

0 

18 

0 

0 

0 

3 

50 

.91 

5 

•  0 

0 

7 

4 

0 

DIVISION 

80 

8 

.  I 

3 

37 

-  2  .70 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTMEBST  09 

BLMB  FBB  BP 

92  . 4 

71.1 

81 

.8 

1  . 1 

97 

15 

66 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

2 

9? 

-  2  .76 

1.10 

6 

.0 

0 

7 

2 

1 

BRUNSW ICK 

93  .5 

72  .0 

82 

.8 

.5 

99 

15 

69 

21  . 

0 

26 

0 

0 

0 

3 

62 

-   4  .00 

1  .20 

6 

.0 

0 

7 

4 

1 

BRUNSWICK  FBB  BP 

90.9 

73.8 

82 

.4 

98 

16 

70 

21. 

0 

20 

0 

0 

0 

5 

04 

1  .95 

3 

.0 

0 

8 

4 

1 

FLEMING 

91  .9 

69.9 

80 

.9 

97 

25 

64 

6 

G 

24 

0 

0 

0 

.73 

1  0 

-0 

0 

1 0 

4 

0 

FOLKSTON  9  SM 

94  .  1 

66  .9 

80 

.5 

1  00 

16. 

5  I 

20 

0 

28 

0 

0 

0 

7 

55 

1  .88 

20 

.0 

0 

1  1 

7 

2 

FORT  STEHBRT 

94.3 

69  .9 

82 

.  1 

.6 

I  00 

25 

64 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

3 

54 

-  4  .00 

1.10 

26 

.0 

0 

8 

3 

1 

GLENNV ILLE 

92  .  5M 

70  .6M 

81 

.6M 

.5 

96 

25. 

60 

7 

0 

0 

0 

0 

6 

49 

-  .36 

2.61 

21 

.0 

0 

5 

3 

2 

JESUP  8  S 

93.4 

68.9 

81 

.2 

98 

16 

S3 

6 

0 

27 

0 

0 

0 

S 

02 

1  .22 

18 

.0 

0 

9 

4 

2 

NBHUNTB 

91  .8 

69.7 

80 

.8 

97 

IS 

64 

5 

0 

26 

0 

0 

0 

6 

74 

2-00 

22 

.0 

0 

5 

3 

SBPELO  ISLAND 

91  .6 

70.0 

80 

.8 

97 

18. 

64 

6 

0 

20 

0 

0 

0 

3 

70 

1  .20 

30 

.0 

0 

7 

2 

1 

SSVRNNRH  USOA  PL  GRDN 

93. S 

70.5 

82 

.0 

2.0 

99 

24 

64 

8 

0 

28 

0 

0 

0 

5 

77 

-  2.29 

1  .37 

19 

.0 

0 

9 

5 

1 

SAVANNAH  HSO  BP  R 

91  .5 

71  .9 

81 

.7 

.6 

97 

16 

66 

6 

0 

23 

0 

0 

0 

7 

56 

2.17 

6 

.0 

0 

9 

S 

3 

SflVBNNBH  BEflCH 

91  .3M 

72  .8M 

82 

.IM 

97 

16 

0 

22 

0 

0 

0 

1 

87 

-  4  .72 

1  .29 

6 

.0 

0 

2 

1 

1 

SURRENCY  2  WNW 

93.4 

68.1 

80 

.8 

101 

28 

62 

6 

0 

25 

0 

0 

0 

3 

25 

1  .03 

26 

.0 

0 

6 

3 

1 

HBTCROSS  4  NE 

94  .3M 

67  .8M 

81 

.  IM 

.0 

100 

16 

64 

26. 

0 

28 

0 

0 

0 

3 

88 

-  3.42 

1  .74 

18 

.0 

0 

E 

3 

1 

DIVISION 

81 

.S 

.4 

4 

78 

-  2  .38 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STBTION  INDEX 


3 


DniLY  PRECIPITATION 


STfIT  ION 


NOQTHkCST  I 

ADAIRSVILLE 
ALtATOONA  DAM  3 
ftCAVERDALE:  I  C 
CALHOUN  exP  STATION 
CART£Q% 

CAfiTCRSVILUe 
CARTER5VILLE  3  SH 
CEDARTOUn 
CHATS UORTH 
CHICKAMAUGA  PARK 

CURRYVJLLE  3  W 
DALLAS  7  ME 
OAL  TON 
CnBRY 
FAIRnOUNT 

KENSINGTON 
KINQSTOn 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

ROrc 

RO^C  WSO  AP 
SUrrCRVILLE    1  SSU 
TATLORSVILLE 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  S  SSU 
ATHENS  USO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  USO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COr»CRCE  4  NNH 

CUMMING 
DAHL ONEGA 
DAWSONVILLE 
ELL  IJAY 
GAINESVILLE 

HELEN   1  ESE 
JASPER  1  NNU 
MAYSVILLE 
MONROE 

NORCROSS  3  NU 

U  or  GA  PLT  SCIENCE  TH 
WALESKA 
MINDER   1  SSE 
WOODSTOCK 


MOHTHEAST 
BOwmN 

CAHNESVILLE  3  I 
CLAYTON    1  SSH 
CORNEL lA 
EL6EST0N  2  N 

HARTMELL 
LEXINGTON  1  NU 
LINCOLNTON 
TOCCOA 
UASHINGTON 


UE5T  CENTRAL 

BUUER 
CARROLL  TON 
COLUMBUS  USO  AP 
DOUGLASVILLE 
eXPEQIfCNT 

rRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NNU 
HArilLTON  A  U 
JONESBORO 
LA  GRANGE 

PMRSHALLVILLE 
MJNTEZUMA 
NEmAN 
SUNNYSIOE 
TRL60TTON  1  NE 

TmOFIASTON  2  S 
l-CST  POINT 
WOODBURY 


COVINGTON 
OANVILLC 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  )  U 

FORSYTH  6  NNU 
GODFREY  3  flE 
HAUKINSVILLE 
IRUINTON  4  UNU 
JUL lETTE 

MACON  USO  AP 
MILLEOGEVILLE 
MONTICELLO 
ftJUNT  VERNON  3  I 
SANDERSVILLE 


6.70 
4.74 
6.30 
5.60 
5.78 

4.63 
3.63 
3.36 


5.68 
8.07 
6.46 


5.03 
5.07 
3.  38 


3.00 
3.40 
2.0 
3.06 
3.78 

3.53 

5.48 
5.03 
5.67 


3.66 
8.33 
3.73 
6. OB 


5.04 
3.00 
5.66 
4.25 
2.67 

3.30 
2.  10 
3.83 
2.86 

3.77 

3.23 
5.82 
2.00 


3.37 
2.63 
2.50 
3.07 


DAY  OF  MONTH 


12     3      4     5    6      7    8    9     10  1 1   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


3.32  1.08 


.07  2.07 
1  .37  2.06 
3.54  1.28 


.13  2.23 
.05  3.60 
.51  2.25 


.16     .65  1.06 


.03  .62 
.40 

.03  .25 


.34 

1 .53 


.47     .42  .40 


3.23 
.80 
.  10 

2.00 


2.00 
.55 

3.28 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INDEX 
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DniLY  PRECIPITATION 


STflT ION 


MPPLINQ  1  nu 
AUGUSTA  use  AP 
BROOKLET  1  U 
OOVCQ 
QlftSOn 

LOUISVILLC  a  S 

nioviLic 

niOvlLLC  CXP  STfl 
mtLCH  *  N 

niLLHAVCN-MADC  3  it 
NCUINQTOH  a  NC 

suniMSBoae 

bMBBCNTOM 
WATttESBOaO  3  HZ 


SBUTHkCST 

ALBANY  3  SE 
AfCaiCUS  ^  ENE 
BAinBSIOGE 

Bt.A0.ELY 
CAMILLA 

COLQUITT  3  E 

CUTMBE8T 

DAMSON 

OONALSONVlLLC  I  S 
rORT  GAINES 

LU«>HiN  2  SE 
MIQGAN   I  w 
fQBQAN  5  hU 
PLAINS  SM  GA  EXP  ' 
PRESTON 

TMOnASVlLLE  4  it 


SOUT 


I  CCNTSflL 


ABBEVILLE 
ASHBUBN  3  ENE 
CQROELE 
DOUGLAS  3  esc 
r ITIGERALO 

HOrCdviLLE  3  WSU 
LUr«ER  CITY 
rflULTQJC  2  eSE 
NASHVILLE  S  SSE 
QUITmM  2  HU 


ATKINSON  3  e 
BRUNSUICK 
BBUNSUfCK  F-AA  AP 
DOCTOflTOi*!  1  USM 


F0LK5TBN  3  SW 
ronSTON  a  SW 
FOBT  STEUABT 
GLENNVILLE 

JESUP  a  S 

PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USOA  PL  GRDN 


SAVANMAM  lAO  Al 

SAVANNAH  BEACH 

SUa&ENCY  3  i^u 

uArceoss  4  ne 


4.06 

a.  00 

3.00 
3.38 
4.32 

4.03 

3.07 
7.04 

3.37 

3.60 
3.03 
3.90 
3.70 
3.60 

».  10 


4.37 
9.64 
3.63 

9.9 

3.09 

9.76 

5.94 

3.02 

9.  16 

3.01 
9.39 
9.90 


3.60 

3.  17 
3.37 
3.06 


2.03 
9.00 
3.63 
9.04 
4.63 


7.95 
3.94 
6.40 

9.03 
6.74 
4.39 

3.70 
9.77 


.96 


DAY  OF  MONTH 


1     2    3     4    5    6     7    8    9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


.63  1.33 

.19  .13 


.30  1.93  .06 


1.  10 
.04 

.23  .01 


see  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STRTION  INDEX 


TOTRL   SNONFRLL   AND  NUMBER   OF  DRYS 
NITH  ONE    INCH  OR   MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF    1975   -  1975 


CEORCIR 


STATION 


JULY  nUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JflN    EEB    MRR    RPR    MAY  JUNE  TOTAL 


pRf c  rPi ini  lOK 


NORTHWEST  01 
RDRIRSVILLE 
RLLRTOONfl  DRM  2 
BERVEROHLE   1  E 
CRLHOUN  EXP  STATION 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE   3  SW 
CEDARTOWN 
CHRTSWORTH 
CHICKAMRUGR  PPRK 
CURRYVILLE  2  W 
DRLLAS  7  NE 
OAL  TON 
EMBRY 
FAIRMOUNT 
KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACR 
RINGGOLD 
ROME 

ROME  WSO  flP 
SUMMERVILLE    1  SSW 
TRYLORSVILLE 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  CO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


1  .0 


1  .5 

1 


1  .0 


1  .0 


1  .6 
1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
6 


TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF    1975  -  1976 


STflT ION 


JULY 


flue 


CEORGin 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC 


JRN 


FEB 


MRR    APR    MfiY  JUNE  TOTAL 


NORTH  CENTRAL 


02 


flLPHflRETTf)  5  SSW 

ATHENS  WSO  flP 

RTLRNTfl  BOLTON 

HTLflNTP  WSO  RP 

BALL  GROUND 

BLfllRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIOGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMMERCE   4  NNW 

CUMMING 

DAHLONECA 

DfiWSONVlLLE 

ELL ijnr 

GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 

JASPER   1  NNW 

MAYSVILLE 

MONROE 

NORCROSS  3  NW 

U  OF  GR  PLT  SCIENCE  FM 

WALESKA 

WINDER   1  SSE 

WOODSTOCK 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


1  .0 


1  .0 
1 


1  .0 


3.1 


1  .0 
1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
7 


TOini   SNONFflLL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF   1975  -  1976 


GEORClfi 


STflT ION 


JULY  RUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JRN    FEB    MflR    flPR    MAY  JUNE  TQTRL 


TOtOL 
PRECIPIIOTIIIN 


NORTHEAST 
BOWMAN 

CARNESVILLE   3  N 
CLAYTON   1  SSW 
CORNEL lA 
ELBERTON  2  N 
HARTWELL 
LEXINGTON   !  NW 
L INCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 

MM* 

WEST  CENTRAL 
BUTLER 
CARROLLTON 
COLUMBUS  WSO  flP 
DOUGLRSVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NNW 
HAMILTON  4  W 
JONESBORO 
LA  GRANGE 
MARSHRLLV ILLE 
MONTEZUMA 
NEWNRN 
SUNNYSIDE 


04 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


.SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


2.0 


1  .5 


2.0 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STAT 
8 


ION  INDEX 


STflT  ION 


TOTAL   SNOWFniL   RND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF   197S  -  1976 


TfiLBorroN  1  Ne 

THOMRSrON  2  S 
WEST  POINT 
WOODBURY 

■        ■  • 

CENTROL  05 

filLET 
COVINGTON 
DANVILLE 

DUBLIN  3  S 

EflSTMfiN   1  H 

FORSrTM  6  NNW 

FORT  VALLEY  2  E 

GODFREY  3  NE 

HPWKINSVILLE 

IRWINTON   4  WNW 

JULIETTE 
flflCON  WSO  flP 
MILLEOGEVILLE 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON  3  WNW 
SRNDERSVILLE 
SILOflM 
SPfiRTH  3  NW 


ERST  CENTRRL  06 
flPPLINC   1  NW 
fiUGUSTR  WSO  flP 


SNOWFRlL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


JULY 


RUG 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SEPT 


GEORCIR 


OCT 


NOV 


DEC 


JRN    FEB    MflR    APR    MAY  JUNE   TOTfiL  I  ,„c',Vn«. 


3.5 


3.0 

3 

2.5 


3.5 


3.0 
3 

2.5 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTni   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR   MORE   ON  GROUND 


SERSON  OF  1975 


1976 


GEORGIfl 


STflT ION 


JULY  AUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JflN    FEB    MflR    RPR    MHY  JUNE  TOTAL 


PREClPlimiON 


BROOKLET    1  M 

DOVER 

GIBSON 

LOUISVILLE   3  S 

METTER 

MIDVILLE 

MIOVILLE   EXP  STq 
MILLEN  4  N 
MILLHflVEN-WflDE  2  SE 
NEWINGTON  2  NE 
STILLMORE 
SWfllNSBORO 
WflRRENTON 
WAYNESBORO  2  NE 

SOUTHWEST  07 
HLBflNY   3  SE 
fiMERICUS  4  ENE 
BfllNBRIDGE 
BLflKELT 
CHMILLfi 
COLQUITT  2  E 
CUTHBERT 
OHWSON 

DONHLSONVILLE    1  S 
FORT  GfllNES 
LUMPKIN  2  SE 
MORGRN   1  W 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
10 


TOTAL   SNOWFRLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF   1975  -  1976 


CEORCin 


STflT ION 


MORGfiN  5  NW 

PLAINS  SH  Dfi  EXP  STfl 

PRESrON 

THOMflSVILLE   4  SE 

■         ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

ABBEVILLE 
ASHBURN  3  ENE 
CORDELE 
DOUCLAS  2  ESE 
FITZGERALD 
HOMERVILLE  3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN  2  NW 
TIFTON  EXP  STATION 
VflLOOSTA  3  E 


SOUTHEAST 
ALMA  FAA  AP 
ATKINSON  2  E 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 
DOCTORTOWN  1  WSW 
FLEMING 
FOLKSTON  3  SW 
FOLKSTON  9  SW 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


JULY 


RUG 


09 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC 


JflN 


FEB 


MflR 


APR 


JUNE 


TOTAL 


lOIHL 
PHECIPIinilOM 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  1 


TOTAL   SNOWFRLL   RND  NUMBER  OF  DRYS 
NITH   ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1975  -   1976  CEORGIR 


STRTION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

NflR 

RPR 

MPY 

JUNE 

TOTAL 

lOIOL 
PRECIPIlmiON 

FORT  STEWART 

GLENNVILLE 

JESUP  8  S 

NflHUNTfl 

PftTTERSON 

SflPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USOfi  PL  CRON 

SAVANNAH  WSO  AP 

SAVANNAH  BEACH 

SURRENCY  2  WNW 

WAYCROSS  4  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
12 


DRILY  TEMPERATURES  ™ 


STflT ION 

DRY   OF  MONTH 

o 

<L 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

■         ■  ■ 

NORIHNESr 

01 

OLLBTOONS  Dan  2 

MIN 

81 
60 

80 

57 

83 

S9 

85 
64 

70 
63 

73 
61 

78 
60 

79 
60 

8S 
63 

86 
66 

92 
65 

93 

69 

89 
69 

91 
61 

92 
63 

92 
64 

89 
67 

84 

61 

85 
65 

87 
65 

84 

65 

89 

66 

91 
67 

93 
69 

94 

70 

93 
70 

92 
72 

92 
67 

86 
67 

89 
67 

82 
67 

86.4 
64  .8 

CBLHOUN  EXP  STBt ION 

MAX 

niN 

as 

59 

84 
S4 

85 
61 

79 
56 

78 
65 

80 
61 

82 
59 

87 
62 

89 
63 

91 
65 

93 
64 

91 
68 

91 
69 

91 
59 

91 
67 

90 
67 

85 
68 

85 
58 

88 
61 

88 
68 

92 
67 

93 
64 

94 

67 

96 
69 

96 
69 

94 

69 

94 

71 

89 
69 

88 
68 

84 

69 

86 
65 

88.4 
64  .5 

CBRIERSVILLE 

nflx 
niN 

82 
S8 

84 
54 

87 
57 

82 
68 

76 
64 

61 
62 

82 
57 

87 
58 

89 
65 

91 
64 

94 

63 

92 
68 

92 
67 

90 
58 

92 
66 

92 
69 

85 
67 

86 
S9 

90 
61 

86 
70 

92 
64 

94 

63 

9S 
69 

95 
69 

98 
68 

95 
67 

95 
67 

92 
68 

91 
69 

87 
69 

86 
66 

89-0 
64  .3 

CEDRRTOHN 

MAX 

niN 

84 

62 

84 

52 

86 
62 

80 
68 

78 
65 

82 
61 

82 
60 

87 
61 

85 
64 

89 
65 

90 
6S 

91 
69 

92 
70 

91 
62 

91 
69 

93 
68 

84 

68 

85 
62 

88 
63 

90 
67 

91 
66 

95 
66 

95 
65 

96 
71 

97 
71 

96 
70 

93 
71 

89 
66 

90 
66 

86 
70 

86 
68 

88-6 
65.6 

ORLLSS  7  NE 

I1AX 
MIN 

80 
S9 

80 
55 

82 
59 

86 
62 

75 
65 

73 
61 

79 
57 

80 
59 

85 

61 

86 

63 

89 
63 

90 
68 

91 
71 

91 
59 

91 
68 

92 
69 

91 
67 

86 
60 

86 
61 

89 
64 

83 
65 

90 
65 

92 
67 

9S 
69 

95 
70 

96 
69 

96 
70 

94 

68 

88 
68 

90 
68 

85 
67 

87.3 
64.4 

OBL  TON 

MAX 

niN 

LB  FBTErrE 

MAX 

niN 

90 
63 

85 
58 

81 

SS 

83 
61 

72 
62 

83 
63 

80 
60 

78 
59 

82 
58 

86 
60 

89 
64 

90 
65 

92 
67 

9 1 
59 

92 
62 

9 1 
70 

90 
68 

9 1 
67 

85 
SS 

85 
60 

89 
64 

88 
65 

9 1 
65 

93 
66 

93 
68 

95 
69 

90 
70 

93 
68 

89 
72 

87 
67 

86 
69 

87.5 
63.8 

ROnE 

MAX 

niN 

75 
56 

77 
53 

81 
59 

80 
65 

73 
62 

74 

56 

74 

56 

80 

57 

82 
60 

83 
62 

84 

62 

87 
67 

88 
57 

87 
59 

90 
66 

88 
65 

81 
65 

81 
57 

85 
60 

88 
65 

90 
69 

91 
66 

93 
70 

94 

77 

94 

72 

93 
70 

92 
72 

89 
70 

88 
68 

84 

70 

85 
69 

84  .9 
64.3 

ROME  HSO  BP 

■          ■  • 

MAX 
MIN 

84 

61 

84 

55 

8S 

62 

76 
68 

80 
6S 

82 
63 

82 
61 

88 

61 

86 
63 

91 
67 

92 
66 

93 
69 

94 

70 

92 
60 

92 

69 

93 
68 

85 

70 

86 
61 

90 
63 

90 
70 

91 
88 

94 

67 

93 
68 

97 
72 

97 
72 

96 
70 

95 
72 

87 
69 

89 
66 

87 

72 

87 

67 

89.0 
66  .4 

NORTH  CENTRAL 

02 

BLPHBRETTfl  5  SSH 

MAX 
MIN 

80 

60 

79 
54 

81 
54 

85 
62 

74 

63 

72 
59 

76 
59 

79 
57 

85 

57 

86 
60 

87 
62 

89 
62 

89 

70 

89 
58 

88 
58 

89 
66 

89 

60 

8S 
60 

8S 
60 

87 

63 

82 
63 

69 
63 

91 
64 

92 
68 

94 

69 

94 

69 

93 
68 

91 
67 

85 
68 

87 
68 

84 

68 

85.7 
62. S 

BTHENS  HSO  BP 

MAX 
MIN 

82 
66 

83 
60 

86 
63 

80 
69 

70 
64 

70 
63 

80 
65 

8S 
61 

87 
66 

87 
68 

90 
68 

91 
75 

90 
71 

91 
62 

95 
69 

93 
72 

88 
69 

87 
63 

87 
66 

88 
68 

92 
66 

95 
69 

94 

71 

97 
72 

96 
72 

94 

72 

91 
70 

88 
69 

90 
72 

90 
71 

92 
71 

88.0 
67.8 

BTLBNTB  HSO  BP 

MAX 
MIN 

80 
62 

82 
60 

85 
64 

73 
68 

71 
65 

74 

62 

80 
59 

84 

62 

87 
64 

88 

66 

88 
66 

90 
70 

89 
68 

89 
59 

91 
70 

89 
68 

85 
68 

85 
66 

86 
68 

87 
69 

89 

67 

91 
71 

92 
70 

93 
71 

94 

72 

92 
72 

90 
68 

87 
67 

88 

70 

83 
69 

87 
68 

86.1 
66.7 

BLfllRSVILLE  EXP  STB 

MAX 
MIN 

77 
SS 

76 
SO 

78 
53 

80 
55 

67 
58 

73 
56 

73 
51 

76 
51 

81 
53 

83 
56 

86 
56 

87 
63 

86 
67 

83 
51 

87 
55 

88 
63 

85 
64 

77 
48 

82 
54 

81 
57 

82 
60 

85 
59 

89 
61 

89 
63 

89 
62 

90 
62 

88 
65 

88 
64 

85 
63 

87 
63 

82 
65 

82.6 
58. 2 

SLUE  RIDGE 

MAX 

niN 

79 
S3 

80 
51 

80 
55 

73 
64 

75 
63 

74 

63 

78 
54 

83 
53 

87 
55 

87 
56 

87 
61 

88 
65 

89 
65 

89 
66 

87 
65 

89 
61 

89 
63 

87 
64 

88 

65 

87 
61 

88 

65 

87 
64 

88 
6S 

90 
65 

90 
69 

89 
68 

89 
59 

89 
70 

91 
68 

87 
68 

80 
64 

85.3 
62. S 

COnnERCE  4  NNH 

MAX 

niN 

82 
60 

84 

62 

85 
62 

86 
62 

71 
62 

73 
63 

80 
59 

81 
61 

82 
63 

86 
63 

89 
67 

91 
71 

89 
68 

90 
67 

95 
67 

92 
69 

91 
65 

90 
67 

88 

67 

87 
66 

91 
67 

94 

71 

91 
69 

90 
70 

94 

72 

92 
68 

97 
66 

92 
70 

90 
70 

92 
71 

89 
69 

87.9 
66.3 

OBMLONEGB 

MAX 

MIN 

79 
59 

80 
55 

81 

55 

82 
59 

71 
60 

71 
57 

75 
54 

79 
55 

82 
57 

85 
56 

88 
61 

89 
64 

89 
70 

88 
62 

90 
63 

91 
67 

88 
64 

83 
55 

83 
55 

82 
61 

81 
65 

87 
64 

89 
64 

90 
66 

93 
67 

92 
67 

90 
67 

87 
64 

85 
55 

89 
66 

84.6 
61  .5 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

77 
59 

77 
56 

78 
S9 

80 
66 

70 
61 

68 
59 

70 
58 

78 
58 

81 
63 

83 

62 

83 
63 

87 
65 

87 
71 

88 

60 

87 
66 

90 
69 

87 
67 

82 

59 

83 
62 

84 

67 

82 
65 

85 
65 

88 
68 

89 

70 

90 
68 

90 
70 

89 
69 

87 
66 

84 

69 

86 
70 

82 
68 

83.0 
64.5 

HELEN  1  ESE 

MAX 
MIN 

81 
56 

81 
54 

82 
54 

73 
64 

71 
60 

72 
57 

79 
51 

83 
53 

86 
59 

86 
58 

86 
59 

89 
57 

87 
58 

90 
57 

90 
61 

88 
63 

82 
63 

84 

53 

81 
57 

82 
64 

88 
60 

90 
60 

91 
62 

94 

65 

93 
62 

87 
64 

90 
67 

88 
64 

88 
64 

85 
64 

88 
62 

85-0 
59.7 

JASPER  1  NNH 

MAX 
MIN 

80 
54 

80 
51 

85 
54 

70 
62 

69 
58 

73 
53 

80 
50 

85 
S3 

87 
58 

88 
57 

89 
58 

89 
65 

88 
65 

88 
58 

90 
64 

90 
63 

64 

63 

84 

53 

84 

56 

82 
66 

89 
60 

90 
61 

92 
53 

92 
63 

93 
64 

91 
63 

90 
66 

85 
60 

90 
62 

82 
64 

85 
61 

85. 3 
59.6 

U  OF  Gfl  PLT  SCIENCE 

FH 

MAX 
MIN 

64 

65 

85 
60 

87 
62 

83 
64 

7S 
63 

71 
63 

81 
64 

86 
60 

88 

65 

89 
67 

90 
66 

91 
73 

92 
70 

92 
59 

9S 
67 

93 
70 

92 
67 

88 

62 

88 
64 

87 
69 

93 
66 

95 
67 

95 
69 

95 
70 

97 
70 

95 
7 1 

94 

69 

88 

67 

91 
69 

91 
69 

91 
69 

69 . 1 
66.3 

HINDER  1  SSE 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

84 

60 

86 
62 

85 
59 

86 
56 

84 

58 

86 
58 

82 
56 

87 
S6 

89 
62 

88 
64 

92 
63 

93 
62 

92 
66 

90 
S6 

96 
57 

95 
67 

90 
68 

87 
60 

87 
59 

87 
S9 

92 
57 

94 

66 

95 
67 

92 
67 

96 
66 

95 
65 

93 
66 

88 
64 

90 
68 

90 
67 

89 
66 

89.7 
62  •  1 

NORTHEBSI 

03 

CLBTION  I  SSH 

MAX 
MIN 

80 
S3 

8S 
53 

87 
53 

79 
63 

72 
58 

71 
56 

79 
51 

82 
52 

82 
S8 

85 
59 

91 
57 

89 
66 

88 
69 

94 

57 

90 
60 

87 
63 

83 
62 

86 
S6 

84 

55 

85 
62 

88 
59 

92 
60 

94 

63 

93 
65 

91 
61 

88 
61 

88 
68 

89 
63 

96 
62 

87 
63 

87 
60 

86.2 
59.6 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

76 
54 

78 
S3 

79 
SS 

73 
56 

66 
56 

68 
56 

78 
54 

82 
52 

85 
58 

84 

60 

88 
59 

89 
67 

89 
67 

86 
55 

89 
63 

87 
66 

82 
61 

82 
S3 

79 
57 

79 
63 

87 
60 

88 
61 

88 
63 

91 
6S 

88 

63 

86 
67 

85 
67 

87 
63 

86 
66 

85 
66 

89 
63 

83.3 
60.3 

ELBERTON  2  N 

MAX 
MIN 

85 
65 

85 
52 

86 

57 

84 

65 

75 
62 

71 
60 

82 
62 

86 
54 

89 
59 

90 
62 

92 
61 

91 
67 

93 
68 

91 
S8 

97 
62 

95 
66 

92 
62 

87 
58 

88 
60 

90 
63 

91 
61 

94 

61 

95 
66 

94 

61 

96 
67 

94 
68 

93 
66 

89 
63 

93 
65 

92 
67 

93 
SS 

89.5 
62.4 

MBRIHELL 

MAX 
MIN 

85 
65 

65 
62 

85 
63 

63 
65 

70 
60 

70 
62 

75 
65 

86 
60 

88 
67 

90 
65 

91 
67 

92 
68 

93 
70 

92 
65 

96 
68 

95 
70 

92 
67 

85 
63 

87 
65 

89 
68 

91 
67 

92 
68 

94 

68 

97 
70 

95 
68 

92 
73 

93 
66 

92 
68 

93 
72 

91 

70 

94 

68 

88.8 
66.5 

TOCCOB 

MAX 
MIN 

83 

83 

86 

80 

73 

74 

83 
58 

87 
58 

88 
6  3 

89 
63 

93 
57 

93 
75 

92 
70 

91 
63 

95 
69 

91 
68 

87 
66 

86 
60 

84 

S8 

87 
68 

91 
6S 

91 
67 

93 
67 

96 
70 

93 
68 

93 
69 

93 
69 

89 
69 

94 

71 

89 
67 

93 

65 

88 . 4 
64.9 

HASHINGTON 
• 

MAX 
MIN 

8S 

87 

88 

88 

86 

78 

71 

84 

86 

88 
66 

90 
64 

93 
64 

92 
7 1 

92 
64 

90 
65 

96 
66 

94 

68 

92 
67 

95 
66 

91 
65 

92 
67 

95 
67 

95 
69 

95 
7  1 

96 
70 

98 
65 

90 
68 

89 
65 

90 
68 

92 
70 

92 
70 

90.0 
65.8 

HESI  CENTRBL 

04 

CBRROLL  TON 

MAX 
MIN 

82 

83 

88 

78 

80 

78 

83 

87 

90 

90 

91 

90 

92 

92 

91 

92 

89 

85 

89 

92 

92 

94 

94 

96 

96 

94 

93 

92 

91 

87 

86 

88.9 

COLUnSUS  HSO  BP 

MAX 
MIN 

86 
68 

87 
62 

88 

71 

84 

70 

78 

70 

78 

69 

87 
69 

90 
68 

90 
69 

92 
69 

93 
71 

93 
73 

93 
74 

94 

73 

95 
72 

95 
72 

85 
72 

90 
69 

70 

72 

69 

72 

73 

73 

73 

75 

72 

70 

71 

7? 

90.5 
70.7 

EXPERIHENT 

MAS 
MIN 

85 
64 

83 
58 

84 

61 

87 
68 

78 
66 

79 
62 

73 
62 

83 
63 

85 

64 

87 
64 

89 
64 

91 
70 

92 
69 

92 
62 

92 
66 

93 
68 

91 
67 

8S 
63 

86 
64 

88 
68 

87 
63 

90 
66 

92 
69 

91 
69 

93 
68 

95 
70 

93 
68 

90 
67 

69 
70 

90 
69 

85 
69 

87.7 
65.8 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 

niN 

84 

65 

85 
56 

89 
64 

86 
6S 

86 
64 

78 
64 

84 

66 

87  88 
63  63 

SEE  REf 

90    91  92 
63    63  71 

ERENCE  note: 

93     93  94 

70    65  65 

FOLLOHINC  ! 

91     82  86 
67    64  63 

TAT  ION  INOE) 

89 
64 

86 
68 

92 
64 

93 
66 

94 

67 

93 
67 

95 
69 

95 
72 

90 
69 

90 
67 

92 
69 

88 

69 

90 
69 

89.2 
65.8 

13 


DAILY  TEMPERATURES 


STPT  ION 

Dfir  OF  MONTH 

o 
(t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

cr 

Un  GRRNGE 

MAX 
MIN 

B4 
64 

84 

57 

85 
65 

89 
63 

86 
66 

79 
64 

84 
64 

87 
62 

89 
64 

86 
63 

87 
63 

92 
69 

93 
68 

92 
66 

94 

66 

92 
66 

86 
67 

83 
67 

90 
62 

83 
64 

93 
65 

93 
65 

95 
65 

95 
68 

95 
67 

96 
71 

89 
68 

89 
66 

91 
66 

91 
67 

91 
69 

39.3 
65.5 

MBRSHflLLVlLLE 

MAX 
MIN 

69 
66 

90 
67 

90 
68 

87 
69 

84 

69 

75 
67 

86 
67 

90 
66 

91 
69 

90 
68 

94 

70 

97 
72 

98 
73 

95 
71 

100 
70 

97 

71 

94 

70 

91 

70 

92 

70 

93 
72 

97 
68 

95 
70 

95 
71 

90 
68 

93 
62 

92 
67 

96 
62 

95 
70 

92.0 
68.7 

NEHNRN 

MAX 
MIN 

84 

61 

86 
S7 

89 
65 

78 
66 

78 
63 

77 
61 

84 

59 

89 
63 

90 
62 

90 
62 

91 
63 

92 
67 

94 

67 

94 

62 

96 
67 

93 
67 

93 
65 

66 
64 

90 
64 

90 
69 

93 
64 

94 

65 

96 
68 

96 
69 

96 
68 

97 
70 

94 

67 

94 

66 

93 
66 

36 
64 

90 
69 

90.  1 
64  .8 

SUNNTSiOE 

MRX 
MIN 

84 

6S 

83 
59 

88 
65 

87 
68 

74 

67 

80 
65 

78 
63 

34 
64 

37 
66 

88 
66 

90 
67 

91 
73 

93 
70 

94 
64 

92 
70 

95 
70 

91 
69 

36 
69 

83 

77 

88 

72 

86 
66 

91 
57 

93 
71 

98 

70 

94 

70 

95 
73 

94 

65 

91 
68 

90 
71 

91 
69 

89 
69 

88.8 
68.2 

FBLBOITON  1  NE 

MRX 
MIN 

85 
67 

89 
69 

68 
64 

83 
68 

80 
70 

77 
66 

85 
63 

68 
64 

89 
63 

91 
65 

92 
54 

93 
62 

94 

70 

93 
66 

96 
67 

96 
69 

94 
68 

38 
66 

90 
64 

94 
64 

92 
65 

94 
64 

95 
66 

93 
7  I 

95 
69 

96 

70 

90 
69 

94 

67 

90 
70 

85 
7  1 

91 
69 

90  .4 

66.9 

THOHRSTON  2  S 

MRX 
MIN 

86 
64 

89 
58 

83 
63 

80 
63 

80 
63 

73 
64 

35 
67 

39 
64 

90 
63 

92 
64 

95 
65 

96 
69 

96 
69 

96 
65 

93 
67 

97 
69 

95 
67 

91 
64 

92 
64 

93 
69 

94 

65 

95 
67 

97 
67 

95 
63 

94 

70 

93 
67 

95 
67 

94 

66 

93 
66 

86 
68 

94 

69 

91  .1 
66.0 

HE5T  POINf 

MAX 
MIN 

89 
60 

90 
60 

89 
62 

89 
69 

60 
69 

80 
70 

60 
60 

85 
62 

92 
62 

90 
62 

91 
66 

92 
66 

92 
65 

95 
69 

95 
69 

96 
69 

93 
67 

85 
65 

66 

65 

90 
70 

92 
69 

95 
69 

95 
70 

95 
70 

95 
70 

97 
72 

97 

70 

90 
59 

92 
69 

93 
69 

92 
62 

90.8 
66.6 

CENTRRL 

OS 

fllLET 

MAX 
MIN 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

85 
64 

86 
56 

89 
61 

80 
68 

73 
65 

71 
63 

82 
65 

88 
61 

68 
64 

90 
65 

91 
67 

93 
72 

92 
69 

93 
60 

96 
67 

93 
70 

89 
63 

88 
65 

91 
66 

95 
69 

93 
66 

96 
68 

94 
69 

97 
71 

97 
70 

97 
71 

95 
71 

89 
67 

91 
70 

89 
69 

33 
68 

69.7 
66.6 

OUBL IN  3  S 

MAX 
MIN 

91 
64 

88 
60 

90 
61 

93 
63 

91 
65 

83 
63 

72 
64 

83 
63 

91 
64 

93 
65 

94 
66 

95 
67 

36 
70 

98 
65 

95 
64 

100 
66 

100 
68 

94 

70 

92 
65 

95 
67 

96 
65 

99 
67 

100 
66 

99 

67 

93 
66 

93 
68 

97 
66 

96 
68 

99 
69 

93 
57 

93 
66 

93.6 
65.7 

ERSTMRN  1  U 

MRX 
MIN 

88 
66 

84 

65 

87 
68 

89 
69 

88 
68 

85 
65 

74 

63 

64 

66 

89 
68 

91 
68 

92 
69 

93 

72 

94 

71 

93 
71 

90 
66 

96 
71 

95 
70 

91 
67 

89 
68 

92 
72 

93 
68 

95 
69 

96 
70 

95 

70 

95 
70 

96 

72 

95 
69 

91 
71 

94 

70 

92 
70 

90 
70 

90.9 
69.0 

FORSYTH  6  NNH 

MAX 
MIN 

8S 
64 

87 
56 

38 
62 

32 
68 

78 
66 

72 
65 

34 

65 

38 
63 

90 
62 

91 
64 

93 
64 

93 
71 

94 

70 

94 
68 

97 
65 

95 
68 

93 
68 

89 
64 

91 
63 

92 
57 

93 
63 

94 

66 

9S 
68 

94 
63 

97 
70 

97 
70 

92 
70 

94 

67 

93 
67 

89 
69 

91 
71 

90.5 
•6.2 

HRHK INSVILLE 

MAX 
MIN 

90 
62 

88 

59 

95 
61 

96 
64 

96 
64 

95 
63 

99 
64 

98 
66 

99 
65 

97 
65 

93 
57 

96 
59 

97 
60 

98 
65 

1  00 
66 

100 
66 

101 
67 

101 
65 

97 
54 

96 
65 

95 

65 

93 
65 

96.5 
64  .0 

[RHINTON  4  MNH 

MAX 
MIN 

88 

62 

87 
60 

85 
63 

86 

61 

87 
63 

59 

61 

93 
63 

90 
67 

91 
66 

94 

70 

95 
72 

97 
74 

94 

67 

96 
71 

100 
72 

96 
69 

95 
71 

93 
70 

93 
74 

90 
70 

92 
71 

98 
65 

97 
71 

100 
70 

98 
72 

97 
73 

98 
63 

99 
71 

95 
73 

94 

70 

93.9 
68.1 

MRCON  HSO  flP 

MAX 
MIN 

86 
68 

88 
52 

88 

67 

87 
69 

85 
69 

74 

66 

86 
68 

90 
66 

92 
69 

93 
63 

94 

67 

96 
73 

97 
73 

95 
63 

100 
68 

99 
69 

89 

70 

92 
70 

93 
69 

97 
71 

98 
69 

98 
70 

99 
70 

98 
73 

101 
70 

97 
74 

97 
70 

99 
69 

98 
71 

92 
70 

97 
72 

93.4 
69.3 

niLLEDGEVILLE 

MAX 
MIN 

85 
6S 

84 
59 

87 
59 

89 
62 

85 
63 

76 
67 

70 
63 

84 
64 

87 
65 

90 
64 

91 
65 

93 
67 

95 
73 

94 
62 

91 
63 

96 
66 

95 
69 

85 
67 

89 
65 

90 
65 

91 
68 

92 
66 

95 
56 

95 
59 

94 

70 

96 
70 

95 
70 

94 

67 

92 
63 

94 
68 

90 
69 

89.8 
66.1 

nONTICELLO 

MRX 
MIN 

86 
60 

85 
61 

86 
65 

37 
68 

85 
67 

65 

74 

65 

85 
66 

88 
68 

39 

67 

91 
70 

93 
72 

94 

72 

94 

65 

93 
66 

97 

72 

95 
69 

92 
69 

91 
58 

90 
71 

90 
67 

94 

68 

95 
71 

94 

72 

95 
71 

98 
72 

97 
72 

94 

69 

93 

70 

94 

71 

38 
70 

90.9 
68.4 

SHNDERSVILLE 

MAX 
MIN 

84 

67 

86 
62 

88 
62 

85 
69 

78 
67 

73 
64 

84 

67 

87 
66 

89 
66 

91 
66 

92 
68 

93 
73 

93 
73 

91 
64 

95 
67 

95 
71 

91 
69 

87 
70 

88 
55 

92 
70 

91 
68 

94 

67 

95 
70 

95 
70 

96 
71 

95 
73 

92 
69 

91 
70 

91 
71 

89 
71 

93 
71 

89.8 
68.3 

S ILOBM 

■          ■  ■ 

MRX 
MIN 

86 
64 

66 
59 

88 

61 

61 
68 

74 
66 

70 
60 

82 
64 

87 
62 

39 
65 

39 
64 

93 
67 

93 
73 

92 
71 

91 

60 

96 
67 

94 

70 

88 
67 

90 
64 

89 
66 

90 
70 

92 
66 

96 

67 

94 

68 

97 
72 

100 
70 

96 
70 

93 
70 

38 

67 

91 

70 

33 

69 

91 

70 

89.5 

66  .7 

ERST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  NW 

MAX 
MIN 

82 
66 

87 
61 

87 
61 

85 
68 

83 
68 

71 
65 

69 
63 

83 
64 

88 
65 

90 
65 

90 
66 

93 
70 

93 
73 

93 
62 

90 
66 

96 
70 

94 
69 

87 
66 

86 

66 

90 
68 

93 
69 

93 
65 

96 
68 

96 
70 

97 
70 

98 
70 

93 
70 

95 
68 

90 
70 

94 

71 

92 
71 

89.5 
67.3 

AUGUSTA  USD  AP 

MAX 
MIN 

86 
69 

87 
64 

88 
63 

66 
70 

79 
67 

74 
66 

85 
66 

69 
66 

91 
67 

91 
68 

94 
68 

95 
76 

94 

72 

93 
65 

97 
65 

97 
71 

88 

71 

87 
70 

92 
68 

93 
71 

95 
69 

97 
70 

95 
70 

95 
70 

100 
70 

9"' 
71 

96 
72 

94 

71 

95 

72 

94 

71 

95 
72 

91  .5 
69.  1 

BROOKLET   1  M 

MAX 
MIN 

88 
68 

89 
68 

89 
67 

89 
69 

85 
68 

80 
65 

62 
63 

68 
65 

92 
68 

91 
68 

94 

68 

95 
73 

95 
73 

93 
70 

97 
69 

99 
73 

95 
69 

95 
70 

90 
70 

92 
71 

94 

68 

95 
67 

93 
72 

94 

69 

96 
71 

90 
69 

94 

70 

96 
73 

96 
72 

93 
72 

94 

71 

92  .0 
69.5 

LOUISVILLE  3  5 

MAX 
MIN 

84 

62 

86 
69 

89 
64 

87 
68 

82 
69 

73 
64 

84 
64 

68 
67 

90 
67 

92 
74 

94 

69 

94 

73 

94 

72 

92 
64 

97 
66 

96 
67 

93 
69 

87 
70 

90 
66 

92 
69 

92 
57 

96 
68 

97 
69 

97 
70 

99 
71 

97 
68 

96 
70 

99 
69 

93 
68 

91 

67 

93 
70 

91  .4 

63.  1 

ME  T  TER 

MAX 
MIN 

89 
69 

90 
67 

91 
63 

91 
67 

86 
69 

34 

61 

35 
68 

94 
68 

95 
68 

95 
70 

96 
70 

97 
74 

97 
70 

98 
71 

99 
69 

100 
74 

99 
70 

97 
70 

92 
69 

94 

72 

97 
69 

99 

72 

97 
72 

98 
72 

99 
73 

93 
69 

95 
73 

97 
73 

97 
73 

95 
72 

95 
72 

94  .5 
70.1 

niDVILLE  EXP  STA 

MRX 
MIN 

85 
67 

84 

65 

74 

66 

85 
57 

69 
69 

69 
69 

94 

70 

95 
72 

93 

65 

97 
66 

96 

71 

91 
69 

91 

70 

93 
69 

96 
70 

96 
70 

95 
70 

93 

70 

93 
70 

93 
71 

92 
70 

niLLEN  A  N 

MRX 
MIN 

90 
69 

92 
70 

90 
69 

90 
69 

91 
69 

85 
67 

89 
65 

92 
70 

91 
70 

92 
71 

93 
67 

94 

70 

91 
68 

94 

70 

97 
67 

94 
68 

91 
69 

90 
66 

93 
70 

93 
69 

92 
66 

94 

65 

94 
68 

97 
66 

96 
68 

94 

68 

93 
68 

93 
68 

94 

68 

91 
68 

93 
70 

92  .4 

68.3 

NEHINGTON  2  NE 

MAX 
MIN 

92 
70 

93 
69 

93 
68 

90 
69 

90 
68 

30 
65 

81 
66 

32 
69 

38 
70 

90 
72 

94 

73 

95 
74 

96 
76 

93 
69 

96 
73 

96 
74 

95 
74 

90 
76 

86 
69 

90 
74 

92 

70 

94 

73 

95 
72 

93 
73 

95 
74 

92 
73 

93 
75 

94 

76 

94 

74 

94 
74 

93 
73 

91  .7 
71  .8 

SHAINSBORO 

MAX 
MIN 

90 
61 

87 
62 

91 
70 

91 
65 

89 
69 

32 
66 

36 

67 

94 

65 

91 

67 

90 

72 

94 

72 

95 
74 

94 

75 

94 

69 

98 
67 

98 
66 

94 

67 

97 
70 

90 
70 

91 
72 

95 
69 

96 
70 

96 
66 

95 
72 

97 
70 

96 
72 

94 

71 

93 
70 

93 
70 

94 

71 

93 
71 

92.9 
69.0 

HARRENTON 

MAX 
MIN 

88 
62 

89 
62 

87 
61 

90 
63 

90 
60 

74 

59 

70 
62 

84 

63 

39 
67 

90 
68 

89 
71 

95 
72 

95 
72 

94 

63 

93 
64 

98 
69 

95 
70 

87 
67 

90 
67 

92 
70 

93 
69 

95 
69 

93 
72 

96 
71 

98 
71 

100 
71 

97 
71 

95 
68 

92 
69 

95 
70 

91 
71 

91.3 
67.2 

HATNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

89 
68 

89 

67 

87 
62 

90 
64 

85 
71 

31 
69 

76 
69 

85 
68 

39 
69 

91 
66 

95 

70 

94 
72 

95 
74 

93 
66 

91 

66 

96 
68 

96 
52 

90 

71 

91 
68 

89 
68 

91 
69 

94 

69 

94 

71 

94 

67 

95 
67 

97 
69 

90 
69 

92 
69 

94 

72 

95 
73 

90 
65 

90.9 
63  .3 

SOUTHWEST 

07 

RLBRNY  3  SE 

MAX 
MIN 

88 

67 

69 
68 

88 
64 

36 
64 

37 
68 

85 
69 

35 
68 

89 
68 

90 
70 

90 
70 

93 
69 

96 
71 

94 

72 

95 
69 

96 
71 

95 

70 

93 
71 

91 
71 

92 
71 

93 
71 

94 

72 

95 
72 

95 
71 

95 
72 

94 

72 

93 
69 

96 

70 

93 

70 

93 
71 

94 

71 

92 
70 

92.0 
69.7 

HMERICUS  i  ENE 

MAX 
MIN 

67 
65 

86 
63 

88 
69 

84 

63 

30 
69 

75 
67 

85 
66 

90 
66 

91 
69 

93 
67 

93 
68 

93 
70 

90 
69 

96 
71 

97 
67 

95 
71 

95 
69 

89 
69 

91 

70 

94 

70 

96 
59 

93 

70 

97 
69 

94 

72 

96 
69 

96 
73 

94 

67 

88 
69 

95 
68 

70 

93 
69 

91.4 
6B.6 

BAINBRIOGE 

MRX 
MIN 

92 
66 

90 
67 

94 

69 

94 

63 

39 

69 

79 
69 

34 

63 

38  91 

68  68 

SEE  REF 

92     92  92 
68     68  67 

ERENCE  note: 

95     95  96 
72     73  74 

FOLLOHING  ! 

95     92  93 
74     73  70 

TRTION  INGE) 

92 
70 

95 
69 

97 
69 

95 
72 

95 
70 

95 
70 

94 

72 

96 
73 

93 
70 

96 
72 

94 

71 

92 
70 

94 

74 

92.6 
70.  1 

14 


DniLY  TEMPERnTURES  "s;?;- 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

a 

OL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLPKELr 

MAX 
MIN 

90 
67 

89 
66 

90 
66 

90 
70 

68 

70 

82 
70 

74 

66 

6S 
66 

89 
66 

92 
69 

92 
69 

93 
69 

92 
70 

94 

71 

95 
71 

96 
72 

95 
71 

90 
69 

90 
69 

92 
70 

94 

71 

96 
71 

94 

71 

95 
70 

94 

70 

94 

71 

96 
71 

89 
71 

94 

70 

91 
70 

84 

70 

90.9 
69.6 

CBMILLfl 

MAX 
MIN 

90 
6S 

90 
65 

92 
69 

90 
70 

86 
66 

76 
68 

89 
66 

69 
67 

93 
69 

92 
67 

93 
67 

94 

70 

96 
71 

96 
71 

100 
70 

96 
70 

97 
72 

91 
70 

93 
69 

95 
70 

97 
71 

96 
71 

96 
71 

97 
70 

97 
72 

95 
71 

93 
66 

96 
72 

96 
71 

91 
72 

96 
67 

93.2 
69.4 

COLQUITT  2  E 

MAX 
MIN 

90 
66 

89 
65 

69 
69 

88 

70 

69 
71 

72 
69 

84 

66 

83 
65 

89 
70 

91 
70 

92 
68 

91 
70 

90 
69 

94 

70 

96 
74 

97 
71 

96 
72 

33 
69 

92 
70 

94 

70 

95 
70 

96 
70 

97 
71 

97 
69 

96 
71 

96 
75 

98 
70 

92 
71 

94 

70 

94 

71 

94 

70 

91  .9 
69.7 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

86 
64 

89 
62 

69 
67 

66 
66 

80 
69 

76 
67 

86 
65 

69 
66 

92 
67 

92 
68 

95 
67 

95 
69 

96 
70 

96 
74 

97 
72 

97 
71 

95 
69 

91 
67 

94 

67 

94 

67 

93 
69 

97 
69 

96 
70 

95 
69 

94 

68 

95 
72 

93 
67 

94 

69 

95 
67 

93 
66 

92 
68 

92.0 
66.1 

FORT  CHINES 

MAX 
MIN 

69 

76 

70 

69 

70 

71 

74 

73 

74 

76 

76 

75 

74 

80 

78 

78 

72 

74 

76 

76 

78 

84 

75 

73 

85 

76 

84 

72 

80 

77 

75 

75.7 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

8S 
63 

87 
58 

87 
63 

84 

64 

76 
65 

75 
64 

86 
65 

89 

62 

91 
62 

92 
63 

92 
63 

93 
63 

95 
62 

95 
71 

96 
64 

95 
64 

94 
64 

69 
65 

91 
63 

91 
64 

95 
62 

96 
63 

96 
65 

94 

66 

94 

66 

95 
66 

95 
63 

92 
64 

91 
64 

90 
64 

69 
65 

90.7 
63.9 

nORCRN   1  H 

MAX 
MIN 

PLAINS  SH  GO  EXP  STR 

MRX 
MIN 

89 
65 

8S 
63 

87 
67 

88 
68 

85 
68 

80 
67 

75 
66 

85 
66 

89 
68 

91 
67 

92 
68 

93 
69 

92 
70 

93 
70 

93 
67 

94 

69 

94 

68 

90 
67 

90 
69 

90 
66 

93 
67 

95 
68 

96 
70 

97 
71 

95 
66 

9S 
72 

97 
67 

91 
66 

94 

67 

93 
66 

91 
68 

90.7 
67.9 

THOMBSVILLE  4  SF 

■            a  ■ 

MRX 
MIN 

90 
68 

90 
70 

90 
70 

90 
71 

93 
71 

90 
69 

88 
69 

88 
66 

89 

70 

90 
70 

90 

70 

91 
71 

92 
71 

95 
74 

98 
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73 
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73 
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70 
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72 
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71 
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71 
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71 
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70 

94 

72 

94 

72 
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74 

94 
69 

94 

69 

91 
72 

90 
70 

89 
72 

90.1 
69.9 

CORDELE 
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88 
67 

87 
67 
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69 
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69 
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70 
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67 
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68 
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66 
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69 
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67 
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64 
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66 
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65 
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96 
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69 

96 
69 
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59 
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66 
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66 

95 
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69 
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95 
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72 

93.7 
67.7 
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MIN 

86 
68 
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68 
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69 
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71 
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67 
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67 
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69 
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69 
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72 
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73 
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71 

95 
75 
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74 
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73 
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74 

94 

71 
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71 
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74 
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73 
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73 
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74 
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71  .8 

MOHERVILLE   3  H5H 

MRX 
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85 
69 

90 
69 
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65 

89 
69 
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67 
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65 
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69 
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66 
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66 
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66 
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66 

93 
70 

94 

72 

95 
73 

97 
64 

95 
72 

96 
71 

92 
67 

94 

68 

95 
70 

95 
67 

95 
68 

94 

68 

95 
68 

95 
73 
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6S 

95 
66 
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72 

95 
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71 

93 
72 
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68.7 
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67 
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70 
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66 
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65 
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68 
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94 
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94 
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71 
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72 
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83 
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67 
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72 
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70 
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71 
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67 
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66 
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70 
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73 

94 

75 
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75 
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68 
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74 
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71 
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69 
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71 
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74 
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70 
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73 
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71 
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72 

96 
74 
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71 

94 

70 
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74 
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72 

93 
73 

93 
75 

92.4 

71  .1 

BRUNSWICK 

MBX 
MIN 

88 

71 

90 
70 

91 
69 

93 
71 

93 
69 

69 
70 

67 
69 

89 
69 
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69 
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72 

95 
72 

95 
71 
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72 
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72 
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68 

96 
70 
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74 
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72 
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72 
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69.9 

CLENNVILLE 
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68 
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67 
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67 
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67 
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67 
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65 
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94 

72 
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66 
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68 

96 
72 
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69 
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68 
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73 

96 
72 

96 
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95 
71 

93.4 

68. 9 

NBHUNTA 
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89 
70 

88 
69 

89 
66 

91 
70 
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66 
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64 

63 
68 
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66 
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68 

91 
67 
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66 

92 
73 

94 
74 

94 

75 

97 
67 

96 
75 

95 
73 

94 

67 

92 
69 

91 
66 

93 
66 

93 
72 

91 
69 

93 
68 

94 
74 

93 
70 

93 
68 

93 
74 

93 
72 

92 
72 

91 
73 

91  .6 
69.7 

SBPELO  ISLAND 

MRX 
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86 
69 

87 
68 

89 
67 

90 
66 

67 
66 

92 
64 

86 
67 

87 
67 

67 
69 

91 
70 

92 
71 

94 

71 

95 
71 

95 
72 
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73 

97 
72 

97 
72 

97 
66 

66 
72 

88 

72 

89 
68 

90 
75 

89 
72 

94 

71 

96 
71 

92 
70 

92 
71 

94 

72 

95 
72 

94 

72 

94 

70 

91  .6 
70.0 

SBVANNAH  USDA  PL  CRON 

MRX 
MIN 

90 
70 

90 
70 

94 

69 

93 
70 

90 
70 

88 
66 

64 

65 

89 
64 

92 
66 

92 
70 

95 
70 

93 
74 

97 
73 

94 

73 

98 
68 

96 
74 

98 
71 

91 
71 

91 
71 

93 
71 

93 
68 

95 
66 

97 
71 

99 
72 

95 
72 

96 
73 

96 
73 

95 
73 

93 
74 

93 
74 

98 
71 

93.5 
70.5 

SAVANNAH  WSO  RP 

MBX 
MIN 

86 
69 

66 
69 

91 
69 

89 

70 

89 
68 

85 
66 

62 
69 

90 
69 
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71 
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72 

93 
72 

96 
74 

96 
73 
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74 

95 
70 

97 
75 

95 
74 

90 
71 

68 
69 

90 
74 

92 
70 

94 

73 

91 
74 

93 
73 

95 
74 

92 
73 

93 
75 

94 

76 

94 
74 

94 
74 

93 
74 

91  .5 
71  .9 

SAVANNAH  BEACH 

MRX 
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66 
69 

68 
69 

9 1 
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86 

70 
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66 

66 
72 

90 
72 

90 
72 

94 
74 

96 
75 

96 
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95 
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71 
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75 
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68 
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97 
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69 
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66 

95 
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68 
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70 
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66 
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66 

95 
68 

94 

69 
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70 

96 
67 

93 
68 
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71 

95 
69 

94 

70 

94 

71 

93.4 
68.1 

WATCROSS  4  NE 

MBX 
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86 
69 

90 
66 

91 
66 
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70 

93 
70 
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66 

88 
66 

89  93 
65  65 

SEE  REF 
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67.8 
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757 

306 

209 

36 

1 

2696 

SUNNYSIDE 

0 

0 

21 

84 

308 

589 

314 

238 

98 

52 

TflLBOTTON   1  NE 

0 

0 

22 

85 

305 

569 

733 

307 

153 

82 

32 

1 

2299 

2420 

THOMflSTON  2  S 

D 

0 

6 

66 

256 

552 

679 

287 

180 

66 

22 

0 

2114 

WEST  POINT 

0 

0 

18 

92 

330 

658 

792 

4  1  4 

273 

1  16 

84 

3 

2780 

2537 

a           ■  ■ 

□  T  1  F  Y 
M  1  L  L  T 

u 

u 

2 

4  5 

250 

4  82 

606 

1  9  3 

1  1  8 

4  1 

1  0 

n 
u 

n 
u 

1  / 

90 

304 

602 

743 

333 

22  1 

1  1  I 

3  3 

1 

24  55 

2853 

n t IQI    I  M  Q 

n 
u 

n 
u 

1  J 

DD 

327 

582 

322 

202 

76 

28 

0 

2171 

L  M  O  1  riniN     I  W 

n 
u 

n 
u 

I  9 

Jo 

9  T  n 

527 

bo4 

25 1 

1  37 

39 

1  1 

0 

1937 

2059 

FORSYTH  6  NNW 

0 

D 

12 

77 

302 

623 

688 

348 

198 

100 

39 

3 

2390 

nHWlA  I  pJoV  I  LLC 

0 

0 

22 

6  3 

285 

535 

665 

1  7  3 

5  4 

28 

2  I  25 

IRWINTON  4  WNW 

0 

0 

6 

42 

236 

422 

648 

264 

145 

46 

21 

5 

1835 

MACON  WSO  RP 

0 

0 

10 

57 

280 

537 

658 

290 

168 

62 

17 

0 

2079 

2240 

MILLEDGEVILLE 

0 

0 

19 

77 

352 

618 

758 

388 

237 

1  17 

66 

7 

2539 

2709 

MONT  t  PFl  1  n 

Q 

Q 

7 

6  1 

357 

592 

328 

2  I  9 

9  3 

4  4 

3 

27  33 

SRNOERSVILLE 

0 

0 

9 

68 

304 

553 

712 

309 

169 

88 

26 

1 

2239 

SlLORfl 

0 

0 

16 

72 

290 

546 

725 

303 

204 

100 

32 

6 

2294 

2572 
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MONTHLY   RND  SEnSONflL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEOSON  OF   1975  -   1976  CEORGIR 


STflT  ION 

JULY 

flUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MflR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMfiLS 
JULY-JUNE 

■             ■  ■ 

QPPi    IMP     1  PkJU 

0 

0 

1  8 

70 

336 

6 1  5 

746 

385 

237 

1  27 

56 

7 

2597 

□  liniCTQ    UQn  QP 

0 

0 

2 

62 

285 

540 

687 

320 

1  67 

97 

29 

2 

2191 

254  7 

0 

0 

I 

38 

227 

4  4  3 

580 

245 

1  20 

46 

7 

0 

1  707 

1  904 

LUwlOVlLLL    J  o 

0 

0 

3 

38 

253 

526 

622 

252 

1  40 

64 

1  7 

0 

1915 

2208 

riETTER 

0 

0 

0 

20 

194 

4  1  4 

579 

213 

88 

22 

0 

0 

1530 

MIOVILLE  EXP  STP 

0 

0 

148 

37 

0 

MILLEN  4  N 

0 

0 

0 

59 

288 

536 

665 

291 

170 

93 

21 

1 

2124 

2099 

NEWINCTON  2  NE 

0 

0 

I 

49 

265 

478 

628 

234 

161 

9 

0 

SWfilNSBORO 

0 

0 

1 

4  1 

258 

471 

621 

239 

135 

44 

7 

0 

1817 

WRRRENTON 

0 

0 

17 

55 

348 

633 

751 

338 

205 

80 

29 

2 

2458 

2480 

WAYNESBORO  2  NE 

0 

0 

2 

44 

331 

530 

681 

317 

215 

1  12 

50 

7 

2289 

■         ■  ■ 

oUU 1  nWt  O  1                              U  / 

QlROMV     Q  CC 
HLDHNI     0  Du 

0 

0 

1  7 

34 

289 

537 

650 

268 

1  4  7 

46 

1  2 

1  872 

0 

1 0 

48 

473 

24  3 

1  07 

35 

2069 

OH  I  iNDK  1  UOt 

0 

0 

1  I 

25 

2 1  8 

396 

524 

1  86 

72 

29 

2 

0 

14  54 

\  CiC 

0 

0 

2  3 

36 

274 

4  77 

637 

266 

1  4  2 

4  2 

I  3 

0 

1910 

1865 

CRMILLP 

0 

0 

8 

43 

228 

432 

559 

234 

79 

23 

4 

0 

1610 

1634 

rni  ni  1 1  T  T   o  c 
LULUU 1 M    ^  t 

0 

0 

1  3 

36 

251 

4  37 

597 

250 

1  22 

27 

8 

0 

1  74  I 

CUTHBERT 

0 

0 

18 

48 

249 

468 

622 

249 

1  19 

33 

4 

0 

1810 

FORT  GfllNES 

0 

0 

35 

249 

446 

584 

187 

79 

22 

0 

1915 

LUMPKIN  2  SE 

0 

0 

20 

63 

273 

507 

663 

318 

6 

0 

MOROnN  1  M 

0 

DiOtkiC     Cu     PQ     rvP  CTD 

0 

0 

22 

57 

276 

5  1  6 

682 

304 

1  58 

4  9 

1  9 

0 

2083 

THOMflSVlLLE  4  SE 

0 

0 

0 

10 

156 

373 

493 

164 

9 

2 

0 

1658 

■     ■  ■ 

bUU 1 n  LtNIKHL  Ub 

HoMdUKN    J  tNt 

0 

0 

1  1 

48 

273 

487 

598 

256 

1  5  3 

4  6 

1 2 

0 

1  884 

(**  A  D  n  C  1  c 

0 

0 

7 

4  9 

259 

524 

654 

283 

I  08 

32 

0 

1  920 

I  y  /u 

UOUGLHb   Z  tot 

0 

0 

2 

42 

282 

4  95 

527 

262 

1  4  2 

46 

1  6 

0 

1934 

I  y  o*» 

r  I  1  ZlitRHLU 

0 

0 

3 

25 

20  1 

398 

534 

1 92 

73 

1 6 

3 

0 

14  4  5 

I  '  O  J 

HOMERVILLE  3  WSW 

0 

0 

0 

20 

213 

382 

501 

218 

86 

32 

4 

0 

1456 

LUMBER  CITY 

0 

0 

9 

253 

582 

293 

146 

30 

14 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

0 

0 

4 

30 

249 

475 

569 

202 

97 

22 

0 

0 

1648 

1640 

NASHVILLE  5  SSE 

0 

0 

44 

207 

77 

29 

5 

QUITMfiN  2  NH 

0 

0 

234 

513 

191 

97 

20 

1 

0 

1686 

TIFTON  EXP  STPTION 

0 

0 

5 

37 

244 

460 

253 

1  30 

41 

1  1 

0 

1943 

VfiLDOSTq  3  E 

0 

0 

2 

28 

230 

377 

532 

227 

91 

38 

7 

0 

1532 

■         ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

RLMR  FRP  RP 

0 

0 

0 

30 

209 

393 

5  1  8 

2 1  3 

99 

27 

5 

0 

1494 

1 900 

BRUNSW  I  C« 

0 

0 

0 

7 

1 60 

328 

4  1  1 

2 1 6 

1  0 1 

6 

U 

1  J  J 1 

BRUNSWICK  FRR  RP 

0 

0 

0 

1 0 

1  75 

356 

507 

2  1  2 

90 

32 

0 

1  366 

FLEMING 

0 

0 

0 

40 

227 

4  1 5 

529 

254 

1  1  9 

7 1 

1 0 

0 

1 665 

FOLKSTON  9  SW 

0 

0 

0 

21 

199 

431 

193 

48 

19 

0 

FORT  STEWART 

0 

0 

0 

26 

200 

370 

508 

207 

Q  n 

J 

u 

14  22 

1  / 1  J 

GLENNV ILLE 

0 

0 

0 

25 

2  1  1 

383 

obo 

200 

p  o 

1 

14  9! 

1  TCC 
1  /3D 

JESUP  9  S 

0 

0 

0 

29 

2 1  3 

400 

CCA 

y  / 

4  4 

c 
0 

U 

NAHUNTA 

0 

0 

0 

2  1 

199 

350 

488 

230 

64 

33 

3 

0 

1  388 

SRPELO  ISLAND 

0 

0 

0 

19 

109 

359 

514 

242 

1  17 

40 

0 

0 

1400 

SRVRNNRH  USOA  PL  GRDN 

0 

0 

0 

31 

204 

382 

517 

239 

101 

44 

9 

0 

1527 

2027 

SRVRNNRH  WSO  RP 

0 

0 

0 

25 

228 

446 

586 

256 

134 

69 

1  1 

0 

1755 

1952 

SRVRNNRH  BERCH 

0 

0 

0 

1 

205 

85 

31 

SURRENCY  2  WNW 

0 

0 

0 

28 

206 

404 

557 

242 

95 

39 

8 

0 

1579 

WAYCROSS  4  NE 

0 

0 

0 

24 

263 

436 

272 

143 

60 

9 

0 

1740 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

CEORGIR 

JULY  1976 


£ 

DBT 

OF  nONTM 

o 

STATION 

Q. 
O 

(INI 

Tini 

2 

5 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 
(r 

EXPERIMENT 

2 

MAX 
MIN 

97 
74 

94 

70 

99 
86 

97 
80 

81 
79 

85 
72 

81 
72 

91 
73 

92 
73 

98 
87 

101 
92 

104 

79 

105 
79 

105 
75 

106 
79 

105 
78 

105 
82 

94 

89 

104 

78 

105 
80 

97 
75 

101 
78 

104 

80 

100 
68 

101 
87 

108 
81 

107 
80 

107 
79 

107 
60 

1  10 
81 

1  10 
90 

100 
79 

.0 
.9 

HBX 

niN 

74 

71 

80 

77 

76 

73 

7? 

72 

74 

82 

86 

79 

79 

99 
77 

100 
80 

100 
79 

100 
80 

83 

77 

80 

75 

78 

60 

84 

84 

'82 

'ac 

'ec 

'ac 

of 

'es 

78 

.7 

8 

nflx 
niN 

62 
76 

83 
7S 

85 
78 

85 
77 

78 
75 

79 
75 

75 
73 

60 

75 

82 

76 

84 

78 

86 

81 

88 
81 

91 
81 

90 

8  1 

91 

82 

91 
82 

91 

6  1 

64 

60 

88 

80 

91 

82 

65 

79 

88 

61 

91 
63 

88 

82 

89 
82 

92 
85 

91 
84 

91 
83 

91 
84 

93 
85 

93 
82 

87 
80 

.0 
•  0 

HBHKINSVILLE 

004 

MBX 

niN 

77 

75 

61 

81 

81 

81 

68 

79 

69 
61 

90 
63 

86 
80 

86 
80 

89 
61 

89 
81 

87 
61 

90 
80 

91 
84 

90 
81 

88 
82 

90 
81 

90 
82 

88 
80 

87 
81 

79 

.7 

nflx 

89 

90 

HOHERVILLE  3  HSH 

4 

nflx 
niN 

84 

86 

94 

96 

96 

90 

65 

65 

90 

95 
76 

93 

93 
78 

97 
78 

99 
80 

103 
80 

102 
79 

100 
8  1 

102 
82 

93 
80 

96 
80 

98 

80 

97 
82 

95 

97 
8 1 

97 

96 

97 

97 
8C 

91 

95 

96 

94 

.9 

niOVILLE  EXP.  STBTION 

4 

nflx 
niN 

87 

86 

- 

91 

87 

89 

89 

97 

93 

93 
82 

95 
82 

99 
83 

- 

90 

92 

96 

101 

97 

92 

91 

93 

9E 

9S 

- 

PLBINS  SH  Cfi  EXP  STB 

4 

nflx 
niN 

88 
73 

87 

73 

89 
73 

90 
78 

83 

77 

80 
75 

76 
75 

66 

72 

90 
74 

95 

77 

98 

80 

99 
81 

98 
82 

101 
83 

103 
84 

104 

85 

104 
85 

101 
85 

101 
84 

98 
85 

101 
63 

104 
84 

103 
85 

104 
86 

103 
82 

95 
60 

101 
82 

96 
80 

100 
80 

102 
82 

96 
80 

.  1 
.2 

TIFTON  EXP  STBTION 

nflx 
niN 

91 
74 

92 
73 

93 
73 

93 
75 

87 
74 

86 
74 

81 
74 

90 
74 

91 
75 

99 
76 

101 

77 

104 

76 

103 
80 

105 
81 

108 
61 

107 
81 

108 
63 

108 
60 

105 
80 

104 

82 

I  10 
62 

I  10 
63 

1  1  1 
80 

103 
80 

107 
80 

1  10 
64 

104 

77 

99 
77 

109 
80 

108 
69 

98 
78 

100 

78 

.6 

.5 

4 

nflx 
niN 

89 
78 

68 

77 

95 
77 

90 
74 

87 
78 

85 
78 

81 

77 

87 
78 

89 

78 

95 
80 

95 
81 

98 
82 

98 
84 

100 
85 

102 
85 

102 
85 

102 
87 

104 

65 

100 
85 

99 
84 

103 
66 

103 
87 

104 

85 

100 
83 

103 
84 

105 
67 

99 
82 

96 
81 

104 
84 

103 
83 

96 
82 

96 
82 

.6 
.0 

8 

hbx 
n  IN 

85 

77 

84 

77 

86 

77 

86 
79 

84 

78 

82 
76 

80 
76 

84 

77 

85 
78 

90 
80 

90 
81 

92 
82 

92 
83 

94 

85 

96 

85 

95 
85 

95 
86 

96 
65 

92 
85 

94 

85 

97 
86 

96 

87 

98 
85 

94 

84 

96 
84 

98 
67 

94 

82 

92 
83 

97 
85 

97 
84 

92 
63 

91 
82 

.5 
.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
18 


EVflPORfiTION  AND  WIND 


STflT  I  ON 

DAY   OF  HONTH 

2  «  o 
o  » 
g  a 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NomHHEsr 

01 

EVAP 

.14 

.16 

.19 

.13 

■  05 

■  1 1 

■  17 

■  07 

.17 

■  18 

.18 

■  21 

.22 

.27 

.23 

.20 

•  17 

.21 

.21 

.22 

■  14 

.15 

■  19 

.19 

.23 

•  23 

■  22 

.14 

.26 

.17 

.07 

5^48 

6 

9 

S 

5 

6 

12 

le 

3 

2 

7 

4 

7 

IS 

15 

7 

7 

12 

8 

4 

17 

6 

3 

1 

2 

3 

2 

6 

1 

1  3 

6 

1  4 

CBLHOUN  EXP  SIBIION 

EVAP 

.20 

.30 

23 

. 

■  le 

.38 

.19 

.24 

.29 

.18 

.29 

.35 

•  29 

■  26 

•  26 

•  1  9 

.22 

.  1  1 

.32 

.21 

.15 

■  45 

.28 

.27 

.37 

■  24 

.20 

.24 

.15 

■  16 

7.726 

NINO 

30 

22 

25 

34 

25 

34 

19 

16 

19 

23 

16 

24 

35 

26 

21 

39 

35 

23 

31 

21 

22 

18 

25 

24 

23 

28 

23 

32 

39 

36 

23 

ei3 

MAX 

90 

90 

ee 

es 

ee 

67 

90 

96 

96 

97 

100 

101 

99 

96 

69 

69 

94 

97 

98 

93 

99 

99 

101 

101 

102 

103 

100 

97 

96 

90 

91 

'? 

MIN 

10 

67 

70 

70 

66 

66 

67 

72 

73 

75 

75 

78 

76 

ee 

75 

74 

70 

70 

88 

74 

65 

75 

77 

eo 

80 

77 

77 

72 

74 

7S 

72 

NORTH  CENTRAL 

02 

U  OF  OH  PLT  SCIENCE 

FN 

EVAP 

.31 

.17 

.36 

■  26 

.13 

.32 

.07 

■  25 

.  34 

.18 

.36 

.31 

.  34 

•  34 

.36 

.4  I 

•  46 

.26 

22 

.18 

■  16 

.37 

■  28 

■  20 

.32 

.22 

■  25 

.17 

.20 

.24 

■  30 

e.38 

HING 

ee 

49 

27 

66 

76 

36 

53 

30 

39 

42 

34 

70 

66 

46 

39 

72 

61 

49 

43 

37 

39 

46 

35 

34 

43 

42 

42 

S3 

34 

53 

72 

1SI7 

90 

91 

91 

86 

77 

74 

88 

92 

94 

94 

97 

95 

95 

96 

97 

97 

92 

91 

90 

ee 

93 

96 

97 

98 

100 

97 

95 

B9 

9S 

94 

94 

MIN 

68 

63 

66 

70 

66 

65 

66 

67 

70 

70 

72 

74 

71 

64 

70 

72 

70 

66 

68 

72 

69 

70 

73 

75 

73 

73 

73 

69 

73 

75 

70 

KQ  11 

HEST  CENTRAL 

04 

EXPERIMENT 

EVAP 

■  21 

•  28 

29 

■  22 

■  07 

■  21 

■  05 

■  18 

■  29 

.29 

•  30 

.31 

.36 

•  31 

•  24 

.26 

.31 

.  1  3 

.24 

.26 

■  13 

.24 

■  27 

■  18 

.17 

.29 

■  04 

.26 

.28 

.30 

.17 

7.18 

UINO 

8G 

40 

40 

1  10 

140 

30 

50 

20 

30 

40 

20 

30 

60 

50 

30 

40 

70 

30 

10 

40 

20 

30 

20 

20 

20 

30 

40 

60 

40 

90 

100 

1430 

MAX 

91 

92 

94 

91 

79 

84 

77 

91 

92 

95 

96 

98 

96 

98 

96 

99 

96 

87 

96 

97 

90 

95 

100 

95 

96 

100 

99 

95 

94 

97 

ee 

MIN 

67 

64 

64 

69 

66 

67 

66 

60 

71 

71 

73 

74 

72 

66 

66 

67 

71 

70 

72 

71 

70 

70 

73 

74 

72 

75 

71 

70 

70 

70 

70 

AO  "q 

SOUTH  CENTRAL 

08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.16 

.21 

.23 

■  23 

■  20 

.  IS 

.06 

■  1  3 

■  17 

.25 

•  21 

.24 

.26 

•  29 

•  29 

•  26 

.31 

29 

•  20 

.22 

.27 

■  27 

.26 

.22 

.26 

.27 

■  22 

.21 

.30 

■  30 

.22 

7.22 

UINO 

61 

34 

34 

57 

72 

44 

30 

1  7 

IS 

21 

23 

25 

6S 

64 

29 

34 

40 

40 

25 

24 

42 

26 

38 

30 

35 

52 

30 

30 

56 

62 

63 

1220 

MAX 

92 

91 

98 

97 

92 

85 

79 

91 

94 

101 

99 

101 

98 

100 

100 

101 

100 

100 

98 

96 

101 

101 

100 

100 

99 

100 

95 

97 

99 

98 

96 

M  I N 

69 

69 

70 

71 

71 

69 

69 

71 

73 

74 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

75 

73 

73 

74 

73 

73 

74 

73 

73 

74 

71 

71 

73 

73 

73 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  HSO  AP 

EVAP 

.12 

.34 

.25 

■  23 

■  12 

.43 

■  09 

.24 

■  28 

.30 

■  25 

•  38 

.39 

.42 

.33 

•  40 

.28 

.43 

•  18 

.21 

.36 

■  17 

.27 

.23 

•  30 

.24 

•  23 

.33 

.34 

■  33 

.25 

6^72 

UINO 

20 

23 

52 

70 

32 

29 

41 

53 

57 

41 

92 

97 

72 

47 

60 

47 

61 

56 

58 

41 

42 

57 

54 

60 

55 

40 

66 

ei 

69 

91 

1704 

MAX 

90 

91 

95 

89 

66 

es 

87 

91 

92 

94 

96 

96 

97 

96 

97 

97 

97 

92 

93 

95 

98 

96 

94 

97 

96 

96 

98 

96 

100 

95 

94 

94.2 

MIN 

67 

66 

67 

67 

66 

64 

67 

68 

70 

70 

71 

71 

72 

70 

70 

73 

70 

70 

69 

72 

70 

70 

72 

70 

71 

70 

73 

73 

70 

71 

72 

69.8 
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c 

TEDDY  R.   WRLKER.  SR. 
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08 
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83 
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06 
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HJ 
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07 
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55 
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34 
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7P 

7R 

H 
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02 
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34 

20 

84 

23 
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7R 
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56 

84 

50 
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8R 
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8R 

H 
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0979 

07 
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5 
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23 

84 

57 

300 
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7R 

H 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1  024 

02 

FRNNIN 

7 

34 

52 

84 

1  9 

1  760 

7P 

7P 

H 

P.  B.  CRRRUTH 

BOWMAN 

1132 

03 

ELBERT 
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34 

1  2 

83 

02 

785 

7R 

GRRNETT   H.  BARTON 

BROOKLET    1  W 

1266 

06 

BULLOCH 
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32 

23 

81 

4  1 
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6P 

6P 

H 
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BRUNSWICK 

1  340 

09 
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2 

31 

10 

81 

30 
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5P 

5P 

c 

H 
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09 
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2 
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09 
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20 
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H 
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03 
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34 

47 

83 
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Q 
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BUTLER 

1  425 

04 
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5 

32 

33 

84 
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7R 
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I  2 

34 

29 

84 

58 
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6P 

6P 

6P 

} 
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CRM  I LLR 
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07 
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84 
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7R 
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02 
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5 
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84 

30 
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8R 

Q 
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03 
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34 

26 

83 
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7R 

Q 
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CRRROLL  TON 
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04 

CARROLL 
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33 

36 

65 

05 

985 

6P 

6P 

Q 

CITY  OF  CRRROLLTON 

CRRTERS 

1657 

01 

MURRAY 

12 

34 

36 

£4 

42 

695 

8R 

RUFUS  P.  DONRLDSON 

CRRTERSVILLE 

1665 

01 

BRRTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RRDIO  STATION  WKRW 

CRRTERSVILLE   3  SW 

1  670 

0  1 

BRRTOW 

5 

34 

09 

84 
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700 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

CflVE  SPR I NGS  4  SSW 
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0  1 

POLK 

4 

34 

03 

85 

2  1 

800 

MRS.  GRADY  OEMPSEY 

CEDRRTOWN 

1  732 

0 1 

POLK 

4 

34 

0  1 

85 

1  5 

785 

6P 

8  A 

RALPH  H.  RYER5 

CHRT  SWOR  TH 

1  856 

0  1 
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1  2 

34 

46 

84 

47 

765 

7A 

(I 
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WALKER 
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34 

55 

85 

1  7 
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0  1 
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34 

58 

84 

39 
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0 

CHRRLIE  L.  SILVER 

n  RY  TON    I  SSW 
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03 
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34 

52 

83 

24 
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5P 
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02 
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49 
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02 
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46 
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8A 

MISS  MRRY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 
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04 
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3 
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84 

56 

385 
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02 
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34 
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29 
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7R 

7A 

^ 
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07 

THOMAS 

g 
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52 
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08 
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32 

00 
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5P 
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03 
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05 
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9 
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36 

8  3 

52 
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6P 

8R 
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n  j  M  M I N  n 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

1  2 

84 

08 

1  320 
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MILES  M.  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8R 

MRS.   RZLEE  B-  OAVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DRHLONEGR 
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02 
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3 

34 

32 

83 

59 
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7A 

7R 

H 
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02 
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84 

00 
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c 
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01 
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33 

59 

84 

45 

1  100 
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c 

H 

L  DOUGLAS  GRIFFITH 

DRLTON 
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01 
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12 

34 

45 

84 

57 
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8A 

8R 

H 
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05 
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10 

32 

36 

83 

15 
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EARL   T.  SMITH 
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2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 
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7A 
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07 
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51 
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7A 

C  H 

ROY   J.  RELIHON 

LEXINGTON   1  NW 

5  1  65 

03 

OGLETHORPE 

I  4 

33 

53 

83 

08 

760 

8A 

c 

JOSEPH  0.  CAREY 

L INCOLNTON 

5204 

03 

LINCOLN 

1  4 

33 

47 

82 

28 

5  1  0 

8A 

JAMES  C  BLRCKWELL 

LOUISVILLE   3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GLASCOCK- JEFF   UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5385 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

82 

4  1 

120 

7R 

7A 

H 

W  R  CARVER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

PERRY  T.  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

54  4  3 

05 

B  I  BB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

M  I  D 

M  I  D 

C   H  J 

NOTL  WEATHER  SERVICE 

MRRSHALLVILLE 

5550 

04 

MACON 

5 

32 

27 

83 

56 

1  86 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MORSHOLLVILLE 

MPYSV ILLE 

o  U  J  J 

n? 

JACKSON 

1  0 

34 

15 

83 

34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE  Y  SOILERS 

METTER 

58  1  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

1  20 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

M I DV I  LIE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

50 

82 

I  4 

1  80 

80 

SPENCER  0.  JONES 

MIDVILLE  EXP  STA 

O  O  D  J 

U  D 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

1  2 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA.   BRANCH  EXP.  STO. 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7R 

7R 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENK I NS 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERM  I  T  J  .  CHONCE 

M I LLHAVEN-WAOE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

56 

81 

30 

100 

BR 

MILTON  R.  REODICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7R 

CITY  FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

1  7 

84 

01 

327 

80 

GEORGE  FOWLER 

MONT ICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

4  1 

655 

7A 

70 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

70 

CLORENCE  W.  CHENEY 

MOUL  TRIE   2  ESE 

6087 

08 

COLQUI  TT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RODIO  STOT  ION  WMTM 

MOUNT   VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GORLOND  L .   GILL  IS 

NAHUNTR 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

I  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIO  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE   5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

GO.   FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MORY   0.  POLK 

NEWNRN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES  0.  HARDIN.  JR. 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

7A 

MRS  MILDRED  H  OEMPSEY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  SmTION  INDEX 
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PATTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

1  3 

31 

23 

82 

08 

IDS 

8R 

GA.   FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

08 

ATKINSON 

1  3 

31 

18 

82 

51 

205 

c 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8A 

BA 

GH 

SW  GA  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

5 

32 

04 

84 

32 

405 

7A 

MRS  FLORENCE  C  PUOH 

QUITMAN  2  NW 

7276 

08 

BROOKS 

15 

30 

48 

83 

35 

185 

BA 

BA 

H 

WILL  I  AM  0  LEY 

RESACA 

7430 

01 

GORDON 

1  2 

34 

34 

84 

57 

650 

8A 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

R INGGOLD 

7489 

0  1 

CATOOSA 

IB 

34 

55 

65 

07 

82D 

BA 

TVA-72I 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

09 

620 

BP 

BA 

H 

JOHN  W  MRDDOX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34 

10 

85 

16 

700 

c 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  AP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34 

21 

85 

10 

637 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SANDERSV ILLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

1  1 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

BP 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTDSH 

2 

31 

24 

81 

17 

ID 

5P 

5P 

H 

U.   GA.   MARINE  BIO.  LAB. 

SAVANNAH  USDA  PL  GRON 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

81 

16 

22 

4P 

4P 

H 

USDA  PLANT    INTRODUCT  ST 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

2 

32 

08 

81 

12 

46 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

80 

51 

ID 

5P 

5P 

H 

CITY  OF   SAVANNAH  BEACH 

SILOAM 

8064 

05 

GREENE 

I  0 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7A 

H 

MRS.   MABEL  C.  CRUMPTON 

SPARTA  3  NW 

822  3 

05 

HANCOCK 

I  I 

3  3 

I  9 

8  3 

0 1 

530 

8  A 

Q 

MR.   HOWARD  R.  GARRETT 

STILLMORE 

8351 

06 

EMANUEL 

I 

32 

26 

82 

I  3 

255 

7A 

JESSE   W.  RAUTON 

SUMMERVILLE   1  SSW 

8436 

01 

CHATTOOGA 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7A 

EVAN  D.  BOWMAN 

SUNNYSIDE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33 

20 

84 

17 

930 

BP 

8A 

H 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

APPL ING 

1 

31 

44 

82 

14 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAkER 

SWA  I NSBORO 

8496 

06 

EMANUEL 

I  I 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FANNIN 

7 

34 

58 

84 

13 

1800 

c 

TVA- I  29 

SYLVANIA 

8517 

06 

SCREVEN 

I  4 

32 

45 

81 

39 

254 

c 

LLOYD  H.  BRZEMORE 

TALBOTTON   I  NE 

8535 

04 

TALBOT 

5 

32 

42 

84 

32 

710 

6P 

BA 

H 

LAWRENCE   R  MINOR 

TAYLORSV  ILLE 

8600 

01 

BARTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

710 

7A 

THOMAS  F  .   C0U5  I  NS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

8  4 

1  4 

800 

Q 

CECIL  HARRIS 

THOMASTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMfiSVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31 

29 

83 

32 

371 

8A 

8A 

8A 

GH 

GA  .CSTL  .PLAIN  EXP .   STA . 

TOCCOfl 

8740 

03 

STEPHENS 

1  4 

34 

35 

83 

19 

1019 

6P 

7R 

H 

HENRY  0.  MCDONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

c 

TVA- 1 54 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GA  COL  OF  AGR I 

VALDOSTA  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

16 

30 

51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJEM 

VALOOSTA  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

1  6 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

RADIO  STATION  WGAF 

WALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

19 

84 

33 

1110 

7R 

DOYLE  B.  SMITH 

WARRENTON 

9141 

06 

WARREN 

1  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7A 

7A 

H 

HENRY  C.   WHEELER.  JR. 

WASHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

14 

33 

44 

82 

44 

630 

7A 

7R 

H 

WILLIAM  T .  THORNTON 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

26 

750 

c 

AGR  .  RESEARCH  SVC . 

WAYCROSS  4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

1  3 

31 

15 

82 

19 

145 

7A 

7R 

H 

ERNEST  L.  SWEAT 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

1  4 

33 

07 

81 

59 

270 

5A 

6A 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

1  I 

575 

BA 

BA 

H 

CRM  B.   LANIER.  JR. 

WINDER   1  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7A 

H 

CECIL  H.  GRIDER 

WOOOBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

8A 

ALLEN  C  LONGING 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

8A 

WILLIAM  G  BOOTH 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 

22 


REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville    N  C 
28801,   or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA'  for  this  State.  ' 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ''F.   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  win 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'^F.     In  "Supplemental  Data"  tabl« 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.n.,  o.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature'  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation.  ' 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

*ATER  pjUIVALEWT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin .  ^ 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 
Experiment  :  Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknovm .     Slope  less  than  2  percent,   direction  unknown.     Type  of  tho-mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Hldville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-lnch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100,     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph,   Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEW  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index.  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

•f  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  I  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IH  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   excopt  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground'  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  themcnietera 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE-      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     a-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  In  the  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  In  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40f  single  copy;  30^  annual 
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.0 

0 

4 

1 

0 

fORT  CHINES 

90. S 

n 

96 

12 

21 

0 

3 

42 

-   I  .47 

1  .36 

26 

■  0 

0 

6 

2 

1 

LUMPKIN  2  SE 

69.6 

66.3 

76 

1 

94 

16. 

59 

19 

0 

19 

0 

0 

0 

9 

30 

3.95 

8 

.0 

0 

7 

5 

4 

HOROflN  \  H 

PLfilNS  SH  OB  EXP  STB 

89.4 

66. S 

76 

0 

94 

24. 

61 

19 

0 

1 8 

Q 

Q 

g 

5 

OS 

1  .97 

7 

.0 

0 

6 

4 

1 

THOMBSVILLE  4  SE 

90. 9M 

70. 4M 

80 

7M 

.2 

0 

22 

0 

0 

0 

7 

42 

2.37 

2.16 

14 

.0 

0 

3 

4 

4 

0 1 V 1 S I  ON 

79 

3 

-  I  .6 

5 

54 

.86 

.0 

SOUTH  CENTRAL  06 

BSHBURN  3  ENE 

68.7 

67.9 

76 

3 

93 

27. 

62 

19 

0 

1  7 

Q 

Q 

Q 

4 

84 

2.48 

27 

.0 

0 

7 

3 

I 

COROELE 

90.1 

66.7 

79 

4 

-  1  .7 

94 

23. 

62 

19 

0 

20 

0 

0 

0 

5 

70 

1  .39 

2.49 

7 

.0 

0 

5 

3 

3 

OOUOLBS  2  ESE 

69  .8 

66  .6 

76 

2 

-  2-5 

96 

17. 

62 

1 9 

Q 

20 

0 

0 

0 

4 

01 

-   1  .79 

1  . 33 

1 2 

.0 

0 

5 

3 

2 

F I T2GERBL0 

90.0 

70.4 

80 

2 

-1.3 

95 

23 

64 

19. 

0 

21 

0 

0 

0 

1 

SI 

-  3.53 

•  67 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

HOnERVILLE  3  HSH 

89 . 1 

66  .5 

76 

8 

94 

30. 

65 

29* 

0 

20 

0 

0 

0 

7 

57 

3  ■  38 

3 

.0 

0 

7 

5 

3 

LUMBER  CITY 

91  .0 

67.6 

79 

4 

95 

31. 

63 

21. 

0 

24 

0 

0 

0 

1 

65 

-  3.24 

.82 

13 

.0 

0 

3 

I 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

89.4 

65.0 

77 

2 

-  3.7 

95 

1 

60 

14 

0 

21 

0 

0 

0 

4 

07 

-1.14 

1  .19 

26 

.0 

0 

7 

4 

2 

NASHVILLE  S  SSE 

90.2 

67.2 

78 

7 

96 

10 

62 

19. 

0 

22 

0 

0 

0 

6 

26 

2.40 

3 

.0 

0 

10 

3 

1 

QUITMBN  2  NH 

9 1  .  6M 

67  .5 

79 

7M 

-  I.I 

97 

1 2 

62 

4 

0 

24 

0 

0 

0 

2 

20 

-  3  .87 

.85 

3 

.0 

0 

4 

2 

0 

TIFION  EXP  STATION 

VBLOOSTB  3  E 

87.0 

66.3 

76 

7 

92 

29. 

61 

23. 

0 

9 

0 

0 

0 

6 

49 

I  .68 

13 

.0 

0 

9 

3 

3 

DIVISION 

78 

7 

-  2.0 

4 

43 

-  .67 

.0 

SOUTHEAST  09 

BLMB  FBB  BP 

68.2 

69.6 

76 

9 

-   I  .5 

96 

16 

65 

29. 

0 

19 

0 

0 

0 

2 

28 

-  3.35 

.61 

3 

.0 

0 

5 

2 

0 

BRUNSWICK 

68.  BM 

70.3 

79 

6M 

-  2.S 

97 

2. 

66 

21 

0 

16 

0 

0 

0 

9 

44 

2.26 

1  .67 

20 

.0 

0 

8 

7 

5 

BRUNSWICK  FBB  BP 

65  •  3 

73  .0 

79 

2 

95 

1 

67 

2 1 

0 

2 

0 

0 

0 

6 

06 

I  .31 

19 

.0 

0 

8 

6 

2 

F  L  EM  I NG 

87.0 

68.0 

77 

S 

94 

I 

64 

16. 

0 

ID 

0 

0 

0 

9 

96 

2.30 

1  1 

■  0 

0 

13 

8 

4 

FOLKSTON  9  SH 

91  .OM 

M 

M 

95 

30. 

62 

28. 

1 9 

0 

Q 

0 

3 

85 

.90 

31 

.0 

0 

6 

4 

0 

FORT  STEMBRT 

88. 1 

68.9 

78 

s 

-  2.6 

96 

1 

64 

20. 

0 

16 

0 

0 

0 

4 

OS 

-  2.54 

1  .28 

3 

.0 

0 

10 

2 

I 

CLENNVILLE 

87. 9M 

69. 4M 

78 

7H 

-  2.1 

95 

16 

64 

21. 

0 

0 

0 

0 

8 

23 

3.04 

3.02 

3 

.0 

0 

9 

6 

2 

JESUP  8  S 

86.8 

68  ■  0 

78 

4 

95 

1 6 

64 

29. 

0 

17 

0 

0 

0 

10 

04 

3.45 

3 

.0 

0 

10 

6 

3 

NBHUNTB 

86.0 

69.0 

78 

5 

92 

16. 

64 

27 

0 

13 

0 

0 

0 

12 

42 

3.75 

3 

.0 

0 

1  I 

7 

4 

SBPELO  ISLAND 

85.6 

70.6 

78 

2 

94 

1 

66 

22. 

0 

5 

0 

0 

0 

15 

61 

5.18 

31 

.0 

0 

9 

5 

4 

SflVBNNBH  USOfl  PL  GRDN 

69.4 

66.7 

79 

1 

-  .6 

98 

16 

62 

18 

0 

16 

0 

0 

0 

6 

02 

-  I  .03 

2.75 

3 

.0 

0 

7 

4 

I 

SAVANNAH  HSO  BP  R 

66.4 

70.0 

76 

2 

-  2.4 

94 

16. 

65 

9 

0 

8 

0 

0 

0 

7 

26 

.81 

3.65 

3 

.0 

0 

6 

4 

2 

SBVBNNAH  BEACH 

87.0 

71  .6M 

79 

4M 

98 

12 

65 

17 

0 

7 

0 

0 

0 

7 

65 

1  .60 

2.20 

3 

.0 

0 

6 

5 

3 

5URRENCY  2  NNH 

89.3 

66. S 

77 

9 

95 

16 

62 

16 

0 

18 

0 

0 

0 

4 

14 

1  .08 

3 

.0 

0 

7 

3 

1 

MBYCROSS  4  NE 

90. S 

67.0 

76 

8 

-  2.2 

97 

12 

60 

23. 

0 

23 

0 

0 

0 

ID 

86 

5. IS 

2.35 

31 

.0 

0 

7 

7 

S 

DIVISION 

76 

6 

-  2.3 

7 

66 

1  .47 

.0 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


DRY  OF  MONTH 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  3 


NORTH  kCST 

ADAIRSVILLE 
RLLATOONA  OAM  2 
ecnvCRDALC  1  E 
CALHOUM  EXP  STATIOI 
CARTERS 

CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SU 
CE0ART0M4 
CHATS UORTH 
CHICKAMAUGA  PARK 

CURRYVILLE  2  U 
DALLAS  7  NE 
DAL  TOM 
E^WRY 
FAIRnOUNT 

KEMSINGTON 

LA  FAYETTE 

RESACA 

RINGGOLD 

core 

ROrt  W50  AP 
SUtirCRVILLE   1  SSH 
TATLORSVILlE 


NORTH  CENTRAL  ( 

ALPHARETTA  6  55W 
ATHENS  WSO  AP 
ATLANTA  eOLTOli 
ATLANTA  USB  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMTCRCE  ^  NNW 

CUMHING 
OAHLONEGA 
DAUSONVILLE 
ELL  IJAT 
GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNU 
MATSVILLE 
MONROE 

NORCROSS  3  NW 

U  OF  GA  PlT  SCIENCE  i 
UALESRA 
UINOCR  1  SSE 
HOOOSTOCK 


NORTHEAST 
DOUmN 

CAHNESVILLE   3  t 
CLArrON   1  SSH 
CORNEL lA 
ELBERTON  2  N 

HARTKLL 
LEXINGTON    1  NW 
L  INCOLNTON 


MASHING TON 


UCST  CENTRAL 

BUTLER 
CARROLL  TON 
COLUMBUS  USO  AP 
DOUGLASVILLE 
ExPERirtNT 

FRANKL IN  2 
GREENVILLE  2  NNH 
HAMILTON  A  U 
JONESBORO 
LA  GRANGE 


ILLS 


MARSHAL 
rCNTEiUMA 
NEUNAN 
SUNNYSIOE 
TAL60TT0N    1  NE 

TMOMASTON  2  S 
ICST  POINT 
U00D6URT 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN    1  U 

FORSirrx  6  NNH 
GODFREr  3  NE 
HAWKINSVILLE 
IRUINTON  A  UNW 
JUL lETTE 

WCON  USO  AP 
MILLEDGEVILLE 
MONTICELLO 
rOUNT  VERNON  3  I 
SANOERSVILLE 


.0^     .05  .90 


SEE  REFERENCE  NOTES  EOLLOHIND  STRTION  INDEX 


DRILY  PRECIPITflTIO 


STflT ION 


EAST  CEHTBBL 

ADPL ING  1  NW 
AUCl/STA  WSO  AP 

OOVCB 

LOUISVILLE  3  S 

rCTTCB 

niDVJLLC 

MIOVILLE  EXP  STA 
niLLEN  4  N 

MILLHAVCN-WAOC  3  %C 
MEUINQTON  3  nC 
iTKL^«OE 
SUAJNSBOBO 
UABBCNTON 

UAVTtESBOBO  2  ME 


SOUT>lhCST  0 

ALBANY  3  SC 
ArCBICUS  4  ENE 
BAinfiBIOCe 
BLA^EL Y 
CAMILLA 

COLQUITT  3  E 

CUTmBEBT 

DAWSON 

DOhALSONVILLE   1  S 
FOBT  GAIMES 

LUrVKIN  3  SC 

^OBGAM  1  M 

rQBGAK  i  NU 

PLAINS  SH  GA  EXP  STA 

PBESTOH 


TMOMASVILLE 


S£ 


SOUTH  CEMTBAL 


ASHBUBn  3  ENE 
COBDELC 
OOUCLAS  2  ESC 
r ITZGCBALO 

HOfCBviLLE  3  WSU 
LU^eCB  CITY 
MOULTOIE  3  ESE 
NASHVILLE  S  SSE 
QUITmH  2  MU 


BBunSMICK 
BBUMSUICK  FAA  AP 
DOCTOBTObM    1  WSW 


rOLHSTON  3  SW 
FOLKSTOH  9  SW 
rOBT  STEWAOT 
GLENNvILLE 

JCSUP  a  S 

NAHUhTA 

PATTCBSOM 

SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  GBDN 

SAVANNAH  MSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SUBBENCY  3  M1P 
UAVCBOSS  4  NE 


2.28 
10. S 

g.44 

6.06 


DAY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9    10  1  1  12    13  M  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27  28  29  30  31 


2. OS  1.63 


.65  .03 
I.4B 

1  .OS 


.31  t.eo 


.a  I      .66  .01 


.05     .OS  .40 
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DniLY  TEMPERATURES 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

o 
tz 

K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

■        ■  ■ 

NORTHHEST 

01 

HLLBTOONn  DBn  2 

MAX 

CHLHOUN  EXP  STATION 

MAX 

91 
67 

86 
64 

84 

62 

86 
60 

88 

59 

92 
64 

85 
68 

82 
62 

84 

60 

90 
58 

92 
62 

92 
66 

92 
66 

93 
62 

94 

66 

89 
64 

89 
66 

89 
62 

87 
67 

87 
53 

91 
64 

91 
64 

92 
68 

94 

66 

93 
67 

92 
71 

87 
67 

88 
66 

90 
67 

30 
63 

85 
61 

89  '2 
63.6 

CHRTERSVILLE 

MAX 

91 
69 

91 
63 

83 
67 

86 
61 

88 
58 

91 
64 

85 
65 

81 
71 

86 

57 

89 

57 

93 
61 

91 
67 

90 
66 

91 
61 

92 
68 

93 
64 

86 
66 

83 
64 

85 
65 

86 
63 

90 
65 

89 
67 

93 
67 

92 
69 

91 
69 

90 
72 

89 
71 

89 
69 

88 

71 

85 
63 

65 

65 

68 

65.3 

CEDBRTOUN 

MAX 

91 
61 

84 

61 

82 
64 

88 
60 

90 
60 

94 

65 

88 
66 

82 
62 

85 
57 

89 
58 

92 
62 

93 
69 

93 
68 

97 
62 

95 
68 

90 
61 

88 
64 

85 
63 

84 

57 

87 
55 

89 
67 

91 
63 

93 
69 

92 
67 

91 
68 

88 

73 

87 
69 

88 
69 

90 
69 

86 
65 

84 
64 

88  .9 
64.1 

DRLLRS  7  NE 

MAX 
MIN 

86 
66 

89 
64 

66 
67 

81 

59 

85 
58 

90 
65 

90 
65 

83 
63 

81 
56 

85 
59 

88 

57 

91 
66 

91 
65 

90 
62 

92 
65 

93 
65 

90 
65 

88 
62 

85 
56 

82 

57 

84 

59 

90 
65 

91 
67 

33 
67 

32 
67 

92 
70 

90 
67 

87 
67 

90 
67 

89 
64 

83 
64 

86  .0 
63.4 

DBLTON 

MAX 
MIN 

87 
67 

89 
64 

82 
62 

84 

63 

87 
62 

86 
64 

90 
67 

86 
62 

86 
60 

82 
59 

86 
59 

90 
59 

91 
68 

89 
65 

91 
65 

89 
65 

86 
66 

86 

51 

84 

62 

85 
56 

85 

57 

89 
64 

89 
64 

88 
68 

90 
68 

31 

70 

86 
68 

86 
67 

87 
68 

83 
62 

82 
58 

87  .0 
63.5 

Lfl  FSYETTE 

MAX 
MIN 

86 
66 

90 
60 

82 
63 

85 
60 

86 
60 

87 
65 

90 
67 

81 
59 

83 
S6 

88 
57 

92 
64 

90 
65 

93 
64 

91 
66 

86 

65 

88 
58 

86 
60 

85 
58 

86 
58 

86 
54 

87 
54 

91 

62 

92 
63 

32 
66 

88 

67 

90 
67 

85 
68 

87 
67 

87 
57 

30 
59 

83 
58 

87.5 
62.0 

ROME 

MAX 

70 

64 

64 

63 

61 

65 

67 

63 

69 

59 

63 

67 

68 

65 

68 

66 

66 

64 

60 

56 

66 

65 

69 

68 

69 

72 

73 

68 

68 

62 

62 

87.5 
65.2 

ROUE  WSO  BP 

MAX 

90 

70 

85 
67 

84 

62 

86 

63 

89 

60 

93 
65 

87 

70 

83 
64 

8S 
60 

90 
58 

92 
62 

91 
67 

92 
67 

93 
66 

94 
64 

90 
66 

90 
67 

85 
62 

88 

60 

85 
55 

93 
69 

91 
65 

94 

71 

34 

67 

33 
63 

30 

72 

89 
69 

90 
69 

91 
70 

85 
64 

86 
62 

89.3 
65.2 

NORTH  CENTRAL 

02 

RLPHARETTR  5  SSH 

MAX 

86 
68 

88 
64 

84 

64 

79 
50 

83 
57 

85 
57 

89 
60 

81 
62 

82 
57 

83 
57 

87 
S9 

88 
63 

88 
65 

87 
64 

69 
62 

91 
62 

86 
64 

84 

59 

83 
69 

80 
62 

80 
63 

87 
65 

87 
68 

90 
67 

90 
67 

88 
67 

88 
63 

85 
68 

86 
67 

88 
67 

83 
64 

85 
63.1 

ATHENS  HSO  BP 

MBX 

94 

70 

88 

70 

81 
67 

87 
62 

89 
60 

89 
62 

88 
69 

86 
67 

85 
67 

88 
65 

89 
66 

89 
66 

89 
68 

91 
66 

92 
70 

90 
67 

83 
57 

82 
62 

81 
61 

75 
6S 

82 
65 

87 
68 

91 
73 

90 
70 

88 
69 

87 

72 

87 
72 

87 
70 

86 

70 

83 
67 

82 
63 

86  ■  7 
67.0 

ATLANTA  WSO  AP 

MAX 

88 
68 

84 

68 

79 
67 

83 
63 

83 
61 

89 
64 

84 
64 

82 
64 

83 
59 

87 
66 

88 
66 

88 
68 

88 
67 

90 
67 

90 
68 

88 
66 

85 
68 

83 
63 

81 
64 

79 
64 

87 
66 

88 

67 

88 

69 

89 

70 

87 
63 

87 
63 

85 
69 

86 
69 

89 
69 

83 

70 

80 
65 

85  .5 
66.4 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

8S 
64 

85 
63 

81 
59 

81 
60 

61 
52 

83 
55 

85 
59 

82 
60 

78 
56 

80 
51 

84 

54 

87 
57 

88 

60 

84 

57 

86 
59 

85 
60 

83 
59 

86 
59 

80 
51 

80 
52 

80 
52 

B4 
64 

86 
65 

83 
62 

84 

63 

80 
52 

83 
54 

80 
64 

85 
65 

83 
63 

80 
53 

83  .0 
68. 2 

BLUE  RIDGE 

MAX 

89 
67 

88 
65 

87 
64 

88 
65 

85 
63 

87 
63 

87 
67 

as 

61 

82 
57 

83 
53 

87 
60 

84 

59 

85 
61 

85 
63 

85 
63 

87 
62 

83 
63 

87 
60 

84 

53 

85 
64 

84 

53 

8S 
65 

86 
68 

86 
65 

87 
68 

85 
68 

86 
68 

86 
6S 

85 
65 

85 
60 

83 
58 

85  .5 
62.5 

COHMERCE  4  NNU 

MAX 

94 

70 

90 
70 

87 
61 

85 
61 

87 
63 

91 
63 

89 
63 

88 
65 

88 
64 

90 
66 

88 
68 

88 

70 

88 

70 

89 
69 

88 
66 

87 
64 

89 
60 

86 
60 

85 

61 

82 
62 

86 
66 

85 
68 

90 
69 

88 
70 

83 
68 

88 
66 

86 

67 

86 

68 

89 
68 

86 
62 

81 
52 

87  .5 
65.2 

OBHLONEGfl 

MAX 

89 
67 

88 
63 

83 
62 

84 

59 

82 
57 

84 

57 

87 
61 

85 
60 

82 
60 

82 
68 

82 
S8 

88 

63 

88 
64 

87 
63 

89 

63 

88 

62 

87 
62 

83 
61 

82 
60 

80 
60 

80 
61 

85 
67 

86 
67 

68 
66 

87 
66 

87 
67 

88 

70 

84 

68 

86 
68 

87 
67 

80 
69 

65 . 1 
62.8 

GRINESVILLE 

MAX 
MIN 

84 

68 

88 
64 

83 
65 

79 
60 

82 
59 

84 

63 

87 
67 

82 
62 

83 
62 

82 
60 

85 
64 

87 
66 

88 
67 

86 
66 

88 
67 

89 
64 

86 
67 

83 
60 

81 
60 

80 
63 

80 
67 

84 

69 

88 
68 

86 
68 

86 
68 

as 

70 

B6 
70 

79 
66 

84 

69 

8S 
67 

60 
60 

84  .2 
65.1 

HELEN  1  ESE 

MAX 
MIN 

90 
62 

85 

60 

79 
51 

81 
57 

85 
54 

86 
57 

83 
64 

82 
58 

82 
58 

86 

55 

90 
58 

88 

60 

87 
63 

88 

60 

88 
61 

66 
59 

84 

62 

80 
53 

76 
54 

82 
64 

85 
68 

86 
64 

86 
63 

85 
63 

83 
63 

60 
69 

85 
65 

85 
64 

88 
64 

76 
55 

84  . 3 

60.8 

JASPER  1  NNH 

MAX 
MIN 

89 
63 

64 

58 

78 
62 

83 
58 

85 
53 

87 
60 

82 
62 

81 
55 

82 
54 

88 
53 

91 
59 

89 
61 

89 
62 

90 
58 

90 
62 

89 
S8 

85 
60 

82 
60 

81 
59 

83 
62 

89 
61 

88 
64 

89 
62 

88 
63 

88 
63 

87 
68 

85 
65 

88 
62 

88 
52 

82 
60 

78 
60 

85.7 
60.3 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 

69 

68 

67 

60 

88 
58 

92 
63 

90 
67 

86 
65 

86 
66 

89 
53 

90 
66 

92 
66 

90 
66 

92 
68 

90 
67 

93 
66 

90 
68 

86 
60 

83 
60 

82 
62 

84 
64 

90 
67 

92 
70 

9 1 
66 

83 
67 

30 
71 

88 
69 

88 
68 

30 
66 

64 

70 

84 

62 

88.5 
65.7 

HINDER  1  SSE 

■          ■  ■ 

MAX 

91 
66 

92 
64 

91 
63 

91 
59 

92 
56 

92 
S5 

93 
56 

92 
64 

93 
64 

92 
63 

91 
60 

90 
58 

88 
54 

92 
65 

91 
66 

89 
65 

90 
61 

83 
59 

81 
58 

80 
59 

83 
63 

88 
67 

90 
66 

90 
68 

88 
67 

90 
70 

83 
o8 

86 
67 

30 
67 

91 
69 

83 
61 

89.1 
63.1 

NORTHEAST 

03 

CLBTTON  1  SSH 

MBX 

88 
60 

89 
60 

82 
59 

80 
56 

83 
S3 

83 
53 

83 
60 

81 
59 

81 
60 

84 

55 

87 
57 

88 
58 

87 
60 

87 
63 

87 
59 

86 

60 

83 

60 

80 

53 

80 

53 

79 
52 

81 
61 

84 

66 

87 
65 

87 

65 

86 
63 

88 

67 

81 
66 

84 
64 

81 
64 

82 
63 

76 
51 

59.5 

CORNELIA 

MBX 
MIN 

89 
64 

87 
64 

79 
64 

80 
59 

84 

SS 

88 
59 

84 

60 

83 
61 

83 
60 

86 
57 

87 
61 

88 

62 

88 

63 

87 
63 

86 
63 

86 
61 

80 
63 

79 
55 

78 
57 

77 
60 

81 
61 

84 

62 

86 
66 

86 
65 

85 
67 

83 
70 

81 
68 

83 
66 

86 
66 

84 
64 

76 
55 

62.0 

ELSERTON  2  N 

MBX 
MIN 

94 
64 

94 

67 

85 
66 

86 
55 

89 

53 

91 
55 

91 
66 

87 
66 

86 
66 

90 
58 

92 
60 

91 
62 

92 
62 

91 
64 

94 

63 

91 
65 

86 
67 

84 

52 

82 
64 

81 
61 

81 
62 

89 
64 

93 
67 

92 
64 

83 
64 

88 
67 

87 
66 

69 
68 

91 
65 

86 
68 

84 

56 

62.5 

HARTHELL 

MAX 
MIN 

93 
64 

88 
60 

84 

62 

86 
65 

84 

60 

88 
64 

86 
62 

88 

62 

85 
67 

89 
65 

90 
64 

92 
65 

88 
66 

90 
66 

84 

62 

85 
62 

88 
64 

82 
60 

84 

62 

84 

60 

86 
62 

88 

65 

92 
68 

90 
70 

84 

68 

87 
68 

87 
69 

87 
68 

86 
64 

91 

70 

83 
62 

87.1 
64.4 

TOCCOfl 

MAX 

95 
68 

9 1 
62 

83 
62 

85 
58 

88 
58 

89 
59 

88 
62 

84 

63 

85 
63 

89 
50 

91 
65 

91 
53 

9 1 
65 

9 1 
65 

89 
65 

89 
63 

83 
65 

8 1 
60 

81 
58 

80 
56 

82 
67 

83 

70 

9 1 
69 

90 
67 

88 
66 

87 
70 

84 

69 

87 
66 

90 
70 

86 

65 

84 

55 

87.2 
63.4 

HASHINGTON 

■          ■  ■ 

MBX 

90 
70 

94 

68 

93 
68 

86 
65 

85 
59 

86 
61 

91 
64 

87 
64 

86 
66 

86 
63 

90 
63 

90 
65 

90 
65 

91 
68 

85 
67 

93 
65 

90 
66 

91 
68 

84 

SB 

83 
57 

88 
65 

83 
60 

86 
63 

93 
66 

91 
67 

88 
67 

BS 
69 

90 
70 

83 
63 

93 
68 

93 
68 

88.7 
65.2 

NEST  CENTRAL 

04 

CBRROLLTON 

MAX 
MIN 

90 
63 

87 
62 

88 

62 

86 
56 

88 

56 

91 
59 

90 
62 

85 
60 

86 

53 

90 
55 

91 
59 

92 
65 

90 
62 

92 
59 

92 
62 

90 
62 

89 
61 

88 

57 

84 

S3 

B3 

S3 

89 

61 

90 
68 

94 
64 

90 
63 

87 
64 

88 

66 

88 

65 

88 

63 

90 

63 

87 
63 

BI 

62 

60.4 

coLuneus  hso  ap 

MAX 
MIN 

92 
68 

90 
72 

82 
71 

88 

67 

91 
66 

92 
68 

90 
69 

89 
70 

88 
62 

92 
68 

92 
71 

94 

72 

94 

70 

93 
70 

93 
72 

92 
71 

85 
70 

86 
68 

84 

65 

82 
68 

88 
69 

92 
68 

94 

72 

94 

71 

92 
73 

81 
73 

88 

71 

91 
70 

92 
70 

91 
70 

82 
71 

89.5 
69-6 

EXPERIHENT 

MAX 
MIN 

89 
66 

91 
69 

86 
67 

81 
61 

8S 
63 

86 
65 

89 
66 

87 
66 

85 
59 

85 
63 

88 
66 

90 
66 

89 
67 

90 
68 

91 
70 

90 
67 

89 
66 

84 

60 

82 
59 

80 
61 

76 
63 

86 
66 

86 
68 

30 
63 

30 
68 

88 

70 

85 
69 

83 
68 

86 
68 

89 
69 

83 
66 

86.4 

55.7 

GREENVILLE  2  NNH 

MBX 
MIN 

91 
65 

91 
69 

83 

63 

88 

60 

83 
59 

92 
63 

89 
68 

87 
63 

88 
56 

91 
62 

91 
63 

89 
66 

92 
66 

96 
66 

95 
69 

89 
66 

85 
64 

84 

60 

82 
58 

80 
59 

86 
63 

88 
64 

90 
68 

90 
65 

89 
64 

88 

70 

86 
68 

86 

66 

31 
65 

89 
67 

84 

66 

BB.3 
64.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

OfiY  OF  MONTH 

is 
a 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

in  GunNGE 

MBX 

91 
63 

87 
64 

85 
66 

88 
60 

87 
59 

93 
63 

93 
66 

88 
64 

66 

56 

90 
63 

90 
62 

92 
66 

95 
66 

94 

65 

95 
68 

90 
65 

83 
64 

84 

61 

82 

57 

80 
59 

87 
64 

69 
62 

92 
68 

91 
67 

92 
68 

87 

70 

88 

65 

89 
65 

91 
66 

85 
65 

84 

67 

88  •  6 
63.9 

HBRSMBLLVILLE 

nnx 

92 
72 

91 

81 

89 

92 
69 

90 
68 

89 
65 

90 
66 

90 

90 

93 

93 

91 

90 

93 

87 

85 
62 

85 
61 

84 

66 

90 
62 

91 
65 

94 

71 

93 
71 

91 
65 

90 

90 
69 

89 
68 

91 
67 

92 
69 

82 
64 

69  •  6 

NEHNRN 

MBX 

niN 

91 
64 

90 
64 

81 
65 

87 
59 

89 
60 

94 

62 

93 
63 

92 
63 

88 

56 

93 
61 

93 
62 

91 
64 

93 
65 

96 
63 

96 
67 

93 
64 

87 
64 

84 

60 

83 
60 

81 
61 

90 
63 

90 
64 

94 

65 

94 

67 

91 
65 

92 
68 

93 
66 

93 
65 

96 
66 

88 

66 

81 
63 

90  •  2 
63.3 

SUNNTSIOE 

tlBX 

niN 

93 

67 

87 
6S 

81 
67 

87 
61 

90 
62 

93 

65 

89 

67 

87 
67 

85 
59 

90 
65 

90 
65 

90 
67 

91 
67 

93 
67 

93 
68 

91 

67 

86 
67 

84 

62 

81 
61 

76 
62 

90 
65 

89 

67 

92 
70 

92 

70 

30 
70 

88 

70 

86 
69 

88 

65 

89 
67 

84 

67 

83 
67 

66.0 

TBLBOTION   1  NE 

RRX 

niN 

94 

6S 

90 
68 

82 
66 

89 
61 

91 
65 

95 
64 

94 

68 

94 

65 

88 

60 

92 
67 

93 
65 

90 
66 

93 
66 

94 

66 

96 
69 

93 
68 

86 
66 

86 

59 

84 

65 

81 
66 

87 
65 

91 
66 

92 
68 

94 

68 

92 
61 

89 
66 

88 

69 

89 
65 

92 
65 

89 
65 

91 
66 

90.3 
66.5 

IHOHBSTON  2  S 

MAX 

94 

70 

91 
71 

86 
69 

93 
62 

95 
60 

93 
62 

92 
67 

91 
67 

88 

61 

94 

65 

95 
65 

92 
66 

94 

62 

93 
66 

93 
67 

95 
67 

88 

67 

89 
62 

87 
62 

84 

62 

90 
67 

93 
66 

93 
66 

95 
69 

96 
68 

90 
70 

88 

69 

90 
66 

92 
68 

90 
69 

85 

67 

91  .2 
66.0 

MEST  POINT 

nRx 

9? 
6? 

92 
69 

88 
69 

82 
67 

87 
62 

91 
63 

94 

68 

89 
67 

88 

50 

87 
59 

93 
66 

91 
67 

94 

68 

93 
68 

96 
64 

96 
61 

93 
66 

84 
64 

84 

61 

82 
62 

83 
62 

89 
65 

93 
67 

95 
67 

93 
69 

91 
70 

85 
70 

86 
70 

90 
68 

93 
67 

92 
67 

89.9 
66.3 

CENTRBL 

OS 

BILET 

HBX 

COVINCrON 

nnx 

90 
6S 

87 
67 

86 
66 

86 
61 

89 

60 

95 
62 

87 
66 

87 
65 

86 
61 

92 
66 

91 
66 

91 
67 

87 
66 

94 

66 

95 
68 

89 
65 

85 
67 

84 

61 

62 
61 

81 
62 

68 
65 

89 
69 

91 
70 

92 
69 

91 
68 

91 
71 

87 
69 

88 
68 

92 
68 

84 

69 

84 
64 

65.7 

DUBLIN  3  S 

NBX 

97 
67 

96 
68 

96 
66 

83 
60 

89 
58 

92 
59 

97 
63 

89 
64 

93 
61 

93 
63 

96 
64 

91 
63 

90 
62 

92 
64 

93 
65 

95 
64 

93 
65 

88 
58 

83 
57 

80 
59 

79 
60 

84 

62 

89 
65 

96 
66 

93 
67 

95 
69 

95 
67 

96 
67 

95 
64 

96 
66 

94 
64 

63.5 

EBSTHRN  1  H 

nflx 

92 
68 

92 

72 

95 
66 

80 
67 

87 
64 

90 
68 

94 

67 

89 

71 

91 
65 

88 

67 

91 
67 

91 
69 

90 
65 

90 
67 

91 
68 

91 
68 

93 
68 

87 
61 

84 

60 

84 

67 

77 
64 

89 

65 

90 
68 

95 
68 

92 
71 

92 
72 

93 
70 

90 
69 

91 
67 

93 
69 

93 
68 

67.4 

FORSYTH  6  NNH 

MBX 

93 
69 

94 
74 

85 
60 

91 
70 

91 
58 

95 
61 

88 

63 

90 
62 

90 
60 

94 
64 

99 
65 

92 
64 

94 

65 

94 

65 

92 
67 

92 
67 

92 
66 

86 
59 

84 

58 

80 
60 

89 
57 

90 
68 

92 
67 

92 
69 

91 
67 

90 
62 

88 
64 

90 
69 

91 
70 

90 
68 

80 

67 

65.0 

HBHKINSVILLE 

MBX 

99 
63 

99 
64 

62 
61 

91 
59 

97 
60 

94 

59 

92 
59 

95 
63 

97 
63 

89 

61 

94 

63 

94 

63 

89 
56 

86 
55 

86 
58 

85 
59 

94 

61 

95 
69 

97 
64 

94 
64 

95 
66 

94 
64 

93 
60 

93 
61 

95 
62 

96 
62 

92 . 9 
61  .5 

IRHINTON   4  WNH 

MBX 

96 
74 

95 
72 

94 

69 

89 
70 

90 
72 

92 
74 

89 
69 

88 
71 

90 
66 

95 
67 

95 
71 

94 

70 

92 
69 

93 
71 

91 
69 

96 
70 

91 
64 

91 
60 

88 
61 

88 

65 

83 
62 

88 
64 

93 
65 

91 
64 

93 
65 

95 
62 

93 
64 

94 

62 

90 
59 

94 

61 

92 
60 

66.6 

nflCON   USO  BP 

MBX 
MIN 

97 
68 

94 

71 

85 
70 

90 
65 

93 
63 

96 
66 

88 
68 

92 
68 

88 
64 

93 
69 

94 

68 

91 
70 

92 
67 

93 
69 

93 
70 

95 
68 

88 

70 

86 
64 

86 
64 

79 
68 

87 
66 

91 
69 

94 

69 

94 

72 

92 
70 

93 
73 

90 
72 

91 
72 

93 
69 

90 
70 

85 
67 

68.4 

niLLEDDEVlLLE 

MBX 
MIN 

9S 
66 

95 
68 

89 
69 

82 
62 

89 
59 

89 
58 

92 
62 

87 
58 

88 

62 

87 
64 

92 
64 

92 
65 

89 
65 

91 
66 

91 
66 

91 
69 

87 
69 

84 

63 

84 

67 

74 

66 

83 
64 

88 
68 

95 
66 

95 
70 

92 
69 

89 

70 

91 
70 

90 
70 

90 
67 

93 
67 

86 
69 

66.? 

nONTICELLO 

MBX 
MIN 

89 

70 

90 
69 

88 
68 

82 
63 

87 

62 

89 
63 

90 
67 

89 
65 

86 
64 

86 

65 

92 
66 

93 
69 

92 

70 

83 
70 

92 
69 

93 
67 

91 
68 

86 
64 

83 
63 

82 
63 

77 
65 

88 

67 

90 
70 

93 
71 

89 

72 

90 
70 

89 

70 

89 
69 

88 

70 

90 
71 

89 
69 

88.2 
67.4 

SflNOERSVlLLE 

MBX 
f1 1 N 

94 

69 

92 
70 

88 
68 

87 
63 

88 
59 

93 
63 

92 
69 

87 
69 

88 
66 

92 
64 

89 
65 

88 
69 

89 
64 

90 
67 

9 1 
70 

90 
67 

90 
69 

84 

61 

8 1 
62 

78 
65 

79 
64 

85 
66 

92 
68 

90 
69 

90 
72 

91 
73 

90 
70 

90 
72 

93 
68 

9 1 
69 

85 
59 

88.6 
67.1 

siLonn 

■           ■  ■ 

MRX 
M  I N 

93 
67 

66 
68 

83 
67 

88 

61 

89 

61 

93 
65 

88 
68 

85 
66 

87 
63 

89 
64 

91 

67 

91 
67 

91 
65 

93 
68 

93 

70 

91 
66 

86 
68 

84 

60 

83 
60 

73 
65 

81 
63 

86 
66 

94 

69 

93 
70 

88 
69 

90 
72 

90 
70 

91 
71 

95 
67 

89 
69 

87 
66 

88.5 
66. 4 

EBST  CENTRAL 

06 

flPPLINC  1  NH 

MRX 
M  I  N 

94 

69 

96 
69 

90 
67 

82 
58 

89 

57 

92 
62 

95 
70 

92 
71 

90 
66 

91 
64 

96 
66 

96 
68 

94 

65 

95 
68 

91 
69 

95 
67 

95 
69 

87 
58 

87 
60 

85 
66 

72 
63 

75 
67 

88 
66 

95 
67 

94 

68 

91 
70 

88 
68 

92 
70 

93 
70 

95 
67 

90 
63 

66.? 

BUGUSTB  HSO  BP 

MRX 
MIN 

96 
69 

93 
70 

81 
65 

89 
81 

90 
58 

94 

63 

89 
71 

92 
69 

90 
66 

94 

65 

93 
69 

93 
70 

93 
67 

93 
69 

95 
68 

95 
69 

88 
66 

88 
60 

86 
63 

75 
65 

76 
65 

88 

70 

92 
68 

93 
69 

88 
69 

92 
70 

92 
69 

92 
69 

94 

68 

89 

67 

88 
58 

66.6 

BROOKLET  1  M 

MBX 
MIN 

96 
68 

94 
74 

80 
66 

85 
69 

88 
64 

90 
64 

88 
69 

92 
69 

86 

65 

91 
69 

90 
70 

90 
68 

89 

67 

90 
67 

90 
66 

95 
68 

89 

70 

84 

62 

80 
62 

77 
66 

74 
64 

84 

67 

90 
69 

87 
72 

85 
72 

86 
70 

88 

69 

89 

65 

92 
65 

90 
70 

84 

68 

67.5 

LOUISVILLE  3  S 

MBX 
MIN 

92 
69 

92 
71 

89 
68 

84 

61 

87 
59 

9) 
62 

88 
67 

89 
66 

89 
65 

91 
65 

91 
66 

91 
66 

91 
66 

91 
65 

94 

67 

93 
65 

91 
67 

89 
59 

82 
51 

79 
66 

86 
62 

86 

67 

92 
64 

89 
68 

90 
68 

87 
72 

88 

67 

89 
68 

92 
67 

92 
67 

88 

66 

65.8 

BETTER 

MRX 
MIN 

96 
70 

98 
70 

86 
67 

89 
64 

90 
67 

92 
68 

93 
69 

97 
70 

93 
66 

93 
69 

93 
72 

83 
70 

91 
68 

94 

68 

94 

69 

96 
70 

93 
69 

87 
66 

87 
64 

83 
69 

85 
67 

87 
65 

93 
71 

93 
70 

91 
73 

89 
73 

90 
89 

92 
69 

93 
69 

94 

69 

86 

70 

68.7 

ItlDVILLE  EXP  STB 

MRX 
MIN 

93 
69 

90 
67 

87 
63 

87 
62 

91 
64 

90 
65 

93 
64 

91 
67 

93 
67 

91 
65 

94 

66 

93 
68 

87 
61 

84 

63 

81 
69 

92 
64 

91 
69 

93 
70 

92 
72 

91 
72 

94 

69 

93 
67 

66.5 

nILLEN  4  N 

MBX 
MIN 

94 

66 

93 
68 

84 

65 

84 

62 

87 
57 

92 
60 

88 

68 

91 
67 

91 
69 

93 
63 

88 
68 

92 
69 

91 
69 

93 
65 

93 
65 

94 

66 

87 
69 

86 

57 

84 

63 

80 
60 

80 
63 

86 
66 

92 
65 

92 
66 

94 

72 

92 
70 

89 
68 

91 
64 

92 
70 

90 
69 

B5 

70 

65.8 

NENINGTON  2  NE 

MRX 
MIN 

94 
74 

92 
73 

83 
59 

83 
69 

86 
67 

68 
68 

88 
70 

90 
70 

87 
69 

90 
72 

86 
74 

66 
72 

89 
69 

88 
71 

90 
71 

94 

77 

84 

70 

85 
66 

79 
66 

75 
67 

75 
66 

83 
68 

85 
70 

88 

71 

87 
75 

88 
72 

88 

71 

89 
66 

92 
68 

88 

70 

81 
67 

69.6 

SHBINSBORO 

MRX 
MIN 

93 
72 

93 
72 

89 
67 

85 
66 

89 
65 

91 
63 

88 

66 

92 
69 

92 
65 

93 
67 

94 

68 

92 
69 

90 
67 

94 

66 

93 
68 

94 

70 

93 
68 

94 

63 

85 
62 

82 

67 

81 

56 

89 
64 

92 
76 

91 
76 

90 
75 

89 
74 

91 
71 

91 
69 

92 
69 

93 
71 

85 
71 

90.3 
68-1 

hbrrenton 

MBX 
MIN 

94 

69 

96 
70 

90 
68 

83 
62 

92 
61 

91 
64 

96 
6S 

91 
69 

90 
67 

90 
67 

89 
69 

94 

68 

95 
68 

94 

61 

95 
69 

88 
62 

89 
62 

87 
63 

73 
62 

61 
63 

97 
69 

95 
72 

69 

73 

65 
70 

90 
70 

92 
71 

94 

69 

87 
67 

90-3 
66.8 

UBTNESBORO  2  NE 
. 

MBX 
MIN 

92 
6S 

94 

70 

91 
67 

76 
63 

86 
61 

87 
61 

90 
60 

85 
71 

89 

67 

87 
66 

91 
65 

90 
67 

90 
65 

90 
65 

93 
65 

92 
65 

94 

67 

89 
61 

85 
61 

84 

62 

75 
61 

85 
64 

86 
61 

91 
61 

89 
61 

91 
68 

87 
67 

89 
65 

90 
66 

91 
67 

85 

65 

88-2 
64.5 

SOUTHHEST 

07 

BLBBNT  3  SE 

MBX 
MIN 

93 
72 

96 
70 

90 
69 

86 
66 

90 
70 

92 
69 

92 
70 

90 
67 

90 
68 

94 

71 

94 

70 

96 
66 

92 
68 

93 
70 

90 
70 

91 
69 

87 
68 

86 
66 

85 
68 

82 
69 

84 

68 

93 
69 

95 
70 

90 
70 

92 
73 

86 

70 

90 
69 

91 
69 

92 
68 

94 

68 

82 
66 

90.3 
68.9 

BBERICUS  4  ENE 

MBX 
MIN 

92 
67 

96 
71 

80 
69 

87 
66 

92 
65 

95 
68 

89 
65 

90 
66 

92 
63 

92 
65 

92 
69 

91 
69 

92 
66 

90 
63 

92 
68 

90 
70 

87 
68 

85 
63 

83 
62 

BO 
64 

85 
67 

91 
67 

95 
70 

93 
72 

91 
71 

88 

72 

89 

75 

84 

63 

91 
66 

91 
68 

81 
68 

89.2 
67.3 

BRINBRIOOE 

MBX 
MIN 

SEE  REf 

ERENCE  NOTE' 

rOLLONING  ! 

TRTION  INDE) 

7 


DAILY  TEMPERATURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

O 
<r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

blukelt 

MAX 
HIN 

92 
71 

93 
72 

34 

72 

81 
69 

83 

69 

91 
70 

93 
70 

91 
70 

91 
65 

89 
65 

93 
67 

95 
67 

95 
69 

94 

59 

93 
69 

93 
69 

95 
69 

95 
67 

86 
62 

86 
62 

81 
66 

87 
69 

94 

69 

95 
69 

95 
73 

91 
68 

92 
68 

93 
70 

91.1 
68.4 

CBMILLB 

MAX 

71 

74 

70 

68 

68 

68 

69 

70 

67 

68 

68 

66 

66 

65 

70 

70 

60 

68 

65 

88 
63 

83 
66 

86 

65 

97 
67 

95 
68 

94 

72 

94 

73 

9 1 
73 

92 
73 

95 
66 

95 
68 

96 

70 

95 
70 

92  .3 
68.3 

COLQUITT  2  E 

MAX 

95 
71 

95 
71 

93 
71 

88 

67 

89 
66 

90 
70 

94 

71 

93 
65 

90 
65 

90 
67 

94 

67 

93 
67 

68 

84 

68 

93 
67 

96 
57 

95 
72 

94 

73 

91 
73 

89 
70 

88 
69 

93 
67 

95 
70 

91  .9 
68.9 

CUTHBERT 

MAX 

92 
67 

94 

71 

83 
68 

81 
64 

92 
66 

93 
66 

93 
65 

90 
68 

90 
62 

91 
64 

92 
66 

95 
66 

95 
65 

94 

66 

92 
67 

92 
69 

89 
66 

85 
64 

85 
59 

84 

63 

85 
66 

95 
67 

94 

67 

9S 
71 

94 

69 

92 
70 

92 
67 

91 
66 

90 
65 

92 
67 

91 
67 

90.7 
66.3 

FORT  GRINES 

MAX 
MIN 

91 

90 

81 

84 

69 

92 

92 

90 

89 

93 

95 

96 

95 

95 

92 

94 

85 

87 

85 

86 

87 

93 

94 

95 

94 

93 

85 

90 

90 

92 

90 

90  .5 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

69 
62 

91 
66 

87 
64 

85 
65 

90 
65 

92 
66 

91 
67 

89 
67 

88 

62 

91 
63 

92 
68 

93 
66 

94 

68 

92 
67 

93 
67 

94 

70 

88 
69 

84 
64 

84 

59 

83 
61 

85 
67 

91 
65 

93 
68 

92 
71 

92 
71 

90 
71 

88 
69 

89 
66 

91 
65 

91 
66 

92 
69 

89  .8 
66.3 

nORGflN  1  U 

MAX 
MIN 

PLAINS  SH  GB  EXP  STB 

MAX 

66 

70 

67 

65 

64 

66 

el 

67 

62 

63 

66 

68 

66 

66 

68 

69 

66 

64 

61 

63 

65 

66 

69 

71 

70 

90 
71 

86 
69 

68 
66 

89 
67 

91 
68 

92 
69 

89.4 

66.5 

THOtlBSVILLE  4  SE 

MAX 

96 
71 

89 
73 

89 
74 

87 
69 

66 

70 

90 
70 

92 
68 

91 
69 

93 
69 

93 
70 

94 

71 

93 
70 

86 

70 

87 
70 

84 

67 

94 

70 

95 
71 

92 
70 

90 
72 

90 

71 

95 
73 

92 
70 

90.9 
70.4 

SOUTH  CENTRAL  08 

RSHBURN  3  ENE 

MAX 

91 
69 

90 
74 

93 
70 

78 
67 

88 
65 

86 
66 

93 
67 

86 
69 

88 
67 

89 
66 

90 
68 

92 
68 

91 
69 

89 
67 

91 
69 

90 
70 

90 
70 

88 
64 

84 

62 

84 

63 

78 
67 

83 
63 

92 
69 

91 
71 

91 
71 

92 
70 

93 
68 

89 
68 

89 
69 

90 
70 

90 
69 

88.7 
67.9 

COROELE 

MAX 

94 

68 

93 
74 

82 
70 

86 
66 

90 
66 

94 

70 

94 

67 

89 
69 

89 

66 

90 
67 

92 
70 

92 
69 

92 
67 

93 
68 

92 
70 

93 
71 

86 
70 

86 
64 

85 
62 

84 

67 

84 

68 

91 
67 

94 

73 

92 
70 

93 
72 

91 
72 

89 

70 

89 
69 

91 
68 

92 
69 

91 
70 

90 . 1 
68.7 

DOUGLAS  2  ESE 

MAX 

95 
68 

96 
70 

BB 
72 

74 

65 

85 
64 

88 
65 

92 
66 

91 
68 

93 
65 

90 
65 

92 
66 

96 
69 

89 
65 

90 
67 

91 
65 

92 
68 

96 
67 

89 
63 

85 
62 

82 
64 

77 
65 

80 
66 

92 
68 

94 

70 

92 
69 

89 
71 

94 

68 

91 
65 

93 
63 

94 

69 

95 
67 

89  8 
66.6 

F ITZGERBLO 

MAX 

92 
71 

93 
75 

83 

70 

86 
6B 

89 
68 

92 
71 

92 
76 

90 
69 

90 
69 

91 
70 

92 
71 

92 

71 

89 
70 

91 
68 

91 
70 

94 

72 

94 

70 

85 
64 

83 
64 

81 

70 

81 
68 

68 

70 

95 
73 

93 
72 

91 
74 

93 
74 

91 
72 

92 

70 

92 
71 

94 

72 

89 
70 

90  .0 
70.4 

MOnERVtLLE  3  HSH 

MAX 

94 

70 

93 
71 

80 
71 

85 
69 

86 
67 

91 
67 

92 
68 

92 
70 

90 
68 

92 
69 

92 
69 

91 
70 

89 
67 

89 
67 

90 
67 

92 
69 

88 

70 

85 
66 

83 
65 

79 
70 

62 
66 

90 
65 

92 
69 

92 
72 

91 
74 

93 
73 

91 
69 

91 
65 

91 
65 

94 

68 

8 1 
69 

89  ■  1 
68.5 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

94 

70 

93 
70 

94 

72 

76 
69 

85 
65 

90 
67 

93 
67 

95 
67 

93 
65 

91 
67 

93 
69 

95 
69 

92 
68 

93 
68 

93 
70 

94 

71 

95 
70 

88 
65 

85 
64 

85 
63 

77 
63 

61 
66 

90 
66 

95 
67 

93 
67 

95 
72 

95 
72 

94 

71 

94 

67 

95 
66 

95 
70 

91  .0 
67.8 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

9S 
67 

93 
69 

80 
68 

65 
64 

88 
64 

93 
66 

92 
65 

91 
6S 

91 
64 

93 
64 

92 
64 

90 
68 

90 
64 

90 
60 

90 
63 

92 
65 

90 
67 

83 
61 

84 

65 

80 
66 

82 
63 

92 
64 

93 
66 

92 
68 

90 
65 

89 

67 

90 
66 

89 
64 

92 
63 

94 

65 

85 
65 

89  .4 

65.0 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

94 

69 

94 

69 

64 

69 

93 
65 

86 
74 

92 
62 

91 
68 

91 
67 

92 
67 

96 
68 

93 
65 

91 
69 

89 
68 

90 
65 

90 
66 

90 
68 

89 
69 

85 
64 

85 
62 

80 
69 

83 
63 

90 
66 

93 
65 

92 
69 

91 
72 

92 
71 

91 
70 

91 
65 

91 
65 

66 

69 

67.2 

QUITMAN  2  NH 

MAX 
HIN 

95 
71 

95 
70 

60 
68 

84 

62 

90 
68 

92 
68 

93 
68 

94 

67 

94 

66 

95 
66 

96 
69 

97 
69 

93 
66 

91 
67 

90 
66 

9S 
71 

90 
65 

90 
64 

86 
69 

85 
63 

65 

66 

95 
70 

96 
71 

95 
71 

94 

70 

91 
66 

91 
67 

93 
66 

96 
69 

87 
65 

91  .8 
67.5 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

VBLDOSTR  3  E 

■          ■  ■ 

MAX 

90 
70 

88 

71 

80 
71 

81 
66 

84 

65 

89 
65 

89 
66 

90 
67 

87 
68 

88 
64 

90 
66 

90 
67 

85 
66 

87 
63 

87 
66 

89 
66 

89 
68 

84 

63 

82 
62 

77 
67 

83 
61 

87 
66 

91 
61 

90 
68 

90 
70 

92 
69 

89 
67 

89 
64 

92 
67 

64 

68 

84 

67 

87.0 
66.3 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FBA  RP 

MAX 

94 

72 

90 
75 

77 
68 

86 
66 

87 
67 

91 
66 

90 
72 

92 
71 

89 
66 

90 
70 

92 
71 

90 
73 

91 
69 

90 
68 

92 
68 

96 
70 

86 
70 

85 
65 

80 
66 

75 
70 

79 
68 

68 

66 

90 
73 

90 
73 

90 
75 

90 
74 

88 

71 

91 
66 

94 

6S 

94 

72 

78 
69 

88.2 
69.6 

BRUNSWICK 

MAX 

97 
73 

97 
74 

79 
73 

84 

68 

87 
71 

88 
74 

73 

91 
75 

90 
66 

91 
66 

91 
66 

90 
74 

90 
69 

90 
70 

91 
71 

95 
72 

91 
69 

89 
69 

80 
70 

79 
67 

82 
66 

89 
67 

89 
68 

89 
70 

90 
70 

89 
71 

88 
70 

90 
70 

94 

70 

94 

72 

79 
69 

88  .8 

70.3 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 

95 
76 

91 
75 

79 
70 

82 
70 

85 
72 

86 
74 

86 
72 

88 
72 

85 

71 

88 
73 

88 
74 

86 
73 

84 

71 

87 
72 

87 
72 

19 

73 

82 
72 

82 
77 

78 
71 

74 

69 

80 
67 

88 

69 

86 
73 

87 
75 

87 
79 

87 
79 

86 
79 

87 
74 

87 
75 

89 
75 

77 
70 

85  -  3 
73.0 

FLEMING 

MAX 

94 

72 

93 
72 

79 
68 

80 
67 

85 
65 

89 
64 

89 
67 

90 
71 

91 
65 

90 
68 

88 
68 

93 
69 

88 

67 

87 
68 

90 
67 

93 
69 

92 
70 

82 
64 

79 
65 

78 
67 

77 
67 

85 
68 

89 
69 

88 
69 

89 
73 

87 
71 

87 
69 

88 
65 

91 
66 

87 
69 

79 
68 

87.0 
68.0 

FOLKSTON  9  SH 

MAX 

95 

93 

86 

67 

89 
66 

92 
68 

93 
65 

91 
64 

93 
65 

93 
65 

93 
66 

89 
66 

93 
63 

94 

66 

92 
67 

86 
64 

92 
62 

89 
71 

91 
69 

90 
66 

91 
62 

95 
64 

83 
68 

91.0 

FORT  STEWART 

MAX 

96 
71 

95 
73 

80 
69 

83 
68 

86 
68 

91 
67 

90 
67 

93 
69 

93 
64 

90 
70 

86 
77 

88 

71 

90 
67 

89 
68 

91 
68 

95 
70 

90 
67 

84 

65 

81 
65 

74 
64 

78 
66 

87 
69 

90 
71 

89 
70 

90 
74 

88 
73 

88 
70 

90 
67 

93 
67 

93 

71 

8 1 
69 

66 . 1 
68.9 

GLENNVILLE 

MAX 

90 
71 

92 
75 

80 
70 

85 
67 

88 
88 

90 
67 

90 
70 

91 
70 

93 
75 

91 
73 

90 
72 

92 
71 

90 
70 

91 
71 

96 
70 

90 
70 

83 
64 

80 
65 

80 
86 

78 
64 

84 

66 

85 
70 

87 
71 

88 

70 

85 
72 

88 

71 

92 
68 

90 
70 

90 
67 

87.9 
69.4 

JESUP  B  S 

MAX 

93 
71 

94 

73 

80 
69 

85 
67 

88 
66 

91 
66 

92 
68 

92 
69 

88 
66 

90 
66 

91 
70 

91 
71 

88 
68 

89 
68 

92 
67 

9S 
69 

92 
69 

84 

67 

63 
66 

78 
67 

78 
64 

88 
66 

91 
71 

90 
70 

91 

72 

90 

70 

89 

67 

B9 
64 

93 
64 

69 

68 

68.0 

NAHUNTA 

MAX 

92 
73 

92 
70 

88 

70 

84 

69 

87 
67 

90 
70 

90 
66 

92 
70 

90 
67 

89 
67 

90 
70 

90 
71 

88 
68 

88 

76 

92 
67 

92 
69 

90 
67 

86 
65 

84 

72 

79 
67 

80 
65 

89 
67 

89 
72 

87 
72 

89 
73 

87 
72 

87 
64 

87 
66 

91 
66 

70 

77 
66 

88  .0 
69.0 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

94 

74 

91 

73 

74 

69 

81 
68 

85 
69 

86 
68 

86 
77 

90 
67 

87 
66 

68 
71 

87 
72 

86 
71 

86 
68 

89 
68 

90 
71 

90 
72 

88 

69 

82 
68 

80 

72 

76 
68 

84 

66 

85 
66 

85 
68 

85 
75 

86 
74 

86 
78 

87 
74 

88 

71 

88 
71 

74 

70 

70-6 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

MAX 
MIN 

97 
71 

95 
75 

91 
67 

82 
66 

69 
66 

91 
67 

91 
66 

92 
72 

89 
68 

92 
70 

90 
71 

88 
68 

89 
66 

91 
66 

92 
72 

98 
68 

96 
71 

83 
62 

89 
65 

77 
65 

79 
67 

66 
68 

92 
71 

89 
69 

69 
75 

88 

70 

89 
76 

92 
66 

94 

68 

72 

78 
67 

89  .4 

68.7 

SAVANNAH  HSO  AP 

MAX 
MIN 

94 
74 

92 
73 

74 

69 

83 
69 

86 
66 

89 

69 

86 

70 

90 
69 

87 
65 

90 
72 

86 
74 

86 
72 

89 
69 

88 
71 

90 
71 

94 

70 

84 

70 

85 
66 

79 
66 

73 
67 

76 
67 

84 

69 

90 
71 

89 
72 

88 
76 

89 
74 

88 

72 

89 
67 

92 
67 

72 

69 

^0.0 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

91 
74 

92 
71 

85 
70 

82 
70 

85 
75 

87 
70 

88 
68 

90 

89 
71 

89 
77 

92 
74 

98 

72 

87 
74 

88 
71 

87 

70 

94 

70 

88 
65 

82 
72 

81 
68 

76 
69 

83 
70 

64 

67 

84 

80 

85 
75 

88 
74 

87 
76 

86 

77 

87 

70 

92 

67 

88 

76 

82 

87  0 
71  .3 

SURRENCr  2  HNH 

MAX 
MIN 

94 

68 

93 
73 

83 
67 

86 
66 

87 
64 

90 
63 

91 
68 

92 
67 

86 
64 

90 
64 

91 
67 

90 
69 

88 
67 

90 
65 

91 
66 

95 
67 

92 
66 

85 
62 

85 
63 

80 
67 

80 
64 

89 
6S 

91 
69 

89 
68 

91 
71 

90 
71 

89 
67 

91 
63 

94 

63 

93 
69 

89 
66 

89.3 
66.5 

HATCROSS  4  NE 

MAX 
MIN 

94 

71 

91 
71 

91 
72 

77 
68 

85 
68 

89 
67 

96 
67 

94 

68 

95 
67 

90 
67 

95 
68 

97 
69 

90 
68 

91 
68 

93 

67 

94 

67 

95 
68 

88 
66 

84 

65 

82 
65 

78 
64 

81 
60 

90 
60 

94 

70 

90 
70 

92 
71 

92 
68 

94 
64 

94 

63 

95 
63 

95 
68 

90.5 
67.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CCORGIR 

RUCUST  1916 


X 

OnT  OF  MONTH 

3 

4 TDT  t nu 

a 

o 

1 

2 

3 

4 

E 

7 

9 

9 

10 

1 1 

1} 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

UJ 

1  INI 

CALHOUN  EXP  STATION 

4 

nnx 

66 

91 

66 

66 

91 

91 

91 

62 

81 

64 

90 

92 

92 

90 

91 

91 

89 

88 

66 

86 

69 

89 

89 

90 

91 

91 

90 

83 

79 

67 

86 

66  ■  1 

niN 

74 

73 

73 

72 

73 

73 

75 

72 

70 

69 

69 

72 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

70 

72 

72 

76 

76 

77 

76 

77 

76 

76 

76 

74 

73 

73.6 

EXPERlnENT 

I 

nRx 

103 

1 08 

100 

1 00 

1 06 

105 

101 

95 

97 

1 00 

1  04 

1 05 

1  OS 

1 05 

1 06 

1 0 1 

96 

92 

102 

100 

9 1 

101 

101 

1 05 

1 06 

1  04 

94 

94 

94 

102 

97 

100.7 

niN 

91 

80 

76 

75 

76 

76 

65 

66 

72 

75 

77 

80 

79 

82 

91 

76 

76 

73 

72 

72 

76 

88 

79 

60 

60 

60 

77 

81 

60 

77 

77 

79.0 

4 

nnx 

96 

100 

95 

93 

99 

97 

95 

90 

94 

93 

97 

100 

96 

96 

100 

95 

90 

67 

96 

93 

87 

84 

93 

95 

100 

95 

67 

85 

85 

91 

80 

93  .  1 

niN 

65 

60 

79 

75 

79 

62 

82 

73 

76 

77 

80 

80 

80 

86 

77 

76 

73 

73 

76 

84 

79 

80 

60 

80 

79 

76 

78.4 

6 

nnx 

69 

92 

69 

67 

9 1 

91 

90 

86 

66 

86 

68 

90 

90 

90 

91 

9 1 

87 

84 

86 

65 

8 1 

65 

86 

88 

90 

86 

64 

84 

65 

86 

85 

87.8 

n  [  N 

61 

84 

63 

81 

61 

82 

60 

80 

78 

80 

60 

82 

62 

82 

64 

81 

60 

76 

78 

78 

78 

61 

81 

82 

63 

82 

60 

79 

60 

80 

60 

60  .7 

HflHKINSVILLE 

4 

MRX 

91 

91 

84 

69 

96 

90 

67 

66 

89 

65 

86 

90 

63 

82 

8 1 

8 1 

69 

65 

84 

65 

63 

66 

86 

87 

86 

66 

86.7 

niN 

- 

81 

82 

60 

76 

- 

67 

- 

60 

80 

79 

82 

76 

79 

60 

76 

76 

76 

75 

78 

80 

79 

80 

80 

60 

79 

61 

81 

79 

78.7 

nlOVlLLE  EXP.  STBTION 

4 

nfix 

96 

81 

67 

91 

95 

96 

96 

94 

97 

96 

100 

67 

85 

86 

80 

89 

90 

92 

90 

92 

91 

94 

91  .2 

niN 

- 

60 

80 

75 

72 

72 

- 

- 

61 

79 

80 

60 

76 

- 

60 

61 

76 

73 

74 

- 

75 

76 

76 

81 

82 

- 

- 

80 

78 

77  .6 

PLRINS  SH  Gfl  EXP  STA 

4 

nnx 

92 

92 

93 

79 

86 

90 

93 

67 

89 

69 

90 

92 

94 

94 

93 

92 

92 

65 

64 

64 

60 

67 

92 

94 

92 

90 

66 

68 

89 

91 

92 

89  .4 

niN 

66 

70 

67 

65 

64 

66 

65 

67 

62 

63 

66 

66 

56 

66 

66 

69 

66 

64 

61 

63 

66 

66 

69 

71 

70 

71 

69 

66 

67 

68 

69 

66.6 

TIFTON  EXP  SIRTION 

2 

nnx 

104 

107 

105 

85 

105 

106 

106 

102 

105 

106 

105 

102 

106 

100 

97 

100 

105 

100 

100 

101 

90 

90 

104 

105 

106 

105 

105 

94 

94 

102 

108 

101  .7 

niN 

76 

79 

60 

76 

76 

79 

60 

79 

60 

60 

61 

76 

77 

75 

74 

75 

77 

73 

72 

72 

76 

75 

76 

81 

61 

82 

77 

76 

75 

76 

78 

77.2 

4 

nflx 

99 

102 

100 

65 

96 

101 

103 

97 

100 

100 

99 

97 

99 

95 

93 

96 

100 

96 

95 

95 

88 

67 

98 

100 

100 

99 

100 

92 

92 

98 

103 

97.0 

niN 

82 

63 

85 

60 

80 

63 

84 

63 

84 

85 

85 

83 

82 

78 

79 

79 

62 

76 

77 

77 

80 

79 

80 

85 

86 

86 

61 

79 

79 

80 

62 

81  .6 

e 

nnx 

94 

97 

95 

67 

90 

94 

95 

91 

94 

94 

93 

92 

92 

69 

69 

90 

92 

69 

68 

68 

84 

84 

91 

93 

94 

93 

94 

66 

92 

91 

94 

91  .3 

niN 

83 

85 

84 

80 

81 

63 

84 

63 

84 

64 

85 

82 

62 

79 

60 

80 

62 

79 

79 

76 

60 

79 

60 

64 

85 

65 

61 

80 

80 

61 

82 

81  .7 

SEE  REFERENCE  NOTlS  FOLLOMINC  STRTION  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


STATION 

OflY  OF  MONTH 

2  It  o 
£  °  5 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

g 

1  0 

1  1 

1 2 

1  3 

1  4 

1  5 

1 6 

1 8 

1 9 

20 

2  I 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

3  I 

NORrHHESI 

01 

CBLHOUN  EXP  STflllON 

EVflP 

■  21 

.21 

.31 

.25 

.20 

.23 

.15 

.35 

.29 

.24 

•  25 

.22 

.28 

.28 

•  23 

.17 

•  14 

•  29 

.26 

•  24 

.26 

.28 

.22 

•  16 

.26 

.17 

.35 

•  19 

•  16 

.21 

.28 

7.40 

UIND 

31 

37 

53 

22 

20 

31 

38 

36 

SE 

26 

18 

20 

23 

26 

28 

26 

32 

37 

36 

29 

29 

26 

25 

26 

37 

40 

28 

28 

15 

40 

43 

962 

nnx 

9S 

93 

9; 

97 

96 

93 

91 

6! 

91 

96 

98 

lOO 

97 

98 

95 

94 

96 

96 

91 

91 

94 

94 

94 

95 

95 

33 

32 

97 

97 

97 

92 

94  .6 

niN 

75 

7C 

65 

70 

68 

70 

73 

59 

75 

66 

70 

7^ 

65 

7C 

74 

68 

7C 

69 

69 

6: 

7C 

7] 

74 

7; 

74 

75 

72 

72 

76 

74 

65 

70  .6 

NORrH  CENTROL 

02 

U  OF  OA  PLT  SCIENCI 

Fn 

EVBP 

.29 

.37 

.36 

.26 

.26 

.24 

.60 

.20 

.16 

.25 

.22 

.  30 

.22 

.16 

.10 

.54 

•  10 

.29 

.24 

•  29 

.14 

.16 

.17 

•  29 

.27 

.24 

.17 

•  21 

.27 

.21 

.32 

7.88 

HIND 

75 

64 

136 

68 

37 

37 

58 

40 

60 

39 

34 

34 

30 

21 

22 

66 

81 

75 

97 

127 

77 

57 

20 

58 

63 

66 

47 

4  1 

29 

69 

81 

1808 

nBx 

9S 

89 

85 

87 

89 

94 

91 

90 

90 

94 

9S 

96 

95 

94 

94 

94 

93 

88 

85 

83 

86 

91 

90 

90 

9C 

32 

90 

92 

92 

86 

86 

90 . 5 

fllN 

70 

69 

67 

64 

64 

6E 

69 

70 

69 

68 

71 

70 

72 

74 

73 

66 

63 

64 

62 

6 1 

55 

7C 

75 

72 

7C 

7; 

72 

71 

72 

71 

64 

68 . 9 

HESI  CENIRBL 

04 

EXPERIMENT 

EVflP 

.27 

.30 

.28 

.19 

.31 

.29 

.31 

•  27 

.25 

.19 

.25 

.29 

.21 

•  22 

.29 

•  25 

.19 

.28 

.29 

.20 

.21 

•  IS 

•  21 

.34 

.22 

.21 

•  14 

.13 

.29 

•  14 

7  .478 

UIND 

70 

4C 

40 

50 

SO 

40 

70 

30 

30 

20 

20 

20 

2C 

20 

40 

50 

50 

30 

30 

SO 

60 

30 

20 

30 

50 

SO 

40 

50 

40 

40 

30 

1210 

nflx 

9S 

98 

91 

92 

93 

93 

91 

96 

95 

93 

97 

99 

97 

96 

97 

91 

97 

90 

91 

68 

61 

90 

93 

35 

96 

33 

90 

91 

92 

97 

91 

93.2 

niN 

65 

72 

70 

65 

66 

67 

66 

72 

65 

65 

69 

70 

71 

71 

71 

69 

69 

68 

65 

62 

62 

68 

73 

73 

72 

71 

72 

70 

73 

71 

70 

69 .0 

SOUTHEAST 

09 

SnVANNAH  USO  HP 

EVflP 

.36 

.45 

.17 

.20 

.26 

.27 

.21 

.22 

.26 

.  1 1 

.  1 1 

.20 

•  23 

.27 

.39 

•  30 

.33 

•  25 

.00 

.08 

.10 

•  24 

•  26 

.21 

.30 

•  12 

.09 

.24 

.16 

6.82B 

UINO 

87 

87 

86 

85 

61 

41 

51 

SO 

49 

42 

43 

40 

32 

46 

61 

53 

95 

106 

MS 

179 

63 

36 

49 

77 

96 

75 

45 

23 

22 

60 

110 

2106 

NBX 

95 

ee 

78 

84 

89 

94 

94 

96 

93 

96 

87 

65 

96 

92 

87 

98 

90 

8S 

83 

71 

77 

63 

92 

92 

91 

94 

91 

96 

95 

91 

86 

89.4 

niN 

72 

72 

66 

66 

66 

68 

68 

71 

65 

70 

72 

70 

69 

69 

68 

69 

71 

63 

63 

63 

64 

67 

70 

71 

73 

71 

69 

66 

67 

70 

65 

68.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

O 
a 
z 

<z 

o 

LRTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

a. 

> 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

ABBEVILLE 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8A 

C 

MR5>    MHRt    t •  CHHrBcLL 

flOFllRSVILLE 

004  1 

01 

□  PR  TOW 

1 2 

34 

22 

84 

56 

710 

7A 

c 

inr  u    II  Dion 

RILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

1 0 

32 

1  1 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HHYWUUU   t  •  oUTU 

RLBRNY  3  SE 

0140 

07 

DOUGHER  T  Y 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7A 

7R 

H 

T  OMn IE   BRAN  I Lt  Y 

RLLRTOONfl  DRM  2 

0181 

01 

BRRTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8R 

8R 

8A 

c 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OLflfl  Fflfl  flp 

02 1  1 

09 

BRCON 

13 

3 1 

32 

82 

3 1 

1  98 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

RLPHRRETTfl  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

DO 

84 

18 

1040 

7R 

7fl 

H 

oLUI I    L .  LnHnbLtt 

RLPHRRETTR  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

110 

c 

TtUUT   R.    WHLncR .    oR • 

RMERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7R 

H 

BLHNCHE   5.  RHYNt 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

U-Or    GH.cXr.oirt.  NRb'. 

APPLING  1  NW 

0311 

06 

COLUMB I  A 

1  4 

33 

33 

82 

20 

360 

BR 

8R 

H 

ROY   D.  TRNKERoLEY 

flSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

1  6 

31 

43 

83 

37 

435 

8R 

8R 

H 

BILLY  J  .  WILLI Hnb 

ATHENS  WSO  RP 

0435 

02 

CLARKE 

1  0 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

NHiL   WtnlntR  btRVlLt 

ATKINSON  2  E 

0441 

09 

BRANTLEY 

1  3 

31 

14 

81 

49 

70 

7A 

MRS   LHiRtLLt   A  IjUKLtY 

ATLANTA  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7A 

CHARLIE  H  KEELING 

ATLANTA  WSO  AP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

MID 

; 

H  J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

AUGUSTA  WSO  AP 

R 

0495 

06 

R I CHMOND 

1  4 

33 

22 

81 

58 

1  48 

MID 

MID 

c 

HJ 

NHIL   WERiHtR  otRVlLt 

BRINBRIOGE 

0581 

07 

DECATUR 

6 

30 

55 

84 

34 

120 

7P 

7A 

c 

H 

^  r-\  c          hjrtOv      C         i_j  MilllCkl 

nR5  .    MHRY   t-    n.  nULLtN 

8RLL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  100 

7A 

MDC          CCTCI    1    C  PDnf^nM 

BEAVEROALE   1  E 

0746 

01 

MURRAY 

1  2 

34 

56 

84 

50 

740 

8A 

1      MTI    DllOkl  IlLlCnT 

J   n  I  LE3URN   WHtH  1 

BELLVILLE 

0787 

09 

EVANS 

1  1 

32 

09 

81 

58 

185 

c 

MDC      ODOPC      C  LJCnOkl 

PIRo  URnLt   r  HtHRN 

BLAIRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

UN  I  ON 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8R 

8A 

H 

f^Cr^DOin     MTkl         CVD  CTO 

GcURLtIH   niN.    tXr.  olH. 

BLRKELY 

0979 

07 

EARL  Y 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7R 

7R 

H 

1    rtllDCV      C  CTrtklC 

LuWRt T   b •   b 1 UNt 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

F ANN  I  N 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

r .   B ■   ChRRU  T  H 

BOWflAN 

1  132 

03 

ELBERT 

14 

34 

12 

83 

02 

785 

7R 

GflRNETT  H.  BARTON 

RRnOKI  F  T    1  W 

1 266 

06 

BULLOCH 

1  1 

32 

23 

8 1 

4  1 

1  90 

6P 

6P 

H 

W .  C  .  CROMLEY  JR  . 

BRUNSWICK 

1340 

09 

GL  YNN 

2 

31 

10 

81 

30 

13 

5P 

5P 

c 

H 

CITY  Or  BRUNbWlLK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

14 

MID 

MID 

H 

FED-    RVIHIION  HGtNLY 

BURTON  DRM 

1413 

03 

RABUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

GEORGIH   rOWtK   LU • 

BUTLER 

1425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

14 

625 

7R 

1  HUnHb   r  .  PIHIntWo 

CRLHOUN  EXP  STATION 

1474 

01 

GORDON 

1  2 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

G 

kill     r*C\        CVD  CTQTinM 

NW   LrH  .    tXr.    o  1  H  1  I  UN 

CAMILLA 

1500 

07 

M I TCHELL 

6 

31 

14 

84 

13 

175 

6P 

7R 

H 

LHHKLtb   L  KtLLtY 

CANTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

8R 

c 

irM-iki    T      uni  DDnm^ 
JUHN    1  .  nULBKUUn 

CARNESVILLE  3  N 

1619 

03 

FRRNKL  I  N 

1  4 

34 

26 

83 

14 

910 

7R 

c 

MDC     irikiipc    c      \/nvi  cc 
nRb    JHNlLt    t-  vUYLtb 

CARROLLTON 

1640 

04 

CARROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

5P 

c 

H 

CITY  OF  CfiRROLLTON 

L  n  i\  1  c  n  0 

1657 

0 1 

MURRAY 

12 

34 

36 

84 

42 

695 

8R 

RUFUS  P.  OONRLDSON 

CARTERSVILLE 

1665 

01 

BRRTOW 

1  2 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

KHUlU    bIHIlUN  Wf\KW 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

01 

BRRTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7R 

r-DDklWCI       D  TOTlIM 

IjKHNVtL    r>  IHlUn 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MDC        PDnnv  ntTMDCPV 

nKb*    uKHUT  UtnrbtY 

CEDRRTOWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

6P 

8R 

H 

RRLPH  H .  fiYERS 

CHRTSWORTH 

1856 

01 

MURRAY 

1 2 

34 

46 

84 

47 

765 

7R 

c 

nRb  .   Lu I  5  J .  COLE 

CHICKRMAUGR  PRRK 

1906 

01 

WALKER 

1 8 

34 

55 

85 

17 

760 

7A 

T  V/  n    c  c  c 
1 VH - bbb 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRRY 

1  2 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

LnHRL  it    L •    b 1 L VtK 

CLRYTON   1  SSW 

1982 

03 

RRBUN 

1  4 

34 

52 

83 

24 

1880 

5P 

5P 

H 

CHRKuLL  Ltt 

CLERMONT  3  WSW 

1998 

02 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

1346 

c 

MRS.  FANNIE  M.  0  KELLEY 

r\  P  u  P 1  Q  u  n 

c  U  U  D 

n  9 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1  570 

8H 

MISS  MRRY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

45 

153 

8R 

8A 

H 

r*crnD(~*Tn    crtDCCTDv  phmm 

titORUlM  PuRtbiRY  LUnn 

COLUMBUS  WSO  RP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

MID 

MID 

c 

HJ 

LlCf>      C"  n\  IIMQIIC 

WbU  LULUnDUb 

COMMERCE  4  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

1 D 

34 

15 

83 

29 

750 

7R 

7R 

H 

inc    kictci  CD 
JUL  NtlbLtK 

COOLIDGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

L.    W.    tLLlNOIUN.    JK . 

CORDELE 

2266 

08 

CR  I  SP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

fDTCD     C  r\         DmiCD  PHMM 

LKIbr    LU  .    rUWtK  LUnn. 

CORNELIA 

2283 

03 

HRBERSHRM 

1  4 

34 

31 

83 

32 

1470 

6P 

7fl 

H 

MDC         DnDDIC      f  CnCTCD 

nRb.    BUooIt    L.  rUbltK 

COVINGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

5P 

8R 

H 

JHLn    L •  LnHrnHN 

CUMMING 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

12 

84 

08 

1320 

8R 

M 1 Lto  n .    WOLr  t 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8R 

MRS.  RHLEE  B-  ORVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RRNDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DRHLONEGR 

2475 

02 

LUMPK I N 

3 

34 

32 

83 

59 

1  4  30 

7R 

7R 

H 

HRb  •    JUt   W •  WUUUWHRU 

DAHLONEGA  3  NNW 

2479 

02 

LUMPK  I  N 

1  2 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

inMCC      C  CnDTklCD 

JHntb   t.  rURINtR 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

PflULD I NG 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7R 

7R 

c 

H 

1     nniini  nc  hdiccitlj 
L   UUUliLHb   UR  1  r  r  1  In 

DRLTON 

2493 

01 

WHI TEF lELD 

1 2 

34 

46 

84 

57 

720 

8A 

8A 

H 

MDC    Okikio   r*  nkinDcuc 
nnb   HNNH   b  HNUKtnb 

DANVILLE 

2532 

05 

TW I GGS 

1  0 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

CODi       T  CMITLJ 

tHKL    1  -    bn 1  1 n 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7fl 

r-c  rsor-c    u  rLinDTTCD 
UcUKLjC   H.  LHHRIltR 

DRWSONV ILLE 

2578 

02 

DRWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1  370 

7R 

c 

MDC         TljCimd     C            f>  V 

nKb  ■    IntLnH   r  .  LUX 

DOCTORTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WRYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7R 

R.   C.  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS  .   SflRfi  L  .  HILL 

DONRLSONVILLE   1  S 

2736 

07 

DC  n  I  iN U L  C 

g 

31 

01 

84 

S3 

135 

8R 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

30 

82 

49 

212 

7R 

7A 

H 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

DOUGLRSVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8A 

LEONR  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  1 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

WRRREN  W.  HYRNT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STOTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


c  T  n  T  T  n  M 
o  1  H  1  1  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1  1  M  T  Y 
L  U  U  IN  1  I 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVfiTION 

OBSERVRTION 
TIME  AND 
TABLES 

nocpp wpp 
UDOLix  Vlix 

TEMP. 

PRECIP. 

> 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8A 

BA 

H 

WILIFORD  P.  NOLLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

ID 

32 

33 

82 

54 

204 

C 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTMAN   I  N 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

8A 

8A 

H 

GA.  FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

C 

JESSE  L.  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7A 

A.   D.   MC  CLAIN 

Fl  1   r  IQY 

3115 

02 

r.  I  1  M  F  R 

12 

34 

41 

84 

29 

1300 

7A 

QiFnRn  r,  nnvFR 

EMBRY 

3147 

0  I 

PAULDING 

1  7 

33 

52 

84 

59 

I  200 

8A 

MISS  JANET  OLLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

15 

84 

17 

925 

IDA 

IDA 

IDA 

GH 

U.   OF  GA.  EXP.  STATION 

FFIIRMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8R 

MRS  ONEOA  F.  VINCENT 

FHRGO 

3312 

08 

CLINCH 

16 

30 

41 

82 

34 

1  15 

C 

ST  .  REGIS  PAPER  CO. 

FITZGERALD 

3386 

08 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

83 

15 

371 

5P 

5P 

H 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING 

3409 

09 

LIBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

C 

LOTT  W.  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  6  NNW 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

07 

83 

59 

600 

6P 

6P 

H 

CITY  OF  FORSYTH 

rui\l  OnilNLO 

3516 

07 

L  L  n  I 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MP^       MQYMF    P  MQYF*^ 
ImO*     nnlllL    n»  nniCO 

FORT  STEWART 

3538 

09 

L  IBERTY 

1  1 

3  1 

52 

8 1 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1  170 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1  1 

33 

14 

82 

36 

540 

7A 

MRS.   SUSAN  G.  BRADDY 

GLENNV ILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

81 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  4  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

C 

BLUE  SPRINGS  FORM 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

14 

84 

34 

840 

C 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

UQD  T  up 1  1 
n  n  r\  1  n  u  L  L 

4133 

03 

HQP  T 

14 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

r\nLrn    U»  DLUll 

HAWKINSVILLE 

4  1 70 

05 

PULASKI 

9 

32 

1  7 

83 

28 

245 

BA 

8A 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENDON 

HAZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

C 

SOIL  CONSERVATION  SERV 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

COMER  L.  VANDIVER 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

08 

CLINCH 

16 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

IRWINTON   4  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

14 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

C 

GA.  POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

6P 

BA 

H 

HOWARD  L  .  DILBECK 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

c 

AMICALOLA  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

81 

53 

100 

c 

CITY  OF  JESUP 

IP  Cl  IP     Q  C 

J  L.  0  u  r   o  o 

4676 

09 

LIQ  Y  MF 

I 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

5P 

H 

RPiiwQ     Pill  p  ji  PQPFP  rn 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

1  5 

1310 

c 

MRS.  LAVERN  C-  KINCOID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

8A 

CICERO  W.  SWINT 

JULIETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7R 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

85 

22 

850 

70 

TVO-722 

KINGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

1  4 

84 

56 

730 

70 

MRS.   ELIZABETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTE 

4941 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8A 

80 

C  H 

CHARLES  M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

5P 

70 

C  H 

RAY  RELIHON 

LEXINGTON   1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

1  4 

33 

53 

83 

08 

760 

80 

C 

JOSEPH  0.  CAREY 

LINCOLNTON 

5204 

03 

L  INCOLN 

I  4 

33 

47 

82 

28 

510 

80 

JOMES  C.  BLACKWELL 

LUUIOVILLL     J  O 

5314 

06 

IFFFFRC^nM 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

n  QQrnrw     ifff   iimtt  r 
UL  H  OL  UL  r\  -  J  t  r  r    UNI  1    Ur  L 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

82 

4  1 

120 

7A 

70 

H 

W  R  CARVER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

PERRY  T.  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

M  I  0 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLVILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

1  86 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MORSHOLLVILLE 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

70 

MRS  FLORENCE   Y  SOILERS 

METIER 

581  I 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

1  20 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

50 

82 

1  4 

180 

80 

SPENCER  A.  JONES 

MIDVILLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA.  BRANCH  EXP.  STA. 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7A 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

M  T  1  1  p  Kl    A  M 

5882 

06 

1  F  M  K  I  M  Q 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KtKnl 1    J.  LnHNLt 

MILLHAVEN-WADE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

81 

30 

100 

80 

MILTON  R.  REDDICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

70 

CITY  FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

80 

GEORGE  FOWLER 

MONTICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

IB 

83 

4  1 

655 

7A 

70 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

COLHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

70 

CLORENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUI TT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

70 

GORLAND  L .  GILLIS 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

GO.   FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MORY  0.  POLK 

NEWNAN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

70 

H 

JOMES  0.   HORDIN.  JR. 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

70 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


CEORGIO 

RUGUST  1976 


STRTION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


PRTTERSON 
PEARSON 

PLRINS  SW  Gfl  EXP  STR 

PRESTON 

QUITMRN  2  NW 

RESRCfl 

RINGGOLD 

ROME 

ROME  8  SW 

ROME  use  flP  F 

SRNOERSVILLE 

SRPELO  ISLRND 

SRVRNNRH  USDR  PL  GRON 

SflVRNNRH  WSO  flP  f 

SRVRNNRH  BERCH 

SILORM 

SPRRTfl  3  NW 

STILLMORE 

SUMMERVILLE   1  SSW 

SUNNYSlOE 

SURRENCY  2  WNW 
SWRINSBORO 
SWEET  GUM 
SYLVRNIR 
TRLBOTTON   1  NE 
TRYLORSV  ILLE 
THE  ROCK 
THOMRSTON  2  S 
THOMRSVILLE   4  SE 
TIFTON  EXP  STRTION 

TOCCOR 

TRRY  MOUNTRIN 

U  OF  GR  PLT  SCIENCE  FM 

VRLOOSTR  3  E 

VRLOOSTR  4  NW 

WRLESKR 

WRRRENTON 

WRSHINGTON 

WRTKINSVILLE  RRS 

WRYCROSS  4  NE 


WRYNESBORO  2 
WEST  POINT 
WINDER   I  SSE 
WOODBURY 
WOODSTOCK 


NE 


6838 
6879 
7087 
7201 
7276 
7430 
7489 
7600 
7605 
7610 

7777 
7808 
7842 
7847 
7860 
8064 
8223 
8351 
8436 
8460 

8476 
8496 
8504 
8517 
8535 
8600 
8657 
8661 
8666 
8703 

8740 
8806 
8950 
8972 
8974 
9077 
9141 
9157 
9169 
9186 

9194 
9291 
9466 
9506 
9524 


PIERCE 

RTK  INSON 

SUMTER 

WEBSTER 

BROOKS 

GORDON 

CRTOOSR 

FLOYD 

FLOYD 

FLOYD 

WRSHINGTON 

MC  INTOSH 

CHRTHRM 

CHRTHRM 

CHRTHRM 

GREENE 

HRNCOCK 

EMRNUEL 

CHRTTOOGR 

SPRLDING 

RPPL ING 

EMRNUEL 

FRNNIN 

SCREVEN 

TRLBOT 

BRRTOW 

UPSON 

UPSON 

THOMRS 

TIFT 

STEPHENS 

TOWNS 

OCONEE 

LOWNDES 

LOWNDES 

CHEROKEE 

WRRREN 

WILKES 

OCONEE 

PIERCE 

BURKE 

TROUP 

BRRROW 

MERIWETHER 

CHEROKEE 


31  23 

31  18 

32  03 
32  04 

30  48 
34  34 
34  55 
34  15 
34  10 
34  21 

32  58 

31  24 

32  00 
32  08 

32  00 

33  32 

33  19 

32  26 

34  27 

33  20 

31  44 

32  35 

34  58 
32  45 
32  42 
34  05 
32  58 

32  52 

30  48 

31  29 

34  35 
34  48 

33  52 
3D  51 

30  52 

34  19 
33  25 
33  44 
33  52 

31  15 

33  07 

32  52 

33  59 
32  59 

34  07 


82  08 

82  51 
84  22 

84  32 

83  35 

84  57 

85  07 

85  09 
85  16 
85  10 

82  49 

81  17 


80  51 
83  06 

83  01 
82  13 
85  22 

84  17 

82  14 

82  22 
84  13 

81  39 
84  32 
84  59 
84  14 
84  19 

83  54 
83  32 

83  19 
83  42 
83  32 
83  14 

83  20 

84  33 

82  40 

82  44 

83  26 

82  19 

81  59 

85  1  1 

83  43 

84  35 
84  31 


105 
205 
500 
405 
185 
650 
820 
620 
700 
637 

435 
10 
22 
46 
10 
690 
530 
255 
800 
930 

200 
325 
1800 
254 
710 
710 
800 
665 
210 
371 

1019 
3900 
840 
250 
265 
1110 
510 
630 
750 
145 

270 
575 
960 
800 
1055 


8R 
8R 

6P 

MID 

6P 
5P 
4P 
MID 
5P 
6P 


6P 


6P 


8fl 

8R 
7R 
8R 
8R 
8R 
8R 

MID 

6P 
5P 
4P 
MID 
5P 
7fl 
8R 
7R 
7fi 
8fl 

5P 
7P 


GH 
H 

H 

C  HJ 

H 
H 
H 

6P|C  HJ 
H 
H 


H 
H 
GH 

H 

H 


8fl 


5P 


Gfl.  FORESTRY  COMM. 

COUNTY  AGENT 

SW  GR  BRANCH  EXP  STR 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

WILLIAM  0  LEY 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

TVR-721 

JOHN  H  MRDDOX  JR 
JACK  MONTGOMERY 
NATL  WEATHER  SERVICE 

RADIO  STRTION  WSNT 
U.   OA.  MARINE  BIO.  LAB- 
USOA  PLANT   INTROOUCT  ST 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 
MRS.  MABEL  C.  CRUMPTON 
MR.  HOWARD  R.  GARRETT 
JESSE  H.  RAUTON 
EVAN  D.  BOWMAN 
HORACE  0.  WESTBROOKS 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 
RADIO  STRTION  WJRT 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  \vriting  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ^F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  BS^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 

Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermo- 

meters unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph.   Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   Will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE^ THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    .And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

f     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEM  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cliraatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
*   DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3 -CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNZE     1 7-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5,55  additional  for  foreign  mailing;  40^;  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn :  Publications. 
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6S.4 

74  .9 

92 

27 

S3 

12 

0 

4 

0 

0 

0 

5.14 

1  .BB 

1  4 

.0 

0 

10 

4 

1 

NRHUNTR 

84  .3 

67.0 

75.7 

90 

28 

55 

13 

0 

1 

0 

0 

0 

9.12 

2.10 

9 

.0 

0 

10 

5 

4 

SBPELO  ISLAND 

83.7 

69.7 

76.7 

89 

29* 

64 

16* 

0 

0 

0 

0 

0 

13.75 

3.30 

14 

.0 

0 

10 

8 

6 

SBVBNNBH  USOR  PL  GRDN 

85.3 

64.7 

75.0 

-  .4 

91 

2 

52 

12 

0 

5 

0 

0 

0 

1 1  .43 

S.33 

S.27 

14 

.0 

0 

14 

7 

2 

SBVBNNBH  HSO  BP  R 

82.8 

66.9 

74.9 

-  1  .3 

90 

20* 

57 

12 

0 

2 

0 

0 

0 

10.07 

4.50 

S.09 

14 

.0 

0 

10 

6 

1 

SBVBNNBH  BEPCM 

83.5 

67. 8M 

75. 7M 

89 

10 

S6 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

1 1  .34 

5.99 

4.01 

24 

.0 

0 

12 

5 

4 

SURRENCT  2  HNH 

85.4 

63.8 

74.6 

93 

6 

53 

12 

0 

3 

0 

0 

0 

5.66 

1  .97 

7 

.0 

0 

9 

4 

1 

HBTCROSS  4  NE 

85.8 

63.9 

74  .9 

-  2.1 

95 

5 

52 

13* 

0 

10 

0 

0 

0 

3.02 

-  2.28 

1  .03 

14 

.0 

0 

8 

1 

1 

DIVISION 

75.6 

-   1  .3 

7.62 

1  .65 

.0 
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3 


DRILY  PRECIPITHTION 


STflT  ION 


NQQTHkCST 
ADAIRSVILLE 

niLATOONf)  Dnn  2 
ecnvcRDALe  i  e 

CALHOLtM  EXP  STfiTI3 
CARTERS 

CARTEHSVJLLE 
CARTCftSVILLE  3  SU 
CEOARTObJN 
CHATS WORTH 
CHICKAHAUGA  PARK 

CURRWILLE  2  H 
DALLAS  7  NE 
OAL  TOM 
EP16RY 
FAIHMOUNr 

KEMSIMGTOM 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

ROfC 

ROFC  USO  AP 
SUfTtRVILLE  1  SSU 
TAYLORSVILLE 


NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA  S  SSW 
ATHENS  WSO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  USO  AP 


BALL 


lUNO 


BLAIRSVILLE  EXP  STi 
BLUE  RIOGE 
CANTON 
CLEVELAND 
COnrCRCE  4  NNU 

CUMMING 
DAHL ONEGA 
DAW50NVILLE 
ELLIJAT 
GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNW 

MAYSVILLE 
MONROE 

NORCROSS  3  tiU 

U  OF  GA  PLT  SCIENC 
WALESi^A 
WINDER  1  SSE 
WOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOWMAN 

CARNESVXLLE  3  I 
CLAYTON  1  SSW 
CORNEL lA 
ELBERTON  2  N 

HARTWELL 
LEXINGTON  1  Nw 
LINCOLNTOM 
TOCCQA 
WASHINGTON 


WEST  CENTRAL 

BUTLER 
CARROLL  TON 
COLUrBUS  WSO  Al 
DOUGLASVILLE 
ExPERir«:NT 

FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  Nl 
HAMILTON  4  W 
JONESBORO 
LA  GRANGE 

MABSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEWNAN 
SUNMYSIOE 
TAL60TT0N  1  ME 

THOMASTON  2  S 
l«ST  POINT 
WOODBURY 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 

cnsTnnN  i  w 

FORSYTH  6  NNW 
GODFREY  3  NE 
HAWKINSVILLE 
IRWINTON  4  WNW 
JUL lETTE 

MACON  WSO  AP 
MILLEOGEVILLE 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON  3  I 
SANOERSvILLE 


DRY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9    10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


1  .09 
.43  .02 


.04     .02  .14 


1.26  .13 
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DRILY  PRECIPITATION 


STRT  ION 


CAST  CCMTBflc 

APPL !NG  1 

BBOOilLCT   1  W 
00  VCR 

LOUISVILLE  3  S 
niOVILLC 

niDVllLE  EXP  STA 
fllLLEN  4  N 

niLlHAVtN-UADC  2 
NCWIfGrON  3  NC 

SuAINSBORO 
MARRCNTQN 

WArHCSBOflO  3  NC 


ALBANY  3  SC 
ArCRICUS  4  CNC 
BAINBQIDGC 
BLAKEL V 
CAMILLA 

COLQUITT  a  e 

CUTH6ERT 

OAUSOM 

DONALSONVfLLE   1  S 

FOOT  aAIN£S 

LUfV^IM  3  i£ 

neRQAM    1  U 

ft)ROAN  «  NU 

PLAINS  SM  GA  EXP  STi 

POCSTOM 


T«OMASvri 


I  SE 


SOUTH  CEMTHAL 

ABBEVILLE 
ASHBURH  3  CNE 
COROELE 
DOUGLAS  3  ESE 
FITZGCBAIO 

MOrCBviLLE  3  wSu 

lurecH  CITY 

rtJULTOlE  3  ESE 
NASMVJLLE  S  SSC 

QUITmN   2  PtW 


SOUTHEAST 

ALnA  rAA  AP 
ATKINSON  3  e 
BRUNSWICK 
6PUNSMICK  FAft 
OOCTORTOUrt  t 

rLEniNO 


JESUP  8  S 

NAMUNTA 

PATTERSON 

SAPE(.8  ISLAND 

SAvANNAm   USOA   PL  CRON 

SAVANNAH  U%0  AP 
SAVANNAH  BEACH 

SURRENCr  2  Uhu 
UArcOOSS  4  NE 


4.00 
3.90 

e  .09 

7  .V 
6.3' 

5.  7 

6.  T6 

6  ,  36 
4.00 

B.41 
5.14 

S.40 


6.60 
3.3S 
S.S4 
3.07 


DRY  OF  MONTH 


4.59 
6.60 
9.02 

4.  73 

6.97 

6.87 
3.89 
6.51 
5  .  30 
6.93 

5.  14 


10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27  28 


T  3.01 
T  3.01 

1.50  1. 
.00  1. 

3.31 
3.03 

2.00  1.35 
.30  3.43 
3.40 

.37  3.  15 
T  3.56 
.00  3.00 
3.00 


1  .  10 
.  15 

3.40 


.03     .33  .02 


.03     .00  .70 


29 


30 


31 
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DniLY  TEMPERATURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

IXJ 
O 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

(T 

•        I  I 

NORTHWEST 

01 

BLLPTOONn  OHM  2 

MBX 

82 
62 

79 
61 

80 
62 

78 
64 

7S 
64 

77 
6S 

83 
66 

77 
64 

83 
6S 

84 

62 

7S 
4S 

76 
SO 

80 
54 

79 
55 

72 
59 

75 
56 

82 
56 

82 
51 

63 
59 

84 

63 

81 
53 

76 
47 

76 
46 

79 
47 

83 
57 

82 
67 

63 
67 

84 

63 

81 
63 

77 
58 

79.6 

CHLHOUN  EXP  STBTION 

MBX 

84 

6S 

80 
62 

82 
63 

79 
63 

63 
63 

86 
62 

83 
66 

87 
64 

87 
63 

86 
61 

60 
43 

63 
43 

84 
48 

84 

S3 

78 
61 

84 

58 

85 
SO 

85 
47 

86 
57 

64 

61 

79 
65 

77 
42 

82 
38 

85 
50 

86 
52 

87 
63 

88 
68 

82 
62 

79 
63 

76 
59 

83-0 

CBRTERSVILLE 

MBX 

82 
62 

79 
61 

83 
63 

80 
64 

81 
64 

85 
64 

82 
65 

89 
65 

86 
65 

78 
61 

79 
42 

84 
41 

84 

51 

79 
S3 

77 
53 

85 
53 

84 

51 

85 
47 

87 
52 

88 
60 

88 
61 

79 
43 

88 
39 

87 
45 

86 
46 

82 
63 

87 
69 

87 

63 

81 
64 

76 
58 

83.3 

CEDRRTOMN 

nnx 

81 
67 

79 
64 

83 
64 

78 
66 

79 
66 

83 
65 

78 
68 

8S 
67 

88 
66 

77 
62 

80 
44 

84 
46 

84 
49 

79 
54 

81 

55 

85 
56 

84 
54 

85 
53 

86 
68 

86 
62 

78 
68 

80 
45 

84 
40 

82 
52 

87 
55 

82 
67 

87 
70 

83 
63 

79 
63 

71 
60 

81  .9 

DBLLBS  7  NE 

HBX 

83 
6S 

81 
61 

80 
63 

80 
64 

72 
64 

80 
64 

83 
65 

78 
66 

85 
66 

88 
64 

76 
43 

79 
43 

82 
47 

81 

56 

72 
57 

76 
56 

83 
54 

83 
52 

85 
52 

86 
63 

85 
66 

78 
45 

78 
41 

82 
47 

86 
54 

84 
54 

84 

70 

85 
64 

83 
65 

80 
58 

81  .3 

OBLTON 

nAx 

64 

60 

69 
61 

76 
61 

83 
64 

73 
65 

80 
62 

83 
61 

77 
62 

86 
61 

87 
60 

75 
47 

77 
46 

83 
46 

85 
51 

79 
56 

74 

58 

81 
54 

81 
SO 

82 
48 

82 
59 

79 
62 

77 
45 

74 
43 

82 
41 

82 

52 

85 
53 

81 
66 

82 
63 

76 
62 

73 
58 

79.6 

LB  FBTETTE 

HAX 

niN 

63 
59 

69 
62 

77 
61 

83 

66 

74 
64 

60 
60 

85 
61 

70 
63 

87 
63 

68 

62 

77 
43 

78 
44 

83 
45 

84 
48 

80 
52 

79 
54 

85 
49 

84 
48 

85 
49 

85 
61 

78 
63 

77 
44 

76 
40 

83 
43 

85 
50 

86 
52 

82 
66 

83 
62 

76 
62 

72 
58 

80.5 
55.1 

RONE 

MAX 

niN 

80 
64 

79 
62 

82 
63 

76 
67 

80 
65 

82 
63 

81 
67 

85 
65 

84 

65 

78 
62 

78 
45 

81 
43 

82 
48 

81 
S3 

82 
58 

85 
57 

84 

53 

84 
49 

8S 
60 

84 

63 

80 
66 

79 
44 

83 
39 

85 
50 

86 
53 

66 
65 

89 
67 

83 
61 

78 
63 

73 
59 

81  .8 
58.0 

ROME  HSO  BP 

•          ■  ■ 

MAX 

niN 

74 

6S 

80 
64 

83 

65 

74 

68 

82 
66 

87 
65 

80 
68 

87 
66 

87 
65 

78 
53 

80 
45 

84 
46 

85 
49 

81 
SS 

80 
60 

86 
58 

85 
54 

86 
50 

86 

62 

64 
64 

80 
54 

80 
45 

84 
40 

87 
51 

86 

55 

86 

67 

88 

68 

83 
62 

79 
64 

68 

59 

82.3 
58.4 

NORTH  CENTRAL 

02 

BLPHBRETTB  5  SSH 

MBX 

82 
60 

81 
60 

81 
63 

77 
63 

71 
63 

81 
63 

83 
63 

77 
64 

84 

63 

86 
64 

78 
42 

76 
42 

81 
47 

81 
50 

70 
56 

78 
53 

82 
51 

81 
47 

82 
47 

85 
56 

84 

61 

79 
45 

77 
41 

80 
41 

84 

SO 

84 

51 

83 
68 

83 
62 

84 

62 

80 
58 

80  S 

ATHENS  HSO  BP 

MBX 

H I N 

83 
57 

87 
66 

73 
66 

77 
65 

85 
67 

83 
66 

81 
66 

86 
64 

86 

67 

83 
58 

78 
49 

83 
49 

78 
54 

68 
60 

69 
60 

81 
64 

82 
57 

84 

55 

84 

SB 

86 
65 

80 
58 

77 
51 

79 
49 

81 

55 

81 
58 

82 
68 

83 
70 

83 
68 

79 
68 

71 
55 

80.4 
60 . 4 

ATLANTA  HSO  AP 

MBX 

81 
62 

82 
64 

78 
66 

71 
64 

83 
65 

85 
65 

77 
65 

82 
66 

84 

68 

76 
S8 

76 
48 

80 
S2 

78 
SS 

66 
S9 

76 
57 

84 
54 

81 
57 

82 
SS 

83 
64 

84 
64 

79 
58 

77 
49 

79 
50 

82 
58 

81 
59 

83 
67 

81 
66 

83 
66 

81 
67 

70 
51 

79.6 
60 .0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

76 
SI 

71 
S3 

77 
S9 

76 
60 

73 
62 

78 
60 

79 
S9 

77 
SS 

83 
SS 

81 

57 

70 
36 

74 

38 

77 
42 

76 
43 

69 
51 

71 
49 

76 
47 

75 
40 

78 
4  1 

78 
49 

70 
53 

71 
38 

72 
33 

75 
34 

78 
41 

78 
47 

74 

59 

78 
61 

78 
60 

70 
57 

75.3 
49.7 

BLUE  RIOGE 

MAX 

62 
55 

81 

60 

85 

60 

87 
62 

88 
61 

87 
59 

89 

63 

86 

62 

84 

68 

81 
60 

84 

39 

80 
42 

82 
45 

83 
49 

85 

S3 

86 
53 

80 
49 

79 
SO 

78 
S3 

79 
SI 

76 
61 

74 
40 

69 
35 

70 
39 

73 
41 

81 
60 

80 

65 

78 
63 

78 
62 

78 

57 

80.8 
53-9 

COnnERCE  4  NNH 

MBX 

82 
52 

84 

65 

82 
64 

80 
62 

81 
62 

78 
60 

80 
61 

87 
66 

88 
67 

89 
69 

85 
56 

83 
56 

80 
57 

68 
61 

71 
61 

69 
59 

74 

60 

76 

80 

80 
6S 

74 

SS 

72 
50 

80 
52 

82 
56 

79 
60 

77 
65 

78 
67 

79 
66 

79 
59 

76 
51 

79.1 
60  •  1 

DBHLONEGB 

MBX 

78 
56 

75 
56 

82 

63 

74 
64 

72 
S3 

79 
63 

81 
62 

78 
60 

83 
61 

85 
62 

74 
45 

75 
43 

79 
48 

79 
51 

69 
56 

75 
55 

81 
54 

79 
SO 

81 
51 

81 
56 

80 
59 

77 
46 

75 
43 

77 
43 

81 
49 

80 
51 

80 
63 

79 
62 

80 
60 

72 
59 

78.0 
55 . 1 

GBINESVILLE 

MBX 

79 
S7 

78 
63 

81 
65 

73 
63 

71 
64 

77 
64 

81 
64 

76 
61 

84 
64 

64 

6S 

75 
46 

75 
51 

80 
52 

78 
61 

68 

56 

73 
56 

79 
53 

79 
SO 

82 
55 

82 
59 

78 
65 

77 
48 

75 
46 

77 
52 

80 
54 

77  .7 
57  .4 

HELEN  1  ESE 

MAX 

7S 
SO 

81 
61 

77 
64 

72 
63 

78 
61 

79 
S9 

78 
63 

84 

55 

83 

57 

80 
64 

77 
41 

80 
42 

77 
45 

74 

58 

73 
56 

80 

55 

79 
47 

81 
45 

81 
50 

78 
56 

76 
62 

79 
40 

77 
39 

83 
44 

81 
48 

77 
58 

78 

67 

78 
59 

77 
63 

70 
SO 

78.1 
54  . 1 

JBSPER  1  NNH 

MAX 

niN 

77 
S8 

80 
60 

77 
S7 

75 
59 

81 
60 

82 
S6 

78 
62 

85 
59 

85 
59 

77 
S8 

79 
40 

81 
43 

79 
47 

75 
59 

75 
58 

83 
49 

83 
48 

85 
46 

85 
S3 

80 
57 

76 
60 

72 
40 

80 
40 

83 
49 

83 
SO 

80 
60 

82 
65 

82 
57 

76 
59 

72 
57 

79.6 
54.2 

U  OF  GB  PLT  SCIENCE 

Ftl 

MAX 
HIN 

8S 
S6 

89 
64 

88 
68 

78 
65 

87 
6S 

es 

63 

82 
63 

88 
64 

87 
67 

87 
67 

79 
48 

84 
47 

85 
52 

78 
60 

72 
58 

81 
61 

83 
55 

85 
54 

86 

S7 

84 
64 

80 
65 

80 

50 

79 
47 

83 
S4 

83 
S7 

83 
66 

85 
66 

84 

65 

83 
66 

76 
60 

83.0 
S9.8 

HINDER  1  SSE 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

83 
57 

89 
62 

88 

65 

75 
64 

84 
64 

89 
62 

82 
64 

85 
63 

83 
64 

85 
66 

92 
44 

82 
48 

82 
52 

78 
60 

72 
56 

80 
58 

81 
53 

85 
50 

85 
56 

85 
54 

79 
64 

78 
46 

78 
45 

81 
S2 

82 
SI 

82 
65 

82 
o2 

83 
61 

82 
62 

73 
57 

81 .8 
57.6 

NORTHEBST 

03 

CLAYTON  I  SSH 

MAX 

77 
48 

78 
59 

73 
64 

71 
60 

80 
60 

80 
59 

79 
57 

82 
53 

84 

56 

82 
63 

75 
41 

78 
43 

79 
43 

76 
55 

72 
52 

77 
SI 

79 
47 

77 
49 

79 
49 

81 
52 

75 
59 

74 
46 

76 
42 

79 
43 

80 
46 

79 
52 

78 
65 

78 
55 

79 
61 

70 
53 

77.6 
52  .8 

CORNELIA 

MAX 

75 
51 

82 
60 

80 

65 

73 
62 

79 
61 

80 
62 

77 
65 

82 
57 

84 

58 

81 
64 

76 
41 

78 
44 

77 
47 

71 
60 

71 

55 

79 
SS 

78 
49 

82 
47 

79 
49 

80 
58 

77 
62 

75 
42 

7S 
42 

79 
45 

78 
49 

76 
56 

79 
67 

79 
59 

76 
63 

69 
55 

77.6 
55  .0 

ELBERTON  2  N 

MBX 

85 
46 

89 
62 

68 
67 

78 
63 

78 
63 

84 

58 

83 
64 

89 

57 

90 
59 

88 
65 

83 
40 

85 
41 

84 
45 

77 
59 

69 
58 

80 
61 

82 
53 

83 
49 

84 
49 

87 
58 

82 
65 

79 
44 

81 
41 

84 
45 

82 
47 

83 
60 

84 
64 

85 
64 

81 
63 

75 
58 

82.7 
55  .7 

HARTHELL 

MBX 
MIN 

86 
SO 

69 
60 

87 
66 

86 
62 

80 
64 

80 
62 

83 
65 

86 
61 

85 
65 

85 
68 

84 

SO 

60 
48 

80 
49 

78 
52 

80 
58 

80 
62 

82 
60 

82 
54 

85 
58 

84 

53 

82 
60 

80 

50 

80 

50 

81 
SO 

82 
58 

80 
62 

85 
68 

83 
64 

80 
68 

76 
58 

82.4 

58.5 

TOCCOB 

MBX 
MIN 

80 
55 

86 
66 

82 
63 

75 
63 

84 

65 

83 
SI 

83 
54 

86 
47 

88 
62 

84 

56 

79 
47 

83 
46 

83 
46 

75 
46 

71 
44 

83 
46 

80 
55 

84 

56 

84 

57 

83 
46 

81 
52 

79 
49 

80 
47 

81 

52 

83 
55 

73 
56 

84 

65 

83 
62 

78 
61 

73 
47 

81  .0 
S3. 9 

WASHINGTON 

■           ■  ■ 

MRX 
MIN 

84 

S3 

93 
52 

91 
68 

91 
68 

90 
65 

85 
64 

84 

62 

81 
62 

87 
61 

68 
68 

88 
45 

80 
46 

84 
47 

85 
46 

65 
56 

8S 
S6 

88 
58 

90 
60 

88 

65 

91 
65 

85 
53 

83 
S3 

79 
49 

80 
49 

83 
53 

82 
56 

85 
66 

83 
65 

83 
68 

78 
62 

84.6 

58.0 

HEST  CENTRAL 

04 

CBRROLLTON 

MBX 

83 
61 

85 
58 

85 
59 

79 
61 

81 
62 

85 
58 

78 
63 

84 

63 

87 
59 

86 
59 

79 
39 

80 
41 

80 
45 

78 
SO 

83 
50 

85 
SI 

84 

59 

85 
58 

86 
60 

86 
50 

82 
59 

78 
41 

80 
38 

80 

81 

81 

80 

83 

83 

83 

82.3 
54  . 1 

COLUHBUS  USD  HP 

MBX 
MIN 

87 
67 

88 
70 

8B 
68 

82 
70 

83 
70 

86 
69 

78 
70 

84 

72 

88 

70 

80 
60 

82 
54 

84 

56 

84 

60 

72 
60 

85 
60 

85 
60 

87 
60 

87 
62 

88 
66 

89 
65 

80 
63 

81 
55 

86 
51 

87 
66 

85 
66 

87 
70 

87 
71 

81 
71 

85 
71 

75 
S8 

84.0 
64.4 

EXPERIHENT 

HBX 
MIN 

81 

61 

81 

61 

84 
64 

81 
64 

74 
64 

84 
64 

82 
87 

77 
67 

83 
66 

84 

65 

76 
47 

78 
52 

80 

S3 

79 

SS 

67 
59 

79 
S6 

81 
55 

82 
58 

84 

62 

85 
64 

83 
64 

77 
48 

77 
48 

80 

SS 

82 

57 

81 
68 

83 
69 

81 
65 

82 
65 

80 
58 

80.3 
60.0 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 
MIN 

64 

63 

85 
6S 

64 
64 

79 
67 

84 

66 

85 
63 

82 
67 

83  85 
68  65 

SEE  REF 

82     79  82 
64     39  47 

ERENCE  note: 

78    80  84 
46    50  59 

FOLLOHING  ! 

84     83  84 

53    56  58 

TATION  INDE> 

87 
S8 

87 
62 

83 
67 

79 
46 

84 
44 

84 

57 

83 
55 

84 

60 

84 

68 

83 
66 

82 
66 

82 
55 

83.0 
58.8 

6 


DniLY  TEMPERATURES 


SEPTEMBER  1976 


STflT ION 

Oflr  OF  MONTH 

o 

K 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<L 

LR  DRRNCE 

tlRX 
niN 

Bl 
66 

85 
65 

86 
64 

81 
66 

85 
66 

87 
64 

83 
66 

83 
65 

87 
64 

85 
66 

83 
46 

85 
47 

81 
47 

79 
57 

82 
56 

84 
54 

84 

55 

84 

58 

85 
55 

85 
61 

85 
66 

79 
48 

82 
44 

84 

58 

84 

57 

83 
59 

84 

68 

85 
64 

82 
66 

82 
62 

B3.S 
59.3 

nRRSHRLLVILLE 

MRX 

niN 

NENNRN 

nRx 

BIN 

B4 

62 

84 

63 

83 
63 

84 
64 

84 

65 

87 
63 

79 
65 

85 
65 

90 
64 

84 

62 

81 
46 

85 
49 

85 
53 

79 
59 

80 
S3 

81 
54 

82 
S3 

86 
56 

89 
61 

86 
60 

80 
64 

77 
49 

81 
46 

84 

56 

88 

57 

85 
68 

86 
65 

81 
63 

82 
64 

77 
55 

83.3 
58.9 

SUNNTSIOE 

MRX 

niN 

ISLBOTTON   1  NE 

nnx 
niN 

87 
60 

69 
65 

88 

62 

82 
68 

86 
66 

88 

65 

77 
67 

85 
65 

87 
66 

85 

65 

83 
45 

84 

47 

83 
43 

75 
61 

82 
59 

85 

55 

87 
56 

86 

57 

88 

61 

86 
62 

81 

70 

82 

SO 

87 
45 

85 
62 

82 
64 

80 
60 

80 

70 

83 
68 

85 
68 

77 
62 

83.9 
60.5 

TMOMRSTON  2  S 

nRx 
n\H 

60 

66 

65 

67 

67 

64 

67 

67 

86 
66 

83 
68 

84 

52 

80 
49 

85 
49 

79 
60 

86 
59 

67 
59 

90 
55 

87 
59 

68 
59 

89 
63 

84 

67 

86 

52 

87 
48 

88 

59 

85 
58 

89 

65 

85 
71 

84 

67 

66 
68 

79 

85.2 
61  .2 

HEST  POINT 

■          •  ■ 

nRx 
niN 

92 
66 

86 
67 

88 

67 

81 

68 

84 

65 

86 
68 

74 

68 

84 

66 

90 
67 

84 

SI 

81 
54 

82 
56 

82 
55 

64 

56 

85 
SB 

61 
63 

89 
63 

88 
63 

88 
48 

79 
47 

85 
48 

83 
65 

83 
71 

67 
67 

83 
67 

85 
62 

84.4 
61  .4 

CENTRAL 

OS 

HlLEr 

nnx 
niN 

COVINGTON 

nnx 
niN 

66 
SO 

87 
63 

81 
66 

72 
64 

85 
64 

65 
64 

79 
67 

86 
64 

87 
68 

85 
67 

80 
45 

85 
48 

81 
54 

74 

59 

77 
57 

82 
57 

63 
55 

85 
52 

66 
58 

83 
64 

80 
66 

80 
49 

82 
47 

85 
54 

84 

58 

85 
67 

82 
68 

84 

65 

83 
66 

75 
57 

82-3 
59.8 

DUBLIN  3  S 

nnx 
niN 

90 
S8 

92 
60 

91 
64 

85 
65 

78 
64 

84 

62 

90 
64 

82 
63 

88 
65 

89 

66 

88 
47 

84 
48 

66 

SO 

78 
SI 

68 
53 

74 

56 

83 
55 

87 
54 

86 
56 

88 
58 

89 
64 

80 

SO 

78 
48 

85 
49 

86 
60 

85 
62 

87 
62 

88 
64 

85 
65 

83 

62 

84  .6 

58.2 

ERSTnRN  1  H 

nnx 
niN 

63 
64 

88 
66 

90 
66 

87 
67 

82 
69 

82 

67 

87 
68 

83 
66 

84 

68 

86 
69 

85 
52 

82 
52 

84 

60 

78 
63 

78 
60 

82 

62 

86 
61 

86 
62 

88 

62 

88 
69 

88 
68 

87 
54 

81 
52 

84 

57 

86 
67 

86 
70 

87 
67 

88 
68 

84 

69 

65 
66 

84  .6 

63.8 

FORSTTM  6  NNN 

nnx 
niN 

87 

90 
66 

85 
64 

75 
66 

85 
68 

86 
64 

80 
68 

87 
67 

85 
65 

65 
68 

81 
44 

85 
45 

82 
49 

79 
59 

81 
59 

83 
57 

85 
54 

85 
56 

86 
SB 

66 
63 

80 
62 

60 
48 

82 
44 

85 
54 

84 

56 

86 
68 

84 

72 

84 

67 

83 
68 

82 
60 

83  .6 
60.0 

HRHKINSVILLE 

nnx 
niN 

82 
S7 

89 
58 

93 
60 

90 
60 

82 
63 

89 
62 

92 
61 

85 
61 

86 
61 

89 
62 

89 
44 

B6 
44 

86 

53 

80 
SS 

68 
54 

62 
54 

85 

53 

91 
53 

90 
55 

89 
60 

91 
60 

79 
46 

84 

43 

87 
44 

88 

56 

88 

63 

88 

59 

91 
59 

85 
59 

89 

57 

86.4 

55.9 

IRHINTON   4  HNM 

nnx 
niN 

88 
60 

90 
64 

88 

60 

86 
60 

87 
61 

86 

59 

89 

57 

87 
64 

92 
56 

89 
59 

86 

51 

85 
54 

84 

51 

82 
50 

79 
52 

81 
54 

83 
55 

87 
57 

88 
60 

86 
61 

86 

63 

85 
53 

81 
51 

83 
52 

82 
54 

88 

60 

89 

59 

88 

57 

67 

65 

83 

5 1 

85.9 
57.0 

nRCON  HSO  HP 

nnx 
niN 

87 
63 

90 
69 

84 

67 

80 
69 

64 

66 

86 

67 

81 
69 

86 
69 

89 
69 

84 

59 

82 
48 

86 
49 

83 
58 

69 
62 

80 
61 

83 
63 

90 
58 

91 
64 

93 
65 

91 
69 

84 

65 

85 
55 

89 

52 

91 
64 

86 
69 

89 

72 

86 

72 

89 
71 

69 

71 

77 
57 

85. 5 
63.8 

niLLEOGEVILLE 

nnx 
niN 

85 
58 

88 

60 

93 
66 

75 
66 

76 
67 

85 
85 

83 

65 

81 

67 

87 
67 

87 
68 

85 
52 

80 
48 

84 
48 

77 
60 

67 
60 

7S 
60 

79 
57 

85 

55 

86 
55 

87 
57 

89 
64 

80 
54 

80 
48 

83 
46 

85 
58 

83 
62 

88 

69 

85 
69 

84 

68 

83 
64 

82.6 
60.2 

nONTICELLO 

nnx 
niN 

86 
63 

87 
64 

90 
68 

75 
65 

85 
67 

82 
66 

85 

65 

80 
68 

85 

69 

85 
68 

81 

51 

80 

53 

83 
55 

80 
57 

65 
59 

77 
58 

81 

60 

85 
55 

84 

SB 

86 

59 

65 
66 

80 
62 

81 
S3 

82 
54 

82 
64 

85 
65 

66 

70 

82 
67 

85 
68 

83 
60 

82.4 

61  .9 

SRNDERSVILLE 

nnx 
niN 

S9 

66 

68 

76 
66 

67 

68 

69 

68 

68 

70 

48 

45 

S6 

72 
60 

60 

64 

58 

59 

56 

6S 

67 

77 
54 

8 1 
48 

83 
58 

62 

69 

69 

83 
69 

68 

79 
64 

82.3 
62.3 

SILOAn 

nnx 
niN 

89 

57 

92 
67 

84 

68 

78 
6S 

88 

66 

87 
64 

88 

65 

88 
66 

90 
67 

85 
68 

82 
48 

85 

52 

79 
56 

72 
59 

67 
59 

81 
61 

83 

57 

85 
S4 

86 
55 

85 
66 

79 
66 

78 
49 

81 
52 

84 

56 

83 
61 

86 
63 

83 
69 

83 
68 

82 
68 

73 
60 

82.9 
61  .1 

ERST  CENTRAL 

06 

RPPL I NG  I  NH 

nnx 
niN 

68 

SO 

90 
55 

92 
70 

72 
67 

81 
66 

86 
65 

88 

67 

80 
62 

89 
63 

89 
68 

87 
49 

62 
45 

87 
53 

77 
57 

66 
62 

66 
62 

80 
59 

83 
51 

85 
S3 

86 

57 

87 
67 

88 

52 

79 
46 

82 
48 

84 

56 

64 

58 

83 
69 

85 
69 

84 

ee 

Bl 
64 

83.0 
59.3 

RUGUSTR  HSO  RP 

nRx 
niN 

89 
54 

91 
66 

75 
70 

81 
66 

85 
66 

85 
67 

82 
69 

90 
65 

89 
69 

89 
58 

81 
49 

86 
46 

77 
55 

70 
63 

68 
62 

80 
64 

85 
60 

86 
54 

87 
55 

89 
63 

78 
66 

80 
54 

82 
49 

84 

58 

85 
60 

83 
69 

88 

71 

85 

70 

80 
70 

80 

63.0 
61  .7 

BROOKLET   1  H 

nnx 
niN 

82 

62 

87 
68 

81 
68 

79 
66 

82 
68 

87 
68 

83 
69 

85 
67 

88 
66 

90 
69 

91 
63 

83 
50 

77 
62 

70 
62 

68 

62 

80 
64 

86 

SO 

85 
60 

88 

56 

91 
67 

79 
66 

79 
62 

83 
52 

84 
64 

85 
65 

87 
70 

90 
70 

88 
69 

82 

70 

80 

83.3 
64.2 

LOUISVILLE  3  S 

nnx 

MIN 

88 

59 

88 

65 

92 
67 

79 
65 

86 
67 

84 

68 

81 

70 

86 
69 

89 
66 

67 
69 

84 

50 

82 
48 

84 

56 

73 
59 

67 
58 

80 
64 

83 
SB 

85 

57 

87 

55 

84 

66 

79 
62 

82 
47 

89 

60 

84 

62 

86 

67 

86 
68 

85 
66 

63 
68 

83 
64 

84 

83  .7 
62.2 

riE  T  TER 

niN 

69 
65 

91 
70 

84 

69 

84 

68 

84 

68 

89 
69 

83 
70 

86 
68 

90 
77 

90 
77 

90 
57 

85 
56 

84 
54 

71 
62 

68 
62 

82 
66 

68 
62 

89 
65 

90 
63 

90 
61 

87 
69 

83 
59 

86 
56 

87 
67 

88 
68 

69 
69 

91 
69 

89 
71 

86 
72 

85 

85  .9 
66.0 

nlOVILLE  EXP  STR 

niN 

93 
60 

91 
67 

85 
69 

68 

87 
65 

87 
67 

70 

82 
49 

60 

60 

60 

84 

56 

68 

85 

55 

83 

SO 

83 

61 

63 

87 
67 

85 
69 

84 

niN 

89 
S9 

91 
67 

81 
70 

85 
69 

87 
66 

86 
67 

87 
6S 

88 
65 

90 
67 

90 
69 

81 
45 

85 
42 

79 
53 

69 
63 

67 
62 

82 
65 

86 
57 

86 
S6 

89 
S3 

69 
62 

80 
65 

80 
54 

85 
54 

86 
59 

87 
60 

87 
69 

87 
69 

85 
67 

82 
68 

82 
67 

64  . 3 

61  .8 

niN 

84 

66 

89 
70 

88 
68 

80 
69 

84 

69 

84 

69 

77 
71 

79 
69 

94 

70 

69 

70 

83 
51 

82 
49 

72 
63 

69 
61 

69 
65 

80 
63 

85 
65 

86 

65 

86 
61 

90 
65 

78 
67 

80 
64 

80 
51 

80 
60 

84 

57 

85 
73 

88 

73 

88 

73 

84 

70 

78 
71 

82  .5 
65.6 

SmRINSBORO 

nnx 
niN 

89 
63 

92 
69 

80 
69 

78 
63 

87 
69 

81 

63 

89 
68 

87 
71 

80 
55 

83 
57 

83 
60 

74 
64 

68 
60 

81 
61 

85 
61 

86 
60 

89 
64 

89 
67 

84 

67 

81 
51 

84 
48 

83 
61 

87 
60 

89 

70 

89 

67 

86 
66 

64 

70 

81 
65 

83.9 
63.2 

HRRRENTON 

nnx 
niN 

86 
SB 

59 

60 

67 

67 

65 

66 

78 
66 

6B 
61 

89 

67 

86 

52 

87 
SO 

86 

51 

77 
57 

67 
59 

66 
60 

79 
62 

83 
56 

86 
55 

86 
56 

65 
67 

77 
54 

60 
52 

82 
52 

8 1 
56 

84 

57 

56 

57 

68 

79 

82.6 
59.3 

HRTNESBORO  2  NE 

nnx 
niN 

83 
55 

82 
59 

89 

67 

74 
64 

80 
63 

85 
63 

85 
66 

82 
63 

89 

63 

88 
68 

90 
47 

81 
46 

83 
45 

75 
56 

69 
59 

68 
61 

79 
54 

84 

55 

85 
54 

87 
54 

89 

65 

89 
50 

89 
47 

89 
46 

90 
45 

85 

55 

85 
68 

87 
67 

88 

66 

87 

65 

83.9 
57.9 

SOUTHWEST 

RLBflNr  a  SE 

nnx 
niN 

88 
66 

90 
70 

90 
70 

88 
70 

85 
68 

84 

68 

84 

70 

63 
70 

88 

71 

84 

57 

83 
57 

83 
59 

79 
63 

73 
62 

84 

59 

85 
60 

88 
60 

88 
63 

90 
64 

89 
6S 

80 
59 

82 
55 

85 
56 

86 
66 

87 
66 

89 
67 

86 

70 

88 
70 

85 
68 

80 

55 

85.2 
64.1 

RNERICUS  *  ENE 

nnx 
niN 

86 
64 

91 
70 

88 
68 

86 
67 

88 

67 

88 
68 

81 
68 

84 

68 

86 
68 

84 

69 

80 

53 

SI 

55 

80 
60 

75 
60 

81 
61 

82 
61 

84 

59 

85 
58 

87 
63 

88 

63 

83 
67 

79 
54 

83 
53 

85 
65 

85 
65 

86 
68 

86 
68 

84 

68 

85 

70 

74 

68 

B4.0 

63.9 

BRINBRIOGE 

nnx 
niN 

85 
61 

79 
65 

88 

60 

85 
S9 

86 

60 

87 
66 

90 
60 

89 
64 

88 

66 

92 
62 

83 
68 

81 
61 

62 
62 

86 
68 

84 

68 

92 
68 

86 
70 

90 
72 

81 
70 

80 
68 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INDEX 


DAILY  TEMPERRTURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

ct 
a 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

:  7 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(Z 

BLflKELr 

MAX 
MIN 

63 
67 

66 
57 

90 
70 

92 
70 

89 
68 

80 
68 

86 
68 

82 
70 

63 
70 

90 
70 

82 
53 

63 
53 

84 

60 

82 
62 

73 
58 

84 

58 

83 
60 

89 
62 

90 
65 

90 
65 

90 
66 

81 
56 

81 
56 

88 
58 

86 
68 

83 
68 

87 
68 

65 

72 

86 

70 

83 
67 

85-2 
64  .4 

CflHILLR 

MAX 
MIN 

91 
66 

93 
70 

93 
69 

92 
73 

84 

69 

88 
69 

85 

7 1 

85 
69 

89 

70 

88 

71 

87 
55 

85 

60 

83 
63 

78 

62 

85 

63 

84 

58 

90 
60 

91 
61 

92 
62 

93 
66 

63 

72 

86 
58 

89 
58 

89 
69 

87 

67 

90 
66 

89 
70 

90 
70 

86 
70 

82 
68 

87. S 
66  •  0 

COLQUITI  2  E 

MAX 
MIN 

CUIHBERT 

MBX 
MIN 

66 

63 

90 
66 

90 
66 

89 
68 

84 
64 

66 
65 

62 

65 

84 

66 

89 
66 

88 
66 

83 
52 

84 

53 

83 
57 

78 
59 

64 

55 

83 
57 

88 

60 

89 
61 

90 
62 

89 
66 

85 
65 

81 

52 

87 

53 

87 
65 

84 

63 

87 
66 

83 
69 

87 
70 

87 
66 

76 
53 

85.6 
62 . 5 

FORT  GBINES 

MAX 
MIN 

67 

70 

69 

79 

89 

72 

87 
72 

82 

73 

84 

68 

81 

7  1 

83 

77 

88 

84 

78 

83 
60 

85 
58 

82 
63 

77 
65 

85 
67 

85 
67 

87 
68 

87 
66 

89 
68 

89 
68 

85 
69 

82 
54 

88 

55 

64 

72 

81 
66 

84 

68 

82 
75 

88 
69 

88 
69 

89 
69 

86.1 
68 . 1 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

67 
6S 

88 
69 

89 
65 

90 
68 

82 
68 

61 
67 

81 
69 

83 
71 

87 
65 

87 
69 

89 
47 

82 
52 

63 
61 

79 
65 

64 

S5 

84 

55 

87 
54 

87 
60 

89 
60 

86 
61 

64 

65 

81 
SO 

84 
48 

84 
64 

85 
64 

86 
68 

85 
70 

83 
69 

85 
69 

79 
65 

84. B 

62 . 6 

nORCnN  1  H 

nnx 

HIN 

88 

57 

91 
62 

90 
S8 

81 
49 

90 
57 

88 
62 

80 

89 

93 
60 

89 

67 

86 
66 

PLPINS  SH  Gfl  EXP  STfl 

MAX 
MIN 

61 
64 

87 

65 

90 
67 

88 

68 

84 

55 

81 
68 

85 
68 

80 

69 

84 

68 

87 
69 

84 

55 

81 
S3 

82 
60 

80 

60 

69 
59 

83 

57 

83 
59 

87 
60 

88 
62 

SB 
66 

BB 

67 

78 
54 

80 
53 

84 
54 

84 

65 

84 

68 

86 
69 

84 

69 

84 

71 

86 
65 

83.7 
63.3 

THOnPSVILLE  4  SE 
. 

MAX 
MIN 

86 
66 

90 
71 

90 
71 

88 
69 

82 
66 

84 

69 

85 
72 

85 
74 

86 
7 1 

88 

73 

86 
65 

78 
64 

81 
66 

76 
65 

80 
52 

84 

63 

86 
63 

87 
64 

89 
63 

88 

72 

87 
72 

86 
66 

68 
64 

88 
70 

89 
68 

88 
66 

87 
69 

87 
70 

88 

71 

86 
69 

85.8 
67.9 

SOUTH  CENTRAL  08 

nSHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

80 
64 

87 
64 

86 
62 

88 
69 

86 
64 

81 
68 

82 
70 

80 
69 

83 

70 

85 
7  1 

83 
56 

82 
54 

82 
51 

77 
63 

69 
61 

72 
60 

61 
62 

85 
62 

86 
64 

86 
57 

90 
70 

78 
57 

79 
57 

83 

56 

85 
66 

86 
67 

87 
68 

86 
69 

66 
70 

65 
68 

82.9 
64  .0 

CORDELE 

MAX 
MIN 

87 
66 

90 
69 

90 
67 

89 
73 

88 
68 

87 
69 

82 
68 

83 
69 

87 
69 

85 
70 

84 

55 

83 
55 

81 
63 

79 
63 

80 
6 1 

82 
62 

86 
6 1 

87 
62 

88 
64 

89 
66 

88 
68 

81 
55 

85 
49 

85 
63 

66 
68 

89 
69 

90 
70 

87 
74 

86 
60 

78 
65 

65.4 
64  .8 

DOUGLBS  2  ESE 

MAX 
MIN 

79 
63 

66 
64 

90 
66 

91 
66 

82 
65 

84 

65 

85 
67 

68 
68 

83 
67 

84 
68 

89 
55 

83 
5 1 

83 

51 

75 
62 

71 
60 

78 
59 

86 
60 

88 

6 1 

88 
62 

89 
64 

91 
66 

81 
59 

84 
54 

84 

55 

88 
62 

88 
64 

88 
64 

90 
66 

90 
67 

85 
67 

85.  1 
62  .3 

FITZGERBLO 

MAX 
MIN 

88 
65 

93 
69 

91 
7 1 

87 

71 

82 
69 

81 
69 

8S 
69 

83 
70 

B3 

71 

86 
72 

65 
56 

83 
56 

82 
63 

73 
64 

89 
6 1 

86 
63 

86 
65 

87 
64 

87 
66 

88 

71 

88 
68 

81 
59 

84 

SB 

85 
68 

88 
66 

87 
70 

90 
69 

88 

73 

87 
72 

81 
70 

85. 5 
66  .7 

HOnERVILLE  3  HSH 

MAX 
MIN 

87 
63 

91 
67 

92 
67 

89 

71 

82 
69 

85 
57 

87 
69 

82 
70 

89 

71 

68 
69 

84 

60 

81 
57 

74 

66 

71 
66 

78 
64 

84 

63 

67 
6 1 

89 
60 

89 
61 

90 
65 

85 
67 

85 
63 

85 
60 

87 
66 

87 
67 

88 
69 

90 
66 

90 
73 

86 
70 

82 
71 

85.5 
66  .0 

LUMBER  CITT 

MBX 
MIN 

85 
63 

91 
65 

91 
67 

88 
69 

88 

70 

87 
70 

88 
64 

78 
64 

72 
52 

77 
62 

85 
6 1 

89 
6 1 

89 
62 

90 
62 

90 
65 

82 
69 

84 

52 

85 
52 

88 
67 

89 
68 

90 
67 

92 
67 

89 
69 

86 
69 

86. 4 
64  .0 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

88 
62 

91 
65 

93 
65 

88 

57 

88 

63 

83 
67 

85 
65 

85 
66 

90 
67 

88 
65 

83 
S 1 

82 
55 

78 
62 

72 
55 

80 
61 

83 
60 

87 
60 

69 

62 

90 
62 

91 
68 

87 
70 

87 
60 

85 
58 

88 
58 

84 

67 

87 
67 

89 
66 

90 
68 

89 
70 

80 
67 

66.0 
63.7 

NBSHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

87 
63 

90 
66 

92 
66 

91 
70 

80 
67 

87 
68 

84 

69 

86 
70 

86 
70 

86 
51 

87 
54 

81 
63 

73 
62 

80 
62 

83 
59 

89 
59 

87 
59 

89 

61 

90 
55 

89 
59 

89 
60 

66 
57 

86 
67 

88 
67 

87 

88 
66 

89 
71 

85 
69 

83 
68 

86.1 
63.9 

QUITMRN  2  NH 

MBX 
M  1  N 

91 
66 

90 
68 

93 
69 

90 
68 

89 
68 

85 
67 

85 
70 

84 

69 

88 

70 

89 

88 

58 

85 
60 

75 
65 

74 

63 

81 
61 

85 
61 

88 

62 

89 
62 

91 
55 

91 
69 

80 
63 

85 
62 

88 

65 

89 
64 

88 

65 

89 
69 

90 
70 

91 
70 

85 
69 

81 

86.6 
65.7 

TIFTON  EXP  STATION 

MBX 
MIN 

82 
65 

67 
66 

91 
70 

91 
70 

86 
70 

85 
69 

82 
70 

84 

69 

83 
71 

86 
71 

84 

56 

82 
58 

82 
60 

75 
65 

71 
62 

79 
62 

83 
63 

86 
64 

88 
64 

88 
55 

88 
69 

78 
59 

82 
59 

84 

60 

87 
67 

87 
67 

86 
68 

88 
69 

86 
59 

85 
69 

84.2 

65.5 

VHLDOSTB  3  E 

.          .  . 

MBX 
MIN 

66 
62 

65 
63 

07 
65 

85 
64 

85 
68 

83 
63 

84 

66 

62 
6 1 

86 

67 

85 

66 

81 

55 

80 

55 

73 
62 

74 

63 

76 
60 

81 
61 

85 
56 

84 

60 

86 
58 

86 
61 

85 
64 

83 
59 

84 

63 

85 
70 

87 
69 

86 

70 

88 
61 

87 
72 

85 
72 

81 
71 

83.5 
63.6 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FBA  BP 

MBX 
MIN 

84 
64 

90 
69 

87 
69 

79 
70 

84 

66 

85 
70 

83 
70 

64 

70 

82 

70 

86 
69 

82 
58 

82 
54 

74 

65 

70 
63 

75 
63 

85 
65 

66 
62 

67 
6 1 

90 
63 

90 
69 

80 
70 

84 

60 

83 
58 

86 
70 

83 
70 

90 
72 

39 

7  1 

87 
73 

86 

7 1 

81 

70 

83-8 
66.6 

BRUNSWICK 

MBX 
MIN 

82 
70 

89 
72 

89 

73 

88 
7  1 

86 
70 

86 
70 

86 
70 

86 

70 

89 
70 

62 
67 

83 
6 1 

81 
69 

79 
65 

85 
64 

69 
66 

68 
69 

89 
69 

89 

70 

90 
7  1 

65 
66 

84 
64 

86 
72 

86 
70 

87 
70 

91 
70 

92 
70 

89 
72 

84 

73 

86.4 
69. 1 

BRUNSUICK  FAB  BP 

MBX 
MIN 

82 
73 

85 
74 

84 

74 

82 

73 

83 
72 

84 

73 

83 
75 

80 
73 

84 

73 

89 
72 

80 
66 

82 
72 

78 
70 

80 
65 

71 
65 

83 

6b 

86 
67 

66 

70 

87 
68 

89 

72 

78 
72 

60 
68 

83 
66 

84 

73 

84 

71 

87 
76 

87 
75 

89 
74 

87 
74 

82 
65 

83.3 
71  .1 

FLEMING 

MAX 
MIN 

82 
66 

89 
70 

87 
68 

83 
69 

85 
70 

86 
68 

83 
71 

80 
70 

87 
68 

88 
69 

86 
57 

80 
53 

79 
65 

74 

65 

72 
62 

82 
63 

85 
64 

87 
6 1 

86 
59 

89 
64 

87 
69 

60 
63 

82 
55 

83 
66 

83 
66 

87 
69 

88 
70 

88 
73 

84 

69 

80 
71 

83.7 
65.8 

FOLKSTON  9  SH 

MAX 
MIN 

66 
67 

90 
67 

88 
66 

87 
68 

66 
66 

85 
66 

85 
69 

82 
68 

81 
68 

89 
68 

81 
60 

82 
56 

79 
63 

73 
64 

74 

6 1 

60 

90 

68 

89 
6 1 

91 

89 
67 

89 

86 

86 
63 

88 

90 

89 

93 

90 

83 
69 

85.9 
64  .9 

FORT  STEHBRT 

MAX 
HIN 

64 
64 

91 
70 

87 
68 

83 
69 

87 
70 

87 
70 

82 
7  1 

80 
70 

87 
68 

90 
66 

87 
59 

83 
55 

80 
65 

73 
65 

69 
62 

84 

62 

86 
62 

90 
64 

90 
60 

91 
68 

BB 

82 
64 

85 

87 
68 

85 

88 

91 

89 

86 

82 
70 

85.2 
66.4 

GLENNVILLE 

MAX 
HIN 

82 
67 

90 
67 

85 
70 

85 
67 

81 
65 

80 
66 

80 
70 

80 
69 

89 

69 

87 
66 

82 
55 

72 
64 

76 
64 

69 
62 

83 
63 

87 
70 

86 
58 

79 
62 

88 

6 1 

89 

67 

69 
69 

62 

84 

56 

88 

86 
67 

88 
7 1 

90 

89 

87 

82 
70 

83.8 
66.0 

JESUP  8  S 

MAX 
MIN 

82 
64 

89 
68 

91 
68 

78 
69 

86 
69 

86 

70 

83 
70 

80 
70 

83 
69 

87 
68 

80 
58 

82 
53 

78 
64 

72 
63 

72 
6 1 

85 
63 

88 

62 

88 

6 1 

87 
5 1 

89 
66 

88 

70 

63 
62 

84 

56 

85 
65 

85 
66 

90 
70 

92 

91 

87 

81 
68 

84. 4 
65.4 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

82 
67 

88 
70 

87 
69 

86 
69 

8S 
69 

85 
70 

84 

72 

82 
70 

84 

72 

87 
69 

80 
6 1 

81 
58 

80 

55 

80 
66 

70 
64 

83 
65 

86 
63 

85 
63 

87 
63 

88 
67 

B7 
72 

82 
66 

83 
60 

87 
67 

BO 
67 

88 
70 

89 

90 

87 

85 
69 

84. 3 

67.0 

SAPELO  ISLAND 

MBX 
MIN 

61 

72 

84 

72 

84 

7 1 

84 

70 

85 
71 

85 
7  1 

85 
7  1 

81 
72 

87 
72 

89 

72 

84 

65 

81 
65 

80 
69 

80 
68 

75 
64 

81 
64 

85 
66 

87 
67 

87 
67 

89 
58 

81 
69 

79 
67 

82 
66 

84 
74 

64 

7 1 

84 

73 

85 

87 

89 

82 

73 

83.7 
69.7 

SAVANNAH  USOA  PL  GRON 

MBX 
MIN 

65 
64 

91 
69 

90 
66 

66 
66 

88 
72 

88 
72 

81 
66 

82 
69 

85 
68 

89 
66 

67 
58 

82 
52 

80 

78 
68 

75 

81 
62 

87 

89 
62 

90 

90 

89 

81 

83 

83 

89 

89 

90 

87 

65 

80 
67 

85.3 
64.7 

SAVANNAH  HSO  AP 

HIN 

65 
67 

90 
71 

84 

69 

81 
68 

84 

70 

85 
70 

78 
72 

60 
70 

87 
70 

89 
70 

76 
60 

82 

57 

72 
65 

78 
64 

66 
63 

81 
64 

86 
65 

87 
66 

86 
62 

90 
67 

80 
69 

80 
63 

83 
58 

81 
69 

84 

67 

85 
73 

88 
73 

88 

73 

85 
71 

79 
62 

82.8 
66.9 

SAVANNAH  BEACH 

MBX 
MIN 

81 

85 
71 

84 

70 

81 
68 

84 

69 

85 
70 

84 

71 

85 
72 

84 

71 

89 
71 

65 
60 

82 

57 

72 
65 

85 
56 

80 
63 

84 
64 

85 
68 

87 
66 

84 

70 

87 
64 

64 

70 

80 
67 

81 
73 

80 
68 

84 

67 

85 
73 

88 

73 

86 
73 

61 
65 

84 

71 

83.5 
67.8 

SURRENCT  2  HNH 

MAX 
MIN 

83 
63 

91 
66 

89 
6S 

87 
66 

84 

67 

93 
67 

85 
65 

80 
68 

83 
67 

89 
67 

85 

55 

83 
53 

78 
63 

72 
62 

73 
60 

85 
61 

88 
60 

89 
59 

89 
60 

89 
66 

89 
67 

82 
59 

84 
54 

88 
65 

86 
68 

89 
69 

91 
68 

89 
69 

87 
67 

82 
68 

85.4 

63.8 

HATCROSS  4  NE 

MAX 
MIN 

80 
65 

67 
61 

90 
61 

91 
67 

95 
67 

87 
67 

88 
69 

86  85 
69  69 

SEE  REF 

89    89  84 

67    59  52 

ERENCE  NOTE! 

84     72  70 
52    64  61 

FOLLOWING  : 

77     78  90 
61     62  62 

TATION  INDE> 

90 
60 

81 
60 

91 
65 

81 
63 

87 
63 

85 
65 

90 
65 

as 

68 

92 
66 

93 
66 

91 

70 

87 

70 

85.8 
63.9 

DAILY  SOIL  TEMPERRTURES 


GCORCin 

SEPIEHBER  1976 


X 

OflT  OF  nONTH 

S 

9 1 H 1  1  UN 

a. 

a 

a 

1 

3 

4 

S 

6 

1 

8 

9 

10 

1 1 

U 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

21 

22 

23 

21 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

)l 

a 

INI 

CALHOUN  EXP  STRTION 

HRX 

87 

74 

78 

82 

76 

80 

80 

75 

8S 

84 

83 

83 

S3 

82 

76 

78 

81 

80 

81 

80 

78 

79 

80 

80 

82 

61 

77 

79 

80 

76 

60.0 

niN 

73 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

71 

71 

72 

65 

64 

64 

65 

68 

68 

67 

66 

66 

69 

70 

64 

62 

62 

6S 

67 

71 

71 

71 

69 

66.2 

EXPERIMENI 

2 

nnx 

94 

95 

100 

96 

8C 

93 

89 

81 

91 

90 

86 

95 

98 

92 

72 

86 

94 

94 

95 

96 

90 

84 

87 

91 

96 

93 

69 

90.4 

niN 

73 

74 

75 

75 

79 

80 

75 

74 

75 

74 

64 

80 

67 

71 

67 

72 

68 

78 

80 

73 

74 

63 

63 

68 

75 

79 

75 

73 

75 

69 

72.9 

fiflx 

84 

90 

92 

90 

77 

85 

83 

76 

84 

84 

82 

86 

90 

86 

72 

81 

87 

87 

89 

90 

85 

77 

80 

85 

89 

85 

84 

79 

84 

83 

84  .2 

MIN 

74 

75 

76 

74 

76 

77 

74 

73 

75 

75 

65 

75 

68 

71 

68 

72 

59 

74 

83 

74 

64 

54 

68 

'" 

76 

70 

72.6 

e 

nflx 

81 

84 

85 

83 

78 

81 

80 

76 

80 

81 

79 

80 

81 

80 

75 

77 

80 

81 

8 1 

82 

8 1 

77 

76 

80 

80 

80 

80 

79  .8 

78 

79 

79 

78 

76 

78 

76 

75 

76 

77 

71 

72 

73 

75 

71 

72 

72 

73 

77 

76 

77 

70 

70 

71 

73 

76 

75 

75 

76 

75 

74  .7 

HSMRINSVILLE 

4 

nflx 

82 

83 

84 

84 

81 

83 

84 

8 1 

82 

88 

84 

81 

87 

75 

76 

78 

79 

86 

84 

79 

8 1 

78 

78 

78 

87 

81  .9 

78 

76 

79 

80 

80 

79 

79 

79 

78 

77 

75 

73 

75 

75 

74 

72 

73 

76 

76 

75 

76 

74 

73 

72 

74 

73 

77 

75 

76 

75 

75  .8 

ManERVlLLE  3  NSH 

4 

nnx 

85 

89 

93 

94 

89 

85 

85 

87 

62 

87 

88 

88 

83 

75 

73 

78 

85 

87 

87 

88 

90 

83 

65  .8 

77 

76 

78 

80 

79 

79 

77 

76 

77 

77 

72 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

73 

73 

75 

76 

75 

75 

75 

77 

76 

76 

76 

78 

78 

75.5 

rtrOVILLE  EXP.  STPIION 

4 

nnx 

85 

89 

90 

80 

83 

85 

90 

90 

76 

73 

69 

78 

81 

85 

76 

71 

69 

73 

77 

77 

76 

79  .7 

73 

70 

78 

- 

- 

- 

78 

75 

76 

76 

- 

- 

74 

73 

69 

62 

69 

- 

- 

71 

75 

71 

69 

64 

71 

73 

76 

74 

72.3 

81 

87 

90 

88 

84 

81 

85 

80 

84 

87 

84 

81 

82 

80 

69 

83 

83 

87 

88 

88 

88 

78 

80 

84 

84 

84 

86 

84 

84 

86 

63.7 

rtiN 

64 

65 

67 

66 

66 

68 

68 

69 

68 

69 

55 

53 
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DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

H- 

32 

35 

81 

43 

103 

80 

WARREN  W.  WYONT 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

O 
GC 

cr 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

n  1  1 D 1   I  Kl    ^  Q 

2839 

05 

t   □  1  1  P  F  kl  Q 

L  HUK  t  fNb 

1  U 

32 

30 

82 

54 

2  1 5 

UUDL  I  IN  c 

2844 

05 

)   Ql  1  P  F  kl  C 

L  HUK t  No 

1  n 
1  U 

32 

33 

82 

54 

204 

PQCTMQM      ]  u 

LMOiriMIN     1  M 

2966 

05 

nnnpF 
UUUUt 

Q 

32 

1  2 

83 

1  2 

400 

t  U  1  oUiN 

3028 

07 

r  Q 1  u  n  1 1  kl 
L  HL  nUUN 

c 
D 

3  1 

34 

84 

4  4 

305 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

82 

52 

540 

ELLIJFIY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

41 

84 

29 

1300 

P  MR  P  V 

3147 

01 

p  Q 1 1 1  n  T  kl  p 
r HUL  U 1 NU 

1  7 

33 

52 

84 

59 

1200 

F  Y  PF  R  T  MF  W  T 

3271 

04 

QPQl  n  T  kIP 
orHLU 1 NU 

b 

33 

1 6 

84 

1  7 

925 

FQ  T  PMnitUT 

3295 

0  1 

p  n  p  n  PKi 
UUK  UUN 

1  o 
1  c 

34 

28 

84 

42 

740 

F  QPPn 

3312 

08 

CLINCH 

1  c 
1  D 

30 

4  1 

82 

34 

1  1  5 

FfT^rFPOl  n 
r  1  1  cut  r\  HL  U 

3386 

08 

Q  F  M     U  I  1  1 

D  t  IN  MILL 

1  C 

3 1 

43 

83 

1  5 

37  1 

F  1  F  M  I  Kir 

3409 

09 

t    I  O  F  P  T  V 

L  1  D  t  K  1  T 

o 
C 

31 

S3 

8 1 

25 

20 

3460 

09 

r  uQ  p  1  T  n  kl 
L  nHKL  1  UN 

1  c 
1  b 

30 

48 

82 

02 

30 

3465 

09 

r  MG  P 1  TPM 
L  nn FA  L  '  U IN 

1  F 

1  b 

30 

4  4 

82 

08 

1 20 

FORSYTH  6  NNW 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

07 

83 

59 

600 

FORT  GfilNES 

3516 

07 

CLRY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

FnPT  QTFUQPT 

3538 

09 

1    I  D  F  P  T  V 

L 1 Dt n  1  T 

1  1 

31 

52 

81 

37 

92 

3570 

04 

WF  QPn 
PI  t  M  n  u 

o 

33 

1 6 

85 

05 

790 

pnikjpcwTI  1  F 

362 1 

02 

U  Ql  1 
nnL  L 

Q 

o 

34 

1  8 

83 

51 

1  1  70 

P  T  QCnM 
U  I  DuUiN 

3695 

06 

PI  QQCPPPk 

UL  Hbb  L  UL  r\ 

1  1 

33 

I  4 

82 

36 

540 

PI  F  M  M  V/  T  1  1  F 

3754 

09 

T  Q  T  T  kl  Q  I  1 

1 H 1  1  NHL  L 

1 

3  1 

56 

8 1 

55 

1  70 

PnnF  PF  Y          W  F 
bUUr  r\ t  T    J  Pit 

3792 

05 

M  n  p  p  Q  kl 
nUKUHN 

1  U 

33 

28 

83 

27 

570 

PPFFM\/ri   1  F     O  MMU 

391 S 

04 

MFP  T  UF  TUFP 

ntKlWtlntK 

C 
D 

33 

03 

84 

4  3 

860 

UlQMTl    TPM     A  II 

nHnlLlUN    4  W 

4033 

04 

U  Q  P  P  T  C 

nHKK  1  b 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

HRRflLSON 

4070 

04 

COWETfl 

6 

33 

1  4 

84 

34 

840 

HfiRTWELL 

4133 

03 

HART 

14 

34 

21 

82 

55 

690 

UQUklMCWTI   1  F 

nHWn  lINoViLLt 

4170 

05 

Pill   □  C  IC  I 

rULHbn 1 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

UQ7I  FUtlPQT 

4204 

08 

J t  r  r    UH V 1 b 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

UFlFKJ     1  FCF 

ntLtiN    i  tot 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

U  n  M  F  P  \/  T  1   1   F     Q     1.1  C  I.I 

nUntr\VlLLt    o  WoW 

4429 

08 

r  1  T  M  r  u 
L  L  1  NLn 

1  6 

31 

02 

82 

48 

187 

TPLIIMTnM     A  UMU 
IKWllNIUtN     *♦  WINH 

4594 

05 

IJ  I  1   W  I  kl  Q  P  kl 

W 1 L  n 1 NbUN 

1  p 
1  U 

32 

50 

83 

1  4 

SIS 

JHL  n  O  UiN  UHn 

4623 

05 

D  1  1  T  T  C 

□  U  1  1  b 

9 

33 

1  9 

83 

51 

430 

lOCPFP     t  UKIU 
JHOrtr\     1  iNiNH 

4648 

02 

P  T  P  k  F  kl  C 

r  1  L  n  t  No 

b 

34 

29 

84 

27 

1  465 

1 Q  Q  P  F  P 
JHor t  K 

4651 

02 

P  T  P  k  F  kl  C 

r I L  n  t  Nb 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

JESUP 

467 1 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

81 

53 

1  00 

JESUP  8  S 

4576 

09 

WRYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

1  00 

1  n  UJ  M  T  n  LI  kl 

4688 

02 

n  Q  I.I  c  n  kl 
UH  WbU  N 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

mMFCPnpn 
JUNt  odUKu 

4700 

04 

r  1  Q  V  T  n  Kl 
L L H  T  1  UN 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

1 J  1 1    I  C  T  T  C 

JUL  i  t 1  It 

4728 

05 

M  n  Kl  p  n  c 
nUNKUt 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

n  t No  1 Nb 1  UN 

4802 

0  1 

1  1  n  1   u  c  P 
WH  L  l\  t  K 

1  8 

34 

47 

85 

22 

850 

M  T  M  P  C  T  nM 

t\  1  Nbb  1  UN 

4854 

0  1 

D  n  p  T  n  1 1 
dHK 1 uw 

5 

34 

1  4 

84 

56 

730 

1   Q  FQYFTTF 

L  H    r  H  T  t  1  1  t 

494  1 

01 

1  1  D  1    k  F  P 

WHL  n  t  r\ 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

1   Q     P  P  O  M  P  F 

LH  (jnHiNbt 

4949 

04 

TROUP 

o 

33 

03 

85 

01 

715 

1   F  V  T  M  P  T  n  M     1      kl  LI 

Lt A  1 Nu 1  UN    I  NW 

5  1  65 

03 

npi  cTunpPc 
UUL  t 1 MUKr t 

1  4 

33 

53 

83 

08 

760 

L  INCOLNTON 

5204 

03 

L  INCOLN 

14 

33 

47 

82 

28 

510 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

1  iimqfp  riTv 
LUnotK   Li  IT 

5386 

08 

T  E  LFfl I R 

9 

31 

55 

82 

4  ' 

120 

1    IIMPkTM     O  CF 

LUnrAiN    c.  ot 

5394 

07 

c  T  r  1  to P  T 
b 1 tWHK 1 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

MorriM   iicn   qp  p 
n  HL  U  N   WoU   Hr  K 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MQPCUQI    1    \/TI    1  C 

nHKonHLLV ILLt 

5550 

04 

M  Q  p  n  M 
"HL  UN 

5 

32 

27 

83 

56 

1  86 

M  Q  V  C  \/  T  1    1  C 

nH I b V ILLt 

5633 

02 

1  D  P  k  C  n  Kl 

JHL  bUN 

1  0 

34 

1  5 

83 

34 

920 

M  ET  T  T  F  D 

nt 1 1 tK 

58  1  1 

06 

p  o  Kl  m  CP 
L  HNUL  t K 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

M  T  n  \/  r  1  1  c 
n 1 U V  ILLt 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

50 

82 

1  4 

180 

Min\/TIIC     CVP  CTD 

n 1 UV 1 LLt  t Xr   o  1  H 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

1  2 

280 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

Mil  1  uQ\/CM    iionc    o  cc 
n  1  L  LnH  V  t  N  -  WHUt    £.  ot 

5896 

06 

C  P  P  C  \/  C  M 

bLK t  V t  N 

1  4 

32 

56 

8  1 

30 

1  00 

M  n  M  p  n  f 
nUNKU t 

5971 

02 

1  m  1  T  n  kl 
WHL  1  UN 

1  0 

33 

47 

83 

43 

875 

nUN 1 tiUnn 

5979 

04 

M  r>  p  M 
nHLUN 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

MfiMTtrci  1  n 
nUN  i  1  L t L L U 

5988 

05 

1  n  c  p  c  D 
JHbr t K 

9 

33 

18 

83 

41 

655 

M  n  p  p  □  Kl    1  II 
nUriUHN    1  W 

6038 

07 

LHL  HUUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

M  n  P  PO  M     C     kl  1  t 

nUKbHN   b  NW 

6043 

07 

p  p  1    u  n  1  1  kl 

LHLnUUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

Mnill   TPIC     o  ccc 

nUUL  1  K  1  t    £.  tbt 

6087 

08 

r  c\\  n  1 1 T  T  T 
LuLUU 1 1 1 

1  6 

31 

10 

83 

45 

340 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

NPHUNTfl 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

1  1 

81 

58 

71 

NQ'nHU  IMF    c:  ccp 

6237 

08 

DL  r\r\  1  C.  IN 

1  D 

31 

08 

83 

13 

238 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32 

37 

81 

28 

145 

NEWNfiN 

6335 

04 

COWETR 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

OBSERVATION 

TIME 

AND 

TABLES 

-J  2 

Q- 

UJ 

:.>■ 

^  z 

Q: 
a. 

OH 

8A 

H 

C 

8A 

8A 

H 

C 

QP 

br 

7A 

7A 

8A 

1  no 

1  UH 

1  OA 

1  OR 
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C 

FP 
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SP 

H 

A  P 

H  r 

4P 

C  H 

BA 

C 

SP 

5P 

H 

C  P 

br 

6P 

H 

C  P 

or 

6P 

H 

TP 

/  r 

7P 

8A 

1  Q 
/  H 

7A 

H 

7A 

CP 

br 

6P 

H 

7A 

SP 

SP 

H 

7A 

C 

c 

F  P 

br 

5P 

H 

OH 

8A 

GH 

C 

C  P 

or 

6P 

H 

C  P 

br 

6P 

GH 

c:  P 

br 

5P 

c 

6P 

80 

H 

c 

c 

C  P 

br 

SP 

H 

c 

BR 

7R 

7R 

7R 

O  H 

BR 

C  H 

SP 

7R 

C  H 

BR 

C 

BR 

A  P 

4P 

C  H 

/  H 

7fl 

H 

C  P 

br 

BP 

C  H 

M  I  D 

MID 

C  HJ 

c  P 

br 

SP 

H 

7H 

or 

SP 

H 

BR 

6P 

6P 

GH 

7  A 

7R 

H 

6P 

6P 

H 

BR 

7R 

BR 

7  A 

7R 

H 

SP 

SP 

H 

7R 

6P 

BP 

H 

7R 

SP 

SP 

H 

SP 

SP 

H 

6P 

6P 

H 

6P 

7R 

H 

7R 

OBSERVER 


WILIFORO  P.  NRLLEY 
CITY  OF  DUBLIN 
OR.   FORESTRY  COMM. 
JESSE  L.  NEWTON 
R.  0.  MC  CLflIN 
RLFORD  G.  DOVER 
MISS  JANET  RLLGOOD 
U.   OF  Gfl.   EXP.  STRTION 
MRS  ONEDH  F .  VINCENT 
ST  .  REGIS  PAPER  CQ. 

CITY  FIRE  DEPT. 
MRS  MILDRED  C  SECKINGER 
LOTT  W.  TURNER 
OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 
CITY  OF  FORSYTH 
MRS.  MAYME  R.  HAYES 
POST  ENGINEERS 
ROBERT  L  WILSON 
WILLIRM  R.  SELLERS 
MRS.   SUSAN  G.  BRADOY 

DON  P.  COBB 
ROBERT  H.  BROWN 
MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 
BLUE  SPRINGS  FARM 
MRS.   RUTH  T.  GABLE 
RALPH  0.  SCOTT 
MRS.   CLIFFORD  MCLENDON 
SOIL  CONSERVATION  SERV 
COMER  L.  VRNDIVER 
UNION  BAG-CAMP  CORP. 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

GR.  POWER  COMPANY 

HOWARD  L.  DILBECK 

AMICRLOLR  EL  MSHP  CORP 

CITY  OF  JESUP 

BRUNS.  PULP  4  PAPER  CO. 

MRS.   LAVERN  C .  KINCHID 

CICERO  W.  SWINT 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

TVR-722 

MRS.   ELIZABETH  D.  BROWN 

CHARLES  M.  LOWRY 

RAY  o.  RELIHAN 

JOSEPH  A.  CAREY 

JAMES  C  BLACKWELL 

GLASCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

W  R  CARVER 

PERRY  T.  USHER 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 
CITY  OF  METTER 
SPENCER  A.  JONES 
SE  GA.  BRANCH  EXP.  STR. 
MRS  WILLETTE  8  HORNE 
KERMIT  J.  CHRNCE 
MILTON  R.  REDDICK 
CITY  FIRE  DEPT 
GEORGE  FOWLER 
POSTMASTER 

CALHOUN  PUB.  WKS.  CAMP 
CLARENCE  W.  CHENEY 
RADIO  STATION  WMTM 
GARLAND  L  .  GILLIS 
GEORGIA  FORESTRY  COMM. 
GA.   FORESTRY  COMM. 
MRS  MARY  A.  POLK 
JAMES  0.   HRRDIN.  JR. 
MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 
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STRTION 


COUNTY 


OBSERVfiTION 
TIME  fiNO 
TRBLES 


OBSERVER 


PRTTERSON 
PEARSON 

PLAINS  SW  Gfl  EXP  STR 

PRESTON 

QUITMRN  2  NW 

RESRCR 

RINGGOLD 

ROME 

ROME  8  SW 

ROME  WSO  flP  F 

SRNOERSVILLE 

SRPELO  ISLRND 

SflVRNNRH  USOR  PL  GRON 

SflVRNNRH  WSO  RP  f 

SflVRNNRH  BERCH 

SILORM 

SPRRTR  3  NW 

ST ILLMORE 

SUMMERVILLE   1  SSW 

SUNNYSIDE 

SURRENCY  2  WNW 
SWRINSBORO 
SWEET  GUM 
SYLVRNIR 
TRLBOTTON   1  NE 
TRYLORSVILLE 
THE  ROCK 
THOMRSTON  2  S 
THOMRSVILLE   4  SE 
TIFTON  EXP  STRTION 

TOCCOfl 

TRRY  MOUNTAIN 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

VALDOSTA  3  E 

VflLDOSTA  4  NW 

WRLESKA 

WARRENTON 

WASHINGTON 

WATKINSVILLE  ARS 

WAYCROSS  4  NE 


WAYNESBORO  2 
WEST  POINT 
WINDER   1  SSE 
WOODBURY 
WOODSTOCK 


NE 


6838 
6879 
7087 
7201 
7276 
7430 
7489 
7600 
7605 
7610 

7777 
7808 
7842 
7847 
7860 
8064 
8223 
8351 
8436 
8460 

8476 
8496 
8504 
8517 
8535 
8600 
8657 
8661 
8666 
8703 

8740 
8806 
8950 
8972 
8974 
9077 
9141 
9157 
9169 
9186 

9194 
9291 
9466 
9506 
9524 


PIERCE 

ATKINSON 

SUMTER 

WEBSTER 

BROOKS 

GORDON 

CATOOSA 

FLOYD 

FLOYD 

FLOYD 

WASHINGTON 

MC  INTOSH 

CHATHAM 

CHATHAM 

CHATHAM 

GREENE 

HANCOCK 

EMANUEL 

CHATTOOGA 

SPALDING 

APPL ING 

EMANUEL 

FANNIN 

SCREVEN 

TALBOT 

BARTOW 

UPSON 

UPSON 

THOMAS 

TIFT 

STEPHENS 

TOWNS 

OCONEE 

LOWNDES 

LOWNDES 

CHEROKEE 

WARREN 

WILKES 

OCONEE 

PIERCE 

BURKE 

TROUP 

BRRROW 

MERIWETHER 

CHEROKEE 


31  23 

31  18 

32  03 
32  04 

30  48 
34  34 
34  55 
34  15 
34  10 
34  21 

32  58 

31  24 

32  00 
32  08 

32  00 

33  32 

33  19 

32  26 

34  27 

33  20 

31  44 

32  35 

34  58 
32  45 
32  42 
34  05 
32  58 

32  52 

30  48 

31  29 

34  35 
34  48 

33  52 
30  51 

30  52 

34  19 
33  25 
33  44 
33  52 

31  15 

33  07 

32  52 

33  59 
32  59 

34  07 


82  08 

82  51 
84  22 

84  32 

83  35 

84  57 

85  07 

85  09 
85  16 
85  10 

82  49 
81  17 
81  16 

81  12 

80  51 

83  06 

83  01 

82  13 
85  22 

84  17 

82  14 

82  22 
84  13 

81  39 
84  32 
84  59 
84  14 
84  19 

83  54 
83  32 

83  19 
83  42 
83  32 
83  14 

83  20 

84  33 

82  40 

82  44 

83  26 

82  19 

81  59 

85  1  1 

83  43 

84  35 
84  31 


105 
205 
500 
405 
185 
650 
820 
620 
700 
637 

435 
10 
22 
46 
10 
690 
530 
255 
800 
930 

200 
325 
1800 
254 
710 
710 
800 
665 
210 
371 

1019 
3900 
840 
250 
265 
1110 
510 
630 
750 
145 

270 
575 
960 
800 
1055 


en 

BA 

6P 

MID 

6P 
5P 
4P 
MID 
5P 
6P 

6P 

5P 
7P 

6P 


8fi 

80 
7R 
8R 
BR 
80 
80 

MID 

6P 
5P 
4P 
MID 
5P 
70 
BA 
7A 
70 
80 

5P 
7P 


GH 
H 

H 

C  HJ 

H 
H 
H 

6P|C  HJ 
H 
H 


H 
H 
GH 

H 

H 


BR 


5P 


GA.  FORESTRY  COMM. 

COUNTY  AGENT 

SW  GA  BRANCH  EXP  STA 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

WILLIAM  0  LEY 

JOSEPH  H.  HOLLOND 

TVn-721 

JOHN  W  MADOOX  JR 
JOCK  MONTGOMERY 
NOTL  WEOTHER  SERVICE 

RADIO  STATION  WSNT 
U.  GO.  MARINE  BIO-  LOB. 
USDO  PLANT   INTROOUCT  ST 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CITY  OF  SRVRNNRH  BERCH 
MRS.  MOBEL  C  CRUMPTON 
MR.  HOWARD  R.  GRRRETT 
JESSE  W.  ROUTON 
EVRN  D.  BOWMAN 
HORACE  0.  WESTBROOKS 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 
RADIO  STATION  WJAT 
TVA-129 

LLOYD  H.  BOZEMORE 
LAWRENCE  R  MINOR 
THOMAS  F .  COUSINS 
CECIL  HARRIS 
RADIO  STATION  WSFT 
GEORGIA  FOREST  COMM 
GR.CSTL .PLRIN  EXP.  STR. 

HENRY  0.  MCDONALD 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the    "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65' F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 

Hawkinsville  :  Sandy  loam,   cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tha-mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tilton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,   4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph.  Model  1120 . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

J      Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  tfata  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t  DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3- CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENriESSEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Nat-ional  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Pi'ice:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5,55  additional  for  foreign  mailing;  40^"  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.  28801.       Attn:  Publications. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE:  HRWKINSVILLE 
LOWEST  TEMPERATURE:  2  STRTIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:  WRRRENTON 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:  CEDRRTOWN 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION:  ALMA  FAA  AP 
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R 

66 

.  1 

45 

.  7 

56 

2 

-  6 

2 

80 

4  + 

28 

29 

277 

0 

0 

1 

0 

3 

55 

1  . 05 

1  . 29 

7 

.  0 

0 

2 

1 

BLBIRSVILLE  EXP  STB 

63 

7 

37 

.6 

50 

7 

-  S 

9 

78 

4 

21 

30* 

437 

0 

0 

1  2 

0 

4 

65 

1  .56 

1  .27 

9 

.0 

0 

8 

4 

1 

BLUE  RIOGE 

COnnERCE  4  NNW 

68 

.5 

45 

.4 

57 

0 

80 

3 

29 

28 

264 

0 

0 

4 

0 

4 

94 

.0 

0 

DBHLONEGfl 

65 

.0 

43 

.4 

54 

2 

-  5 

5 

77 

4 

26 

29 

329 

0 

0 

4 

0 

5 

27 

1  .86 

.98 

26 

.0 

0 

9 

5 

0 

GBINESVILLE 

65 

.6n 

45 

.7f1 

55 

7M 

-  5 

1 

76 

2 

32 

29. 

288 

0 

0 

2 

0 

5 

62 

2.34 

1  .22 

7 

.0 

0 

9 

4 

2 

HELEN  1  ESE 

6S 

•  8 

43 

.0 

54 

4 

78 

3 

25 

29 

323 

0 

0 

4 

0 

7 

15 

1  .75 

7 

.0 

0 

9 

5 

3 

JBSPER  1  NNW 

64 

.  7 

4  1 

.7 

53 

2 

-  7 

9 

80 

3 

23 

29 

362 

0 

0 

4 

0 

4 

70 

1  .72 

1.15 

3  1 

.  0 

0 

8 

6 

1 

U  OF  GB  PLT  SCIENCE 

FM 

69 

.4 

46 

.8 

58 

1 

80 

16* 

27 

29 

222 

0 

0 

1 

0 

5 

33 

2.12 

8 

.0 

0 

8 

3 

2 

HINDER  1  SSE 

68 

.  1 

45 

.  1 

56 

6 

78 

15« 

27 

29 

258 

0 

0 

2 

0 

6 

87 

1  .36 

9 

.0 

0 

8 

6 

4 

DIVISION 

S5 

3 

-  5 

7 

5 

29 

2.22 

.0 

... 

NORTHEHST 

03 

CLfirTON   1  SSW 

65 

.8 

39 

.3 

52 

6 

-  6 

1 

80 

3 

24 

29. 

376 

0 

0 

7 

0 

9 

26 

4  .65 

3.32 

7 

.0 

0 

10 

7 

3 

CORNEL  IB 

63 

.5 

42 

.4 

53 

0 

-  6 

7 

75 

2 

24 

29 

367 

0 

0 

4 

0 

6 

76 

3.38 

1  .46 

26 

.0 

0 

9 

6 

4 

EL6ERT0N  2  N 

69 

.8 

42 

.6 

56 

2 

80 

4* 

23 

29 

272 

0 

0 

4 

0 

3 

89 

1  .47 

8 

.0 

0 

7 

3 

1 

HBRTWELL 

70 

.3 

43 

.5 

56 

9 

-  6 

5 

79 

1  5 

29 

29 

247 

0 

0 

2 

0 

5 

95 

3.17 

2  .80 

8 

.0 

0 

1  0 

3 

I 

TOCCOB 

68 

.6 

46 

.6 

57 

6 

-  4 

7 

80 

14. 

29 

29 

234 

0 

0 

1 

0 

6 

83 

3  .36 

1  .91 

26 

.0 

0 

8 

6 

2 

HflSHINGTON 

70 

.0 

43 

.8 

56 

9 

-  5 

9 

82 

5 

25 

30 

255 

0 

0 

2 

0 

4 

17 

1  .35 

1  .84 

9 

.0 

0 

7 

2 

2 

DIVISION 

S5 

5 

-  5 

7 

6 

14 

2.81 

.0 

WEST  CENTRAL 

04 

CBRROLLTON 

5 

73 

3.19 

1  .99 

7 

.0 

0 

9 

4 

2 

COLUMBUS  WSO  BP 

R 

70 

.7 

49 

.0 

59 

9 

-  5 

S 

84 

4 

29 

29 

187 

0 

0 

1 

0 

5 

06 

3.09 

1  .72 

7 

.0 

0 

8 

4 

1 

EXPERIMENT 

67 

■  8 

45 

.  1 

56 

5 

-  6 

8 

80 

4 

26 

29 

272 

0 

0 

I 

0 

4 

46 

1  -93 

1  .81 

8 

.0 

0 

7 

3 

1 

GREENVILLE  2  NNW 

69 

.6 

43 

.8 

56 

7 

82 

4. 

23 

29 

257 

0 

0 

3 

0 

4 

40 

1  .72 

7 

.0 

0 

8 

3 

1 

LR  GRBNGE 

70 

.  1 

45 

.9 

58 

0 

-  5 

2 

81 

4 

25 

29 

231 

0 

0 

2 

0 

4 

96 

2.43 

2  .00 

8 

.0 

0 

8 

2 

1 

MBRSHflLLVILLE 

74 

.8M 

47 

.4M 

61 

in 

87 

7. 

28 

29 

ISS 

0 

0 

1 

0 

S 

23 

.0 

0 

NEWNBN 

69 

.5 

44 

.7 

57 

1 

-  6 

4 

83 

4. 

25 

29 

252 

0 

0 

2 

0 

3 

58 

.87 

1  .71 

8 

.0 

0 

6 

2 

I 

SUNNYSIDE 

TBLBOTTON  1  NE 

73 

.0 

46 

.  4 

59 

7 

-  s 

0 

86 

3 

24 

29 

188 

0 

0 

2 

0 

4 

08 

1  .72 

1  .00 

20 

.0 

0 

7 

4 

1 

THOMBSTON  2  S 

74 

.0 

46 

•  S 

60 

3 

86 

4. 

25 

29 

1  84 

0 

0 

2 

0 

i 

58 

.92 

8 

.0 

0 

7 

5 

0 

WEST  POINT 

70 

.  IM 

44 

.8M 

57 

5M 

-  6 

2 

84 

5 

27 

30. 

260 

0 

0 

2 

0 

3 

39 

.92 

.94 

8 

.0 

0 

3 

0 

D 1 V 1 S ION 

58 

5 

-  S 

4 

4 

55 

2.14 

.L 

CENTRBL 

05 

BILET 

COVINGTON 

69 

•  2 

46 

.7 

58 

0 

-  4 

9 

82 

4 

26 

22 

232 

0 

0 

2 

0 

5 

24 

2.38 

1  .70 

8 

.0 

0 

8 

4 

2 

DUBLIN  3  S 

73 

.  7 

43 

•  3 

58 

S 

-  7 

2 

84 

17* 

28 

29 

216 

0 

0 

3 

0 

5 

90 

3  .39 

1  .53 

9 

.0 

0 

10 

4 

2 

EBSTMflN  1  W 

73 

.9 

46 

.5 

61 

2 

-  5 

6 

85 

S 

28 

29 

167 

0 

0 

1 

0 

Q 

53 

6  .24 

2  .57 

9 

.0 

Q 

7 

5 

3 

FORSYTH  6  NNW 

72 

.5 

43 

.3 

57 

9 

83 

6. 

22 

29 

223 

0 

0 

5 

0 

4 

03 

1  .05 

8 

.0 

0 

7 

3 

2 

HflWKlNSVILLE 

75 

.9M 

39 

.4M 

57 

7M 

-  8 

9 

92 

17 

23 

29 

250 

1 

0 

5 

0 

5 

79 

3.71 

1  .42 

20 

.0 

Q 

7 

5 

3 

IRWINTON  4  WNM 

76 

-6 

47 

.4 

62 

0 

85 

15 

31 

29 

128 

0 

0 

] 

0 

5 

41 

.0 

0 

MflCON  WSO  BP 

R 

74 

.  1 

48 

.8 

51 

5 

-  4 

2 

89 

4 

28 

29 

163 

0 

0 

I 

0 

3 

88 

1  .57 

1  .34 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

MILLEDGEVILLE 

72 

.0 

44 

.8 

58 

4 

-  5 

2 

83 

5 

26 

29 

220 

0 

0 

2 

0 

2 

57 

.31 

.75 

20 

.0 

0 

7 

2 

0 

nONTICELLO 

69 

.3 

46 

■  1 

57 

7 

-  6 

0 

81 

5 

30 

29 

234 

0 

0 

3 

0 

3 

07 

.57 

1.10 

8 

.0 

0 

5 

3 

1 

SBNDERSVILLE 

70 

.4 

47 

.5 

59 

0 

82 

16 

24 

29 

207 

0 

0 

1 

0 

6 

33 

1  .55 

9 

.0 

0 

7 

4 

3 

SILOBM 

70 

.S 

47 

.3 

58 

9 

-  5 

4 

81 

16 

27 

29 

207 

0 

0 

1 

0 

3 

40 

.62 

.91 

8 

.0 

0 

8 

2 

0 

DIVISION 

59 

2 

-  S 

8 

4 

92 

2.51 

.0 

EBST  CENTRAL 

06 

APPLING  1  NW 

70 

.8M 

44 

.7M 

57 

8M 

82 

4 

25 

29 

235 

0 

0 

2 

0 

7 

04 

2.67 

8 

.0 

0 

5 

4 

2 

fiUGUSTA  WSO  BP 

R 

72 

.9 

46 

.5 

59 

7 

-  4 

4 

84 

6 

26 

29 

191 

0 

0 

2 

0 

S 

05 

2.89 

1  .43 

8 

.0 

0 

7 

5 

2 

BROOKLET   1  M 

73 

.6 

50 

.1 

61 

9 

-  5 

2 

84 

6- 

29 

29 

139 

0 

0 

1 

0 

4 

59 

2.19 

1  .83 

17 

.0 

0 

7 

3 

1 

LOUISVILLE  3  S 

73 

.3 

46 

.7 

60 

0 

-  5 

6 

82 

16. 

25 

29 

176 

0 

G 

1 

0 

5 

88 

3.22 

1  .45 

20 

.0 

0 

7 

4 

3 

BETTER 

76 

.0 

51 

.2M 

63 

6M 

86 

6 

31 

29 

120 

0 

0 

1 

0 

8 

67 

2.17 

17 

.0 

0 

6 

6 

4 
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MONTHLY  SUMMRRIZED  STfiTION  RND  DIVISIONRL  DRTfl 


ceoRcifl 

OCTOBER 


TEMPERRTURE 


NO.  Of  OBtS 


PRECIPITATION 


z  s 

■  5 

i  s 


HIOVILLE  EXP  Sin 
MILLEN  4  N 
NEHINGTON  2  NE 
SMRINSBORO 
HBRRENION 

MnrNEseoRO  ?  NE 

DIVISION 


SOUTHWEST  0 

RLBfiNY  3  SE 
SHERICUS  4  ENE 
BfllNBRIOpE 
BLflKELY 
CflMILLfi 

COLQUITT  2  E 
CUTHBERT 
FORT  OfilNES 
LUMPKIN  2  SE 
nORGAN   1  H 

PLBINS  SH  Gfl  EXP  STfl 
THOMflSVlLLE  4  SE 


SOUTH  CENTRAL 

fiSHBURN  3  ENE 
CORDELE 
OOUGLSS  2  ESE 
FITZOERBLO 
MOMERVILLE  3  HSH 

LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 
NBSHVILLE  S  SSE 
QUITMRN  2  NH 
TIFTON  EXP  STflllON 

VflLDOSTB  3  E 

DIVISION 


SOUTHEfiST  09 

BLMfl  FBR  BP 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FSB  BP 
FLEMING 
FOLKSTON  9  SW 

FORT  STEHSRT 
GLENNVILLE 
JESUP  8  S 
NBHUNTB 
SBPELO  ISLBNO 

SBVBNNBM  USDB  PL  GRDN 

SBVBNNBH  WSO  BP 

SBVRNNBH  BEBCH 

SURRENCY  2  WNW 

WBYCROSS  4  NE 

DIVISION 


73.2 
72.9 
74  .5 
70.2 

7S.5 


74.4 

73. 9M 
73.7 
71  .9 
73.0 
76. 4M 

71  .7 
78. 2M 


72.2 
73. 9M 
74.0 
74.0 
75. 0 


74.4 

76.5 
76. OM 
72.9 

76.2 


73.5 
77. S 
73.3 
74. S 
77. 3M 

75. 2 
74.4 
76.2 
75.9 
75. 4 

75.3 
73.0 
75.  OM 
75.9 
76.6 


45.7 
49.5 
48.6 
46.0 

43.0 


4B.2M 

50.2 

S0.2M 

49.3 

52.2 

46.6 

4B.4M 

47.5 
53. 4M 


49.1 
47. 7M 
47.1 

52.1 
51  .7 


49.3 
49. S 
49. OM 
49.2 

51  .8 


51  .8 
53.7 
56.8 
51  .0 
SI  .9M 

S2.7 
52.0 
49.8 
52.9 
56.3 

51  .4 

51  .9 
55.  SM 
49.5 
46.0 


59.5 
61  .2 
61  .6 
58.1 

59.3 


50. 3M 
62.3 

62. IM 
61  .5 
62.1 
59.8 
62. 4M 

59.6 
65. BM 


60.7 
60. 8M 
60.6 
63.1 
63.4 


61  .9 
63.0 
62. SM 
61  .1 

63.5 

62.1 


62.7 
65.6 
65.1 
62.8 
64. 6M 

64  .0 
63.2 
63.0 
64  .4 
65. 9 

63.4 

62.5 
65. 3M 
62.7 
61  .3 

63.8 


6.7 
6.1 


7.4 

6.B 


6.1 
6.4 
4.6 


6.2 
6 


4.4 

5.2 


3.9 
4.6 


5.92 
5.96 
2.22 
S.52 
9.30 

5.63 


6. BO 
4  .04 

7.60 
6.69 
8.87 
6.42 


7.90 
6. 85 


5.25 
5.89 
7.21 
6.05 
5.B3 


3.87 
5.21 
5.17 
5.56 

5.49 


7.23 
2.78 
6.04 
S.62 
2.12 

6.21 
7.54 
4.13 
3.43 
3.B2 

7.32 
4  .75 

7.63 
5.11 


4  .68 
2.05 


4  .70 
4  .72 


3.65 
4  .71 
3.71 


2.90 
3.48 


4  .73 

1  .25 


3.60 
4  .75 


4  .34 

1  .94 


2.20 
2.07 


1  .60 
2. 85 

I  .44 

2.08 
4. OB 

1  .80 


1  .76 
1  .49 

2.32 
1  .52 
3.30 
2.50 


2.26 
2.00 


2.30 
1  .83 
3.7B 
2.14 
2.00 


1.16 
.96 
2.15 
1  .61 

1  .31 


5.47 
1  .65 
4  .30 
4  .35 
.70 


4  .00 

3.15 
.85 
5.03 
I  .60 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOILONINO  SIBIION  INOEX 
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DAILY  PRECIPITATION 


STfIT  ION 


NORTHICST  I 

RDniRSVILLE 
flLLflTOQNft  DflM  2 
BEAVERDALE  1  E 
CftLHBUH  EXP  STATION 
CARTERS 

CARTEHSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 
CEDARTOUN 
CHATSUORTM 
CHICKflnRUGA  PARK 

CURRYVILLE  2  U 

DALLAS  7  NE 

OAUTOM 

EMBAY 

f AIRHOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  fAYETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

ROPC 

aor^  USO  AP 
SUr*CRVILLE    1  SSH 
TAYLORSVILLE 


NORTH  CENTRAL  i 

ALPHARETTA  5  SSW 
ATHENS  IJSO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WSO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  E3tP  5TA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMf«RCE  NNW 

CUmiNG 
OAHL ONEGA 
DAWSONVILLE 
ELL IJfiV 
GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNU 
MAYSVILUE 
MONROE 

NORCHOSS  3  HU 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  I 
UALESKA 
UINOER  1  SSE 
UOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOMMRN 

CARNESVILLE  3  I 
CLAYTON  1  55W 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HARTUELL 
LEXINGTON  1  NW 
LINCOLNTON 
TOCCOA 
HASHINGTON 


WEST  CENTRAL 

BUTLER 
CARROLL  TON 
COLUr«US  USO  Al 
DOUGLASVILLE 
EXPEHIfCNT 

FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  Ni 
HAMILTON  A  u 
JONESBORO 
LA  GRANGE 

nARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEWNAN 
SUNNYSIDE 
TftLBQTTON    1  NE 

THOMAS TON  2  5 
ICST  POINT 
MOODBURY 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  5 
EASTMAN  1  U 

FORSYTH  6  NNW 
GODFREY  3  NE 
HAWKINSVILLE 
IRMINTON  4  UNU 
JUL lETTE 

MACON  WSO  AP 

MILLEDGEVILLE 

MGNTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  MNU 

SANDEfiSVILLE 


DAY  OF  MONTH 


1    2  3 


.07     T  T 


5    6  7 


9    10  n  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  3 


.  16  1  .'46  .23 


.32     .67  1.12 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWINI 


IG  STRT ION  INDEX 


DniLY  PRECIPITATION 


OCTWCR  1Q76 


STRT ION 


E«ST  CENTBAL 

APPL INC  1 
AUGUSTA  U&Q  AP 
BOOOKLET  I  W 
OOVCQ 
GIBSOn 

LOUtSVIlLC  3  i 

rtrrto 

niDVULE 

firOVILLE  EXP  STA 
MILLCN  4  N 

niLLHAVCH-WAOC  3  SE 
NEkilNGTgM  a  FiE 

SUAIN^BOaO 
UABOENTOn 

UAvncseORO  3  NE 


ALB AMY  3  SE 
Ar«(JICU5  4  EME 
BAXNBRIDOC 

BL  AK.EL  Y 

CAMILLA 

COLQUITT  3  E 

CUTHBEOT 

OAUSON 

OOHALSOnviLLE   1  S 
FOQT  GAINES 

LUf*>R|H  3  S£ 

rwiGAn  1  w 

hOOGAn  %  NM 

PLAINS  CA  EXP  STI 

PBESTOH 

TMOnnsvILLE  4  SE 


SOUTM  CENTRAL 

ABBEVILLE 
ASMBUON  3  ENE 
COBOELE 
DOUGLAS  3  ESC 
r ITZGEDAIO 

MOrCBvlLLE  3  USU 
LUKE8  CITY 
fflUL  TO  IE  a  ESE 

NASHVILLE    S  SSE 

OUITmN  3  NM 

TirTON   EXP  STATIOI 


SOUTWCAST  00 

Ac  r«  FAA  AP 
ATKINSON  3  E 
BBUNSUICK 
BQUNSWICK  FAA  AP 
DOCTORTOhM    1  lAU 

FLCniNG 
FOLRSTOM  3  5W 
rOL<5TON  B  sw 
FBBT  STCMART 
GLCNMVILLE 

JESUP  0  S 

NAHUNTA 

PATTtBSOn 

SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  GQDN 

SAVANNAH  WSO  AP 

SAVANNAH  BEACH 

SLIRRCNCY  3  t.MU 

MArCBOSS  4  NE 


%.06 

4.  SO 

%.se 
B.ea 

5  .00 
0.67 
6.00 

s.oa 

5.  B6 


3.  IB 
6.04 
*.36 


DAY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5    6     7    8    9    10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27  28 


.70  4.00  3 
.10     .33  l.BO 


.S3  2.00  .60 


1  .86 
1  .33 
1  .64 


3.06 
4.  36 


3.  10 
3.36 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


QTDT  [  nkl 
o  1  n  1  1  u  11 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHHESr  01 

RLLflTOONfl  ORh  2 

MAX 
MIN 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

76 
48 

79 
44 

81 
46 

82 
50 

79 
S3 

76 
63 

76 
59 

68 

55 

63 
51 

69 
36 

72 
39 

73 
36 

80 
39 

80 
43 

80 
37 

76 
46 

68 
48 

62 
41 

61 
31 

57 
SO 

60 
42 

70 
27 

73 
34 

71 

52 

64 

56 

61 
48 

53 
38 

55 
34 

61 
24 

60 
44 

59 
44 

69.3 
43.9 

CARTERSV I LLE 

MAX 
MIN 

76 
48 

79 
43 

82 
45 

88 
54 

83 
55 

76 
57 

72 
59 

68 
55 

66 
51 

65 
36 

72 
36 

73 
37 

79 
38 

80 
39 

81 
38 

80 
47 

72 
41 

65 
40 

60 
36 

60 
38 

60 
41 

70 
28 

73 
29 

69 
48 

66 
56 

64 
48 

64 

36 

S3 
33 

64 
24 

58 
33 

52 
44 

70.0 
42.4 

CEOARTONN 

MAX 
MIN 

76 
52 

60 
58 

82 
48 

83 
50 

80 
58 

78 
63 

75 
61 

69 
56 

63 
51 

69 
37 

73 
41 

74 

39 

79 
40 

76 
45 

82 
39 

77 
43 

70 
50 

64 
41 

64 

33 

60 
49 

59 
41 

71 
29 

74 

36 

69 
46 

65 
57 

65 
39 

55 
34 

56 
33 

52 
25 

60 
39 

60 
45 

70.0 
44.5 

DALLAS  7  NE 

MAX 
MIN 

65 
49 

75 
47 

79 
50 

61 
51 

80 
54 

78 
56 

72 
62 

73 
56 

61 
50 

62 
38 

68 

37 

70 
41 

72 
41 

77 
49 

75 
40 

79 
41 

75 
48 

65 
41 

61 
36 

58 
37 

SB 
41 

59 
32 

69 
32 

71 
39 

64 

52 

64 
48 

58 
35 

55 
34 

55 
25 

61 

27 

59 
43 

67.7 
43.0 

DALTON 

MAX 
MIN 

62 
SO 

74 

49 

76 
49 

78 
52 

82 
52 

77 
60 

71 
57 

66 
55 

62 
52 

62 
38 

68 
36 

72 
39 

73 
38 

79 
41 

74 
40 

80 
39 

70 
48 

64 

39 

62 
39 

62 
39 

56 
40 

58 
30 

68 
28 

71 
35 

58 
46 

63 
47 

56 
39 

51 
34 

54 
24 

60 
26 

57 
45 

66.6 
42.1 

LA  FAYETTE 

MAX 
MIN 

65 
48 

75 
46 

79 
46 

80 
48 

77 
50 

82 
62 

70 
56 

67 
56 

65 
52 

64 

35 

69 
37 

71 
38 

74 

38 

80 
43 

75 
38 

80 
41 

74 
48 

65 
34 

62 
40 

61 
39 

55 
40 

60 

3; 

69 
34 

72 
39 

59 
53 

64 
47 

56 
38 

56 
36 

55 
24 

62 
25 

57 
45 

67.7 
42.2 

ROHE 

MAX 
MIN 

48 

46 

47 

49 

56 

62 

59 

55 

50 

37 

42 

38 

38 

46 

37 

48 

49 

41 

33 

46 

39 

29 

34 

51 

55 

64 
47 

56 
35 

56 
32 

60 
25 

59 
44 

59 
45 

59.2 
44.0 

ROME  HSO  flP 

MAX 
MIN 

78 
49 

80 
46 

83 
49 

83 
52 

81 
57 

77 
64 

70 
61 

65 
57 

65 
44 

70 
37 

73 
41 

74 
40 

82 
4  1 

79 
45 

81 
39 

78 
49 

67 
49 

64 

38 

61 
34 

58 
48 

60 
35 

71 
29 

74 

37 

60 
54 

66 
57 

57 
43 

54 

37 

57 
31 

62 
25 

59 
46 

51 
46 

69.0 
44.5 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  5  SSM 

MAX 
MIN 

67 
50 

73 
46 

77 
46 

79 
49 

81 
52 

76 
58 

73 
60 

72 
59 

65 
50 

SI 
36 

68 
36 

69 
39 

69 
38 

75 
40 

74 

39 

78 
39 

76 
47 

65 
42 

59 
35 

58 
35 

59 
39 

56 
30 

67 
30 

70 
35 

64 
49 

63 
46 

62 
38 

56 
36 

54 

25 

60 
25 

59 
41 

67.3 
41  .6 

ATHENS  HSO  AP 

MAX 
MIN 

74 

52 

77 
52 

79 
55 

78 
58 

76 
56 

76 
S8 

80 
56 

72 
62 

S3 
49 

68 
44 

68 
45 

70 
45 

78 
46 

78 
52 

78 
45 

78 
52 

65 
49 

59 
40 

56 
38 

64 
45 

60 
38 

68 
35 

70 
39 

66 
50 

64 

56 

65 
51 

54 
43 

53 
35 

61 
28 

62 
44 

60 
40 

68  .4 
47.4 

ATLANTA  HSO  AP 

MAX 
MIN 

74 

51 

79 
48 

80 
52 

80 
57 

78 
56 

72 
59 

71 
64 

67 
54 

62 
48 

67 
42 

68 
44 

70 
46 

76 
44 

76 
50 

78 
45 

76 
51 

65 
49 

59 
40 

57 
35 

59 
43 

57 
36 

66 
33 

67 
41 

66 
50 

63 
53 

60 
39 

54 

39 

52 
36 

58 
28 

59 
43 

51 
40 

66  .7 
45  .7 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

60 
50 

68 
41 

73 
40 

78 
43 

74 
49 

71 
52 

64 

58 

71 
60 

69 
48 

54 

33 

63 
31 

67 
31 

69 
34 

73 
37 

71 
31 

74 

31 

72 
42 

63 
28 

59 
28 

54 
40 

56 
36 

50 
24 

62 
24 

66 
31 

57 
50 

59 
45 

56 
35 

51 
30 

52 
21 

65 
21 

SS 
41 

63.7 
37.6 

BLUE  RIDCE 

nnx 
niN 

COMMERCE  4  NNH 

MAX 
MIN 

74 

52 

75 
56 

60 
56 

78 
57 

78 
58 

79 
60 

76 
61 

74 

60 

73 
44 

70 
45 

72 
46 

71 
47 

74 

47 

78 
48 

78 
48 

76 
48 

71 
44 

69 
45 

61 
39 

59 
34 

62 
36 

63 
32 

64 

37 

50 
48 

62 
47 

61 
45 

52 
39 

58 
29 

54 

30 

56 
32 

SS 
36 

68  .5 
45.4 

OAMLONEGA 

MAX 
MIN 

66 
54 

70 
51 

76 
SO 

77 
SO 

76 
54 

72 
55 

65 
60 

70 
64 

68 
51 

58 
38 

65 
38 

65 
40 

68 
40 

76 
44 

73 
42 

75 
41 

75 
49 

65 
40 

57 
36 

55 
36 

67 
38 

54 

31 

64 

31 

65 
38 

56 
50 

60 
49 

62 
42 

S3 
37 

51 
26 

58 
28 

S3 
41 

65.0 
43.4 

GAINESVILLE 

MAX 
HIN 

78 
49 

77 
51 

77 
55 

76 
57 

72 
56 

70 
61 

69 
64 

68 
51 

59 
40 

65 
40 

65 
44 

67 
44 

75 
49 

75 
43 

75 
50 

73 
56 

65 
4  1 

56 
36 

56 
40 

59 
39 

57 
32 

65 
36 

67 
44 

58 
51 

61 
47 

63 
42 

52 
39 

52 
32 

59 
37 

56 
44 

65  .6 
45.7 

HELEN  1  ESE 

MAX 
MIN 

71 
48 

77 
51 

78 
46 

73 
50 

72 
49 

70 
59 

69 
62 

69 
64 

68 

SO 

68 
36 

66 
36 

70 
36 

76 
38 

76 
43 

77 
35 

73 
43 

69 
54 

57 
34 

55 
28 

59 
48 

56 
37 

66 
28 

65 
31 

63 
46 

59 
53 

62 
48 

53 
38 

S3 
37 

61 
25 

55 
38 

55 
43 

65  .6 
43.0 

JASPER   1  NNH 

MAX 
MIN 

73 
44 

77 
45 

80 
45 

77 
51 

72 
56 

65 
55 

72 
50 

64 

52 

60 
45 

65 
33 

68 
38 

72 
37 

76 
40 

75 
44 

77 
37 

77 
45 

55 
44 

59 
33 

55 
39 

SS 
45 

55 
33 

6S 
29 

69 
35 

62 
50 

59 
50 

56 
42 

47 

31 

55 
31 

58 
23 

50 
43 

45 

38 

64.7 
41  .7 

U  OF  OA  PLT  SCIENCE  FM 

MAX 
MIN 

SI 

5? 

S3 

5S 

56 

57 

55 

66 

51 

43 

43 

44 

45 

53 

45 

51 

56 

41 

58 
36 

63 
47 

59 
36 

68 
33 

39 

65 
49 

53 
55 

65 
50 

44 

53 
33 

60 
27 

6 1 
43 

6 1 
43 

69.4 
46.8 

HINDER  1  SSE 

MAX 
MIN 

74 

49 

78 
SO 

77 
51 

78 
49 

75 
55 

74 

56 

73 
62 

72 
64 

68 
59 

67 
40 

67 
39 

67 
38 

74 
46 

74 
44 

78 
40 

77 
SO 

73 
56 

63 
38 

56 
34 

62 
45 

57 
36 

67 
30 

68 
36 

67 
48 

66 
47 

66 
45 

b4 

44 

55 
35 

58 
27 

56 
41 

60 
43 

68.1 
45.1 

NORTHEAST  03 

CLAYTON  I  SSH 

MAX 
MIN 

69 
44 

74 
41 

80 
43 

76 
48 

76 
47 

69 
52 

68 
51 

69 
60 

6S 
47 

66 
32 

66 
34 

70 
34 

76 
38 

76 
38 

75 
36 

75 
41 

72 
51 

65 
29 

56 
27 

60 
45 

56 
26 

65 
24 

65 
28 

61 
42 

58 
50 

58 
45 

56 
35 

51 
33 

60 
24 

58 
33 

50 
41 

65 . 8 
39.3 

CORNEL  I A 

MAX 
MIN 

71 
45 

76 
45 

75 
46 

71 
51 

70 
52 

68 
57 

68 
63 

67 
64 

66 
48 

65 
36 

62 
37 

65 
37 

75 
40 

75 
43 

73 
37 

71 
37 

65 
52 

57 
37 

50 
32 

58 
46 

53 
33 

66 
29 

62 
31 

59 
47 

58 
51 

61 
42 

56 
39 

48 
34 

56 
24 

51 
40 

52 
41 

63.5 
42.4 

ELBERTON  2  N 

MAX 
MIN 

74 
45 

78 
45 

80 
48 

80 
49 

77 
47 

76 
49 

77 
56 

75 
65 

72 
51 

68 
38 

69 
37 

70 
36 

79 
37 

79 
43 

78 
35 

78 
43 

74 

56 

58 
35 

58 
32 

63 
45 

60 
32 

67 
29 

68 
33 

68 
49 

67 
52 

64 

55 

60 
45 

55 
33 

59 
23 

59 
36 

73 
42 

42.6 

HARTHELL 

MAX 
HIN 

75 
50 

74 

52 

77 
54 

76 
48 

78 
48 

76 
54 

74 

58 

74 

SS 

72 
58 

70 
49 

70 
42 

66 
43 

70 
46 

78 
48 

79 
46 

78 
45 

70 
40 

68 
38 

68 
38 

65 
36 

64 

35 

67 
39 

69 
40 

70 
40 

69 
38 

68 
38 

56 
36 

62 
38 

60 
29 

62 
32 

65 
34 

70.3 
43.5 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

49 

52 

S3 

58 

76 
56 

72 
58 

72 
62 

7  I 
66 

68 
55 

67 
39 

68 
41 

70 
43 

80 
45 

80 
49 

44 

78 
SO 

70 
50 

59 
40 

56 
34 

64 
45 

65 
36 

70 
35 

68 
39 

62 
50 

62 
53 

66 
48 

6 1 
43 

54 

36 

62 
29 

57 
4  1 

61 
45 

68.6 
46.6 

HASHINGTON 

MAX 
MIN 

73 
50 

74 

51 

78 

52 

80 
50 

82 
SS 

77 
52 

79 
57 

77 
66 

75 
54 

65 
41 

67 
4  1 

68 
40 

68 
40 

78 
43 

79 
44 

80 
43 

79 
50 

65 
39 

57 
35 

59 
38 

65 
38 

68 
38 

69 
36 

70 
39 

69 
48 

68 
48 

67 
44 

60 
33 

51 
26 

61 
25 

62 
43 

70.0 
43.8 

HEST  CENTRAL  04 

CARSOLLTON 

MRX 
MIN 

COLUMBUS  HSO  AP 

MAX 
MIN 

77 
54 

81 
53 

83 
54 

34 

56 

83 
63 

72 
67 

76 
69 

70 
60 

66 
49 

71 
43 

73 
45 

74 
46 

78 
45 

81 
52 

81 
49 

77 
55 

71 
54 

64 
45 

56 
43 

63 
47 

62 
39 

71 
36 

74 
41 

68 
49 

65 
57 

68 
45 

63 
39 

54 

39 

64 

29 

64 

52 

57 
45 

70.7 
49.0 

EXPERIMENT 

MAX 
HIN 

70 
51 

74 
46 

79 
47 

80 
55 

79 
56 

77 
57 

71 
61 

71 
65 

69 
49 

63 
39 

68 
41 

69 
43 

67 
42 

76 
45 

77 
43 

78 
46 

78 
52 

65 
41 

59 
36 

52 
37 

60 
38 

58 
33 

68 

38 

68 
50 

70 
58 

64 
46 

63 
39 

57 
35 

50 
26 

60 
42 

62 
41 

67.8 
45.1 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 
HIN 

75 
50 

80 
46 

82 
48 

82 
51 

80 
44 

75 
47 

72 
66 

69 
63 

SEE 

65 
50 

REF 

69     70  72 
38     40  39 

ERENCE  note: 

78     78  80 
40    49  48 

FOLLOHING  ! 

80     70  67 
49    S3  39 

TATION  INDE) 

57 
36 

60 
41 

60 
33 

70 
32 

71 
37 

70 
45 

65 
55 

64 
48 

59 
35 

56 
34 

60 
23 

60 
47 

63 
31 

69.6 
43.8 

DRILY  TEMPERRTURES 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1  2 

I  3 

1  4 

15 

16 

17 

1 B 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

a 

LB  GRRNGE 

P1RX 
niN 

78 
SI 

78 
48 

79 
48 

81 
S2 

80 
56 

77 
64 

77 
66 

74 

61 

64 

50 

66 
39 

71 
42 

72 
41 

77 
43 

78 
49 

79 
44 

78 
48 

76 
46 

69 
42 

62 
35 

60 
48 

58 
38 

68 
32 

74 

37 

68 
48 

66 
SS 

65 
SO 

62 
36 

SB 
34 

60 
25 

60 
4B 

58 
44 

70.1 
45.9 

nBRSMflULVlLLE 

MRX 
NIN 

78 
SI 

83 
51 

87 
55 

84 

S3 

62 
58 

80 
6S 

87 
55 

80 
60 

84 
54 

73 
42 

70 
44 

71 
45 

77 
43 

81 
52 

82 
49 

78 
53 

81 
'3 

65 
40 

68 
40 

67 
SI 

64 

35 

71 
3S 

73 
SO 

70 
44 

74 
40 

70 
50 

67 
41 

60 

63 
28 

74  .8 
47.4 

NEHNRN 

HRX 

niN 

7S 
S4 

80 
45 

83 

SO 

63 
SS 

81 

57 

76 
57 

73 
63 

73 
56 

64 
47 

69 
37 

72 
40 

73 
39 

74 
41 

78 
47 

81 
42 

79 
SI 

67 
49 

72 
41 

56 
35 

63 
37 

59 
39 

63 
31 

73 
40 

70 
49 

65 
54 

63 
46 

68 

3S 

52 
35 

62 
25 

62 

44 

54 
42 

69.5 
44.7 

SUNNYS I DE 

tIRX 
KIN 

THL8OTT0N   1  NE 

MRX 

niN 

77 
S3 

82 
49 

86 
49 

85 
SB 

79 
56 

81 

62 

77 
68 

71 
67 

76 
51 

76 
38 

74 

38 

76 
39 

79 
38 

81 
51 

82 
42 

80 
50 

70 
56 

66 
43 

67 
35 

74 
49 

66 
35 

73 
31 

76 
36 

68 
45 

66 
56 

66 
S3 

60 
37 

SS 
38 

65 
24 

65 
46 

63 
46 

73.0 
46.4 

THOMnsroN  2  s 

MRX 

niN 

82 
S4 

8S 
49 

86 
55 

86 
54 

85 
S6 

80 
59 

76 
65 

72 
66 

70 
52 

75 
43 

76 
41 

76 
42 

8 1 
41 

86 
SO 

84 
44 

80 
51 

75 
59 

67 
43 

6 1 
37 

67 
SO 

65 
37 

75 
34 

76 
38 

7 1 
40 

66 
56 

72 
SO 

65 
41 

61 
37 

68 
26 

62 
43 

63 
30 

74.0 
46.5 

HEST  POINT 

■           ■  ■ 

MRX 

niN 

74 

SI 

83 
49 

82 

52 

84 
54 

82 
65 

75 
67 

76 
64 

64 

S2 

66 
40 

70 
42 

73 
43 

74 
43 

79 
45 

82 
45 

70 
44 

62 
36 

54 

39 

64 

36 

62 
34 

73 
35 

73 
45 

73 
45 

66 
52 

65 
38 

60 
37 

52 
27 

61 
27 

63 
46 

70-1 
44.6 

CENTRAL 

OS 

BILEY 

MRX 

niN 

COVINGTON 

MRX 
MIN 

7S 
S2 

80 
49 

81 
52 

82 
S7 

80 
58 

75 
57 

76 
64 

70 
65 

70 
SO 

70 
41 

69 
41 

72 
44 

78 
42 

76 
49 

60 
40 

79 
51 

67 
56 

61 
41 

56 
36 

62 
47 

59 
39 

69 
26 

71 
39 

67 
SI 

65 
57 

66 
48 

56 
44 

53 
36 

62 
27 

60 
43 

56 
45 

69.2 
46.7 

DUBLIN  3  S 

MRX 
MIN 

79 
49 

77 
47 

80 
48 

83 

SO 

84 
54 

83 
S3 

81 
55 

82 
64 

78 
52 

68 
40 

70 
41 

72 
39 

73 
38 

77 
40 

82 
41 

83 
43 

84 

50 

72 
40 

64 

39 

67 

42 

68 

37 

63 
31 

72 
33 

75 
36 

77 
47 

66 
50 

67 
44 

61 
35 

64 

28 

66 

30 

68 
47 

73.7 
43.3 

EBSTHRN  1  M 

MRX 
MIN 

80 
S2 

79 
SO 

83 
S3 

64 
54 

85 
59 

83 
59 

84 

67 

81 
68 

76 
55 

69 
44 

71 
43 

71 
43 

72 
43 

77 
49 

81 

48 

83 
55 

82 
59 

71 
44 

62 
43 

65 
49 

69 
39 

68 
39 

75 
40 

7S 
40 

77 
60 

68 
52 

68 
46 

61 
38 

53 
28 

69 
34 

69 
49 

73.9 
46. S 

FORSYTH  6  NNH 

MRX 

niN 

73 
S4 

80 
49 

82 
SO 

83 
SO 

83 
50 

83 
50 

82 

50 

73 
62 

68 

52 

70 
39 

71 
38 

72 
38 

78 
40 

80 
SI 

81 
40 

81 
40 

81 
40 

81 

40 

75 
31 

63 
48 

61 
45 

71 
30 

72 
30 

69 
42 

65 
55 

66 
49 

59 
41 

S6 
32 

64 

22 

60 
41 

62 
44 

72. S 
43.3 

HBHKINSVILLE 

MRX 
MIN 

83 
44 

85 
41 

82 
43 

88 
46 

85 
46 

BS 
50 

e4 

50 

60 
58 

76 
46 

70 
34 

74 
34 

73 
34 

80 

82 

88 

92 
50 

65 
36 

67 
36 

71 
29 

67 
25 

7S 
25 

79 
36 

78 
SI 

68 
43 

72 
43 

62 
39 

54 

23 

68 
24 

68 

7S.9 
39.4 

IRHINTON  4  HNH 

MRX 
M  1  N 

80 
52 

80 
S3 

84 
54 

84 

52 

83 
SS 

82 
SS 

82 
S4 

82 
66 

79 
47 

73 
46 

74 
49 

73 
42 

77 
41 

84 
54 

BS 
55 

82 
55 

83 
54 

79 
41 

75 
40 

74 
40 

70 
37 

69 
36 

74 
40 

72 
48 

71 
51 

73 
54 

72 
49 

70 
39 

64 

31 

71 
41 

74 
47 

76.6 
47.4 

MRCON  HSO  BP 

MBX 
MIN 

79 
53 

84 

52 

88 

55 

89 
58 

85 
62 

82 
61 

81 
69 

76 
63 

68 
51 

74 
45 

75 
44 

76 
45 

80 
44 

84 
54 

85 
48 

86 
53 

75 
56 

65 
45 

67 
42 

67 
45 

64 

39 

72 
35 

7S 
39 

73 
48 

69 
58 

70 
48 

62 
46 

SS 
33 

65 
28 

66 
49 

61 
44 

74.1 
48.8 

nlLLEDGEVILLE 

MBX 
MIN 

77 
53 

76 
51 

79 
50 

81 
S2 

83 
57 

80 
56 

80 
SB 

79 
67 

75 
54 

75 
42 

69 
40 

70 
40 

70 
42 

79 
42 

81 
42 

82 
41 

81 
48 

70 
44 

60 
39 

63 
41 

68 
40 

68 
35 

71 
33 

73 
36 

71 
49 

66 
51 

67 
47 

59 
37 

52 
26 

63 
27 

64 
48 

72.0 
44.8 

nONTlCELLO 

MBX 
MIN 

73 
S3 

75 
54 

78 
55 

78 
53 

81 
SS 

79 
59 

76 
60 

73 
60 

70 
58 

69 
44 

68 
42 

70 
43 

70 
46 

78 
48 

80 
50 

78 
51 

76 
52 

74 
42 

60 
37 

62 
38 

65 
40 

61 
36 

63 
37 

67 
38 

67 
S3 

65 
52 

69 
45 

58 
36 

54 

30 

57 
31 

55 
32 

69.3 
46.1 

SBNOERSVILLE 

MBX 
M  1  N 

73 
SI 

78 
51 

80 
52 

79 
SB 

78 
SS 

80 
66 

79 
66 

76 
66 

73 
54 

67 
41 

68 
40 

69 
42 

75 
42 

79 
S3 

79 
44 

82 
49 

72 
59 

63 
43 

63 
36 

65 
53 

60 
39 

68 
34 

71 
38 

71 
44 

66 
56 

66 
54 

63 
47 

54 

36 

60 
24 

63 
43 

61 
48 

70.4 
47.5 

SILOBH 
. 

MAX 
MIN 

74 

50 

79 
SO 

80 
S3 

80 
56 

78 
57 

79 
59 

78 
66 

74 

66 

71 
52 

69 
40 

76 
44 

76 
45 

77 
44 

75 
52 

76 
43 

81 
51 

70 
57 

60 
40 

62 
36 

6S 
47 

60 
36 

68 
33 

72 
39 

69 
SO 

66 
56 

67 
S3 

62 
44 

S3 
34 

62 

27 

63 
42 

62 
43 

70 . 5 
47.3 

EBST  CENTRRL 

06 

BPPLING   1  NH 

MBX 
M 1 N 

76 
49 

74 
49 

78 
53 

82 
54 

BO 
50 

60 
52 

79 
56 

77 
68 

74 
58 

69 
39 

69 
41 

77 
43 

80 
41 

79 
43 

80 
SO 

64 
41 

60 
35 

63 
45 

66 
38 

61 
34 

69 
34 

72 
39 

72 
46 

69 
57 

64 
46 

SB 
35 

53 
25 

63 
30 

66 
44 

70.8 
44  .7 

RUGUSTR  HSO  RP 

MRX 

77 
52 

79 
50 

82 
64 

82 
57 

81 
53 

84 
54 

79 
68 

81 
69 

72 
49 

70 
44 

72 
43 

73 
43 

79 
42 

Bl 

50 

62 
43 

63 
47 

70 
49 

61 
39 

69 
39 

68 
46 

64 

39 

72 
33 

73 
36 

75 
45 

71 
57 

68 
SB 

60 
42 

SS 
30 

63 
26 

66 
40 

65 
43 

72.9 
46. S 

BROOKLET   1  H 

MBX 

75 
57 

78 
S3 

84 
54 

80 
62 

82 
SB 

84 

58 

81 
67 

82 
,  64 

73 
57 

68 
47 

69 
45 

74 
43 

76 
51 

81 
52 

62 
46 

63 
51 

76 
60 

66 
43 

73 
44 

66 
S2 

65 
37 

68 
39 

72 
39 

78 
46 

74 

60 

68 
57 

64 
47 

SS 
38 

64 

29 

73 
45 

68 

53 

73.6 
50.1 

LOUISVILLE  3  S 

MBX 

79 
49 

78 
52 

82 
SI 

81 

52 

78 
SB 

82 
54 

80 

65 

.'77 
67 

76 
S3 

71 
42 

70 
43 

70 
42 

76 
40 

80 
53 

81 
48 

62 

48 

78 
58 

73 
39 

69 
38 

67 
52 

6B 

37 

69 
34 

72 
36 

75 
44 

70 
57 

68 
54 

67 

44 

59 
34 

62 

25 

64 

37 

68 
4  I 

73.3 
46.7 

METIER 

MRX 

85 
S4 

81 
56 

85 
56 

86 
61 

81 
60 

86 
61 

84 

68 

84 

70 

76 
61 

74 
49 

72 
48 

73 
48 

78 
46 

85 
S3 

84 

SO 

84 

53 

83 
61 

66 
37 

73 
45 

72 
SB 

66 
44 

70 
39 

78 
41 

76 
43 

75 

70 
56 

65 
49 

60 
41 

65 
31 

72 
47 

67 
51 

76.0 
51  .2 

nlDVILLE  EXP  STB 

MRX 

83 
51 

80 
55 

62 
56 

79 
56 

83 
66 

61 
68 

43 

45 

41 

75 
62 

80 
45 

78 

42 

76 
41 

68 
55 

67 
39 

66 
35 

68 
56 

70 
57 

46 

66 
36 

61 
21 

niLLEN  4  N 

MBX 
MIN 

73 
SO 

78 
50 

B3 
52 

82 
57 

80 
54 

82 
59 

84 

59 

82 
69 

72 
57 

68 
40 

70 
37 

70 
40 

76 
37 

Bl 
46 

81 
39 

82 
44 

70 
61 

66 
40 

70 
35 

66 
SS 

67 
39 

69 
29 

78 
33 

74 
41 

69 
49 

69 
S2 

64 
46 

66 
39 

64 
24 

71 
36 

63 
48 

73.2 
45.7 

NEHINDTON  2  NE 

MRX 
MIN 

7S 
49 

78 
S7 

81 
58 

82 
62 

80 
61 

81 
60 

61 
69 

83 
70 

77 
49 

69 

44 

71 
41 

70 
39 

73 
40 

80 
SO 

82 
62 

80 
57 

70 
49 

61 
41 

67 
44 

72 
59 

61 
39 

69 
38 

79 
45 

78 

42 

69 
52 

66 
S9 

64 
49 

63 
38 

61 
26 

71 
40 

67 
SS 

72.9 
49.5 

SMAINSBORO 

MBX 
MIN 

77 
52 

79 
62 

84 

S2 

Bl 
59 

81 
60 

84 

58 

82 
67 

80 
70 

76 
56 

79 
42 

72 
44 

71 
44 

76 
41 

81 

SI 

82 
48 

85 
49 

81 
55 

67 
40 

72 

44 

67 
44 

66 
40 

74 
34 

74 

33 

72 
SO 

71 
60 

65 
S6 

62 
45 

60 
37 

66 
29 

73 
49 

69 
47 

74.5 
46.6 

HBRRENTON 

MBX 
M  1  N 

74 

S2 

72 
52 

78 
53 

80 
54 

79 
57 

79 
SB 

8  i 
59 

78 
68 

74 

56 

65 
43 

68 
44 

69 
43 

69 
43 

76 
43 

78 
45 

79 
44 

78 
43 

79 
42 

59 
41 

62 
41 

64 

39 

60 
36 

68 

37 

70 
43 

71 
52 

66 
54 

65 
46 

56 
37 

52 
28 

61 
28 

65 

44 

70.2 
46-0 

HBYNESBDRO  2  NE 
. 

MRX 

B7 
49 

86 
SO 

78 
49 

83 
S3 

83 
S3 

63 
52 

82 
54 

79 
67 

80 
62 

70 
44 

83 
39 

82 
39 

81 
40 

Bl 
39 

81 
4  1 

75 
43 

84 

SI 

7S 
38 

SB 
37 

64 
40 

68 
36 

67 
30 

68 
34 

69 
38 

76 
45 

75 
45 

76 
35 

64 
34 

6S 
23 

62 
28 

75 
43 

75 .5 
43.0 

SOUTHHEST 

07 

BLBBNY  3  SE 

MBX 
MIN 

78 
S2 

82 
53 

85 
54 

84 
54 

85 
61 

79 
65 

78 
68 

74 

52 

75 
45 

71 
45 

72 
45 

73 
43 

73 
45 

82 
SO 

83 
SO 

82 
53 

BO 
49 

66 
47 

69 
46 

67 
39 

63 
3S 

69 
3S 

74 
40 

77 
56 

69 
S6 

68 
44 

64 
43 

54 

33 

66 
33 

63 
40 

60 
38 

73.1 
47.5 

RHERICUS  4  ENE 

MAX 
MIN 

BBINBRIOCE 

MBX 
MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STfiTION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

9 

0 

b 

D 

~f 

a 
0 

Q 
9 

1 0 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1 6 

I  7 

1 8 

1  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

BLBKELT 

MAX 
MIN 

79 
S4 

76 
54 

85 

57 

86 
60 

71 
65 

74 

68 

46 

73 
45 

75 
45 

83 
51 

83 
51 

79 
55 

67 
50 

66 
45 

69 
46 

57 
38 

62 
38 

71 
39 

74 
42 

76 
49 

67 
56 

69 
4  1 

66 

54 

67 

66 

72.3 
48  .2 

CBMILLfl 

MAX 
MIN 

79 
S4 

63 

51 

86 
53 

67 
54 

88 
62 

76 
65 

75 
66 

75 
52 

73 
53 

71 
44 

75 
45 

76 
44 

75 
4  1 

63 
49 

84 
49 

79 
53 

74 

62 

67 
49 

74 
48 

72 
56 

66 
39 

68 
34 

75 
38 

80 
49 

71 
50 

72 

65 

58 

57 

65 

66 

74  .4 

50.2 

COLQUITT  2  E 

MAX 
MIN 

83 
53 

85 
52 

85 
54 

85 
60 

65 
65 

74 

67 

74 

67 

74 
47 

72 
42 

76 
49 

83 

50 

65 
4  7 

71 
49 

67 
37 

63 
38 

70 
40 

77 

79 
59 

68 
54 

69 

65 

55 

73.9 
50.2 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

78 
52 

82 
53 

85 
53 

85 
54 

85 
57 

80 
61 

84 
64 

75 
64 

70 
49 

75 
43 

72 
43 

72 
46 

75 
46 

62 
54 

83 
49 

80 
53 

77 
58 

68 
46 

67 
42 

66 
55 

63 
37 

70 
38 

74 
40 

74 
48 

72 
59 

68 
5  3 

66 
40 

62 
42 

55 

64 

66 

73.7 
49.3 

FORT  CRISES 

MAX 
MIN 

77 
S7 

62 

56 

83 
57 

84 

55 

83 
6 1 

82 
67 

74 

70 

72 
66 

69 
52 

70 
45 

72 
47 

70 
50 

73 
48 

78 
55 

80 
52 

75 
56 

76 
63 

67 
46 

68 
48 

65 
57 

62 
4  1 

66 
39 

71 
45 

75 
50 

70 
50 

67 
54 

55 

61 

63 

63 

66 

71  .9 
52.2 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

78 
SI 

81 
S3 

84 
47 

85 

50 

83 
57 

82 
54 

77 
67 

74 

67 

69 
50 

71 
38 

73 
38 

73 
39 

76 
38 

81 
44 

83 
42 

ei 

48 

77 
58 

66 
46 

65 
42 

64 

55 

63 
36 

71 
30 

74 
34 

72 
43 

69 
57 

67 
54 

67 
36 

64 
42 

53 
27 

64 

50 

65 
43 

73.0 
46.6 

nORGRN  1  H 

MAX 
M  I N 

78 
S7 

66 
60 

86 
56 

90 
58 

89 
61 

79 

77 

75 

72 
51 

70 
50 

74 
46 

70 
50 

79 
46 

63 
49 

84 
46 

63 
49 

78 
S3 

78 
49 

74 
46 

75 
46 

71 
39 

79 
40 

41 

73 

71 
43 

62 
42 

70 
35 

65 

67 

76.4 
48.4 

PLAINS  SH  Gfl  EXP  SIfi 

MAX 
MIN 

81 

53 

76 
52 

81 
51 

63 
55 

84 

58 

62 
60 

76 
63 

76 
63 

74 

51 

62 
44 

69 
44 

71 
46 

72 
43 

76 
45 

81 
47 

61 
48 

80 
56 

68 
46 

62 
42 

66 
45 

65 
37 

62 
36 

71 
39 

73 
49 

72 
55 

66 
55 

59 
40 

62 
41 

52 
30 

64 

30 

65 
47 

71  .7 
47.5 

THOnnSVILLE  4  SE 

MAX 
MIN 

84 

57 

84 

55 

85 
55 

67 
57 

86 
62 

85 
65 

78 
67 

76 
66 

78 
42 

84 
44 

84 

50 

83 
53 

78 
64 

75 
50 

79 
50 

78 
61 

69 
40 

70 
38 

76 
52 

78 

57 

78 
63 

69 
56 

69 

69 
38 

71 
50 

78  .2 
53.4 

SOUTH  CENTRAL  08 

nSHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

79 
S5 

76 
54 

80 
S3 

63 
53 

84 

56 

64 

59 

82 
63 

78 
68 

78 
56 

65 
47 

69 
49 

72 
47 

72 
48 

74 
46 

80 
SO 

61 
51 

80 
6 1 

68 
48 

62 
46 

66 
48 

66 
40 

64 
4  1 

67 
40 

72 
39 

74 

56 

67 
50 

67 
45 

60 
42 

52 
3 1 

64 

32 

69 
48 

72.2 
49.1 

COROELE 

MAX 
MIN 

77 
48 

62 
50 

63 
51 

63 
54 

83 
49 

82 
58 

80 
67 

77 
61 

76 
54 

62 
45 

71 
44 

71 
4  1 

75 
42 

80 
49 

82 
46 

82 

52 

78 
6 1 

67 
47 

65 
43 

67 
55 

63 
39 

69 
35 

73 
39 

72 
49 

70 
4? 

68 
52 

62 
4  3 

58 
32 

64 

29 

73.9 
47  .7 

DOUGLAS  2  ESE 

MRX 
MIN 

82 
52 

78 
52 

62 
53 

86 
54 

85 
55 

83 
57 

66 
60 

81 
64 

76 
55 

68 
46 

70 
43 

71 
4  1 

71 
41 

76 
42 

84 
46 

85 
52 

62 
S6 

71 
45 

63 
46 

73 
48 

SB 
39 

63 
37 

70 
38 

73 
40 

78 
45 

69 
51 

57 
47 

61 
4  1 

53 
32 

68 
33 

72 
49 

74  .0 
47.1 

F ITZGERALO 

MAX 
MIN 

79 
55 

80 
55 

85 
57 

85 
58 

84 

61 

84 
64 

60 
68 

77 
69 

74 

55 

70 
47 

71 
46 

70 
47 

75 
47 

83 
57 

84 

52 

82 
57 

77 
62 

69 
41 

69 
46 

68 
58 

67 
4  1 

69 
4  1 

74 
43 

72 
53 

73 
63 

67 
55 

65 
46 

59 
37 

66 
32 

70 
5 1 

66 

50 

74.0 
52.1 

HOHERVILLE   3  HSH 

MAX 
MIN 

80 
54 

81 
53 

84 
51 

85 
54 

85 
62 

86 
62 

60 
69 

77 
68 

73 
57 

70 
49 

72 
46 

71 
46 

74 
43 

83 
47 

84 
49 

80 
53 

75 
63 

70 
49 

77 
51 

75 
64 

66 
40 

68 
36 

74 
36 

78 
48 

73 
59 

70 
59 

66 
49 

60 
44 

69 
37 

74 
49 

66 
53 

75.0 
51  .7 

LUMBER  CITY 

NflX 

niN 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

81 
54 

83 
55 

63 
56 

65 
54 

86 
60 

64 

6 1 

76 
65 

77 
66 

74 
54 

70 
48 

71 
45 

70 
45 

76 
43 

83 
49 

64 

51 

79 
52 

70 
48 

70 
48 

75 
47 

69 
46 

63 
39 

68 
38 

73 
39 

79 
4  7 

73 
47 

73 
55 

64 
44 

63 
43 

68 
34 

68 
48 

68 
48 

74  .4 

49.3 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

65 
51 

82 
52 

84 

52 

85 
S4 

84 

61 

64 

61 

82 
66 

79 
66 

80 
54 

80 
47 

73 
44 

72 
45 

76 
41 

83 
48 

63 
49 

82 
61 

74 

51 

72 
47 

76 
49 

74 

60 

74 

39 

75 
34 

75 
36 

79 
46 

77 
59 

68 
56 

54 
46 

62 
42 

70 
34 

69 
45 

67 
48 

76.5 
49.5 

QUITMAN  2  NH 

MAX 
MIN 

78 
54 

62 
52 

86 

55 

87 

57 

66 
63 

87 
64 

77 
67 

76 
S4 

68 
47 

72 
45 

73 
4S 

73 
43 

76 
46 

84 

SO 

84 

52 

78 
56 

77 
49 

68 

SO 

79 
44 

78 
40 

79 
39 

69 
36 

75 
42 

79 
46 

80 
53 

65 
45 

65 
45 

57 
36 

70 
40 

71 
52 

76. D 
49.0 

riFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

80 

55 

77 
54 

61 
54 

84 

56 

64 

56 

63 
62 

82 
65 

77 
68 

74 

55 

66 
46 

70 
47 

71 
46 

72 
45 

74 
45 

82 
50 

82 
SO 

60 
55 

70 
47 

64 
43 

72 
49 

67 
40 

61 
38 

69 
40 

73 
45 

76 
S3 

68 

55 

66 
45 

63 
42 

54 
34 

67 
35 

70 
49 

72.9 
49.2 

VHLDOSTA  3  E 

MAX 
MIN 

79 
59 

81 
54 

85 
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.28 

.  1 1 

.03 

.17 

.  1  1 

.13 

.  1  1 

.02 

.07 

.17 

.20 

.  1  1 

.07 

.16 

4  . 

<5B 

HINO 

se 

35 

26 

SC 

70 

62 

54 

62 

102 

70 

87 

102 

29 

45 

28 

36 

94 

166 

117 

61 

69 

44 

29 

41 

38 

60 

1  IS 

149 

SI 

59 

106 

2164 

HAX 

76 

82 

87 

S4 

84 

83 

81 

83 

77 

74 

72 

72 

73 

82 

82 

82 

74 

68 

64 

67 

66 

69 

70 

77 

74 

69 

65 

62 

63 

55 

67 

74 

.0 

HIN 

S3 

57 

59 

62 

60 

59 

68 

69 

62 

48 

46 

44 

45 

51 

54 

57 

61 

44 

45 

59 

42 

40 

44 

SI 

61 

59 

48 

37 

35 

46 

57 

52 

.4 
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STRTION  INDEX 


CEORCIfi 

OCTOBER  1976 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
a 
z 

cr 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

NOUl 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

> 
LiJ 
_J 
LJ 

a. 

a. 

CE 
> 

_i 

—  o 

UJ  ^ 

ABBEVILLE 

0010 

08 

W I LCOX 

9 

32  00 

83 

18 

240 

8R 

MDC        MQDV     P  rOMPRTII 

PORIRSVILLE 

0041 

01 

O  1~  O  T      1  1 

BhRTOW 

I  2 

34  22 

84 

56 

710 

7A 

JHL      H    D  1 

PILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

1  0 

32   1  1 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

unvunnn   c  onvn 
nHTHUUU   C  •  tjUiU 

OLBPINY  3  SE 

0140 

07 

OOUGHER  T  Y 

6 

31  32 

84 

08 

180 

7A 

7A 

H 

lUnnit  Dr\HrN1LC' 

PLLflTOONfl  DfiM  2 

0181 

01 

BARTOW 

S 

34  10 

84 

44 

975 

8A 

8A 

8A 

:  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

02  I  1 

09 

BACON 

13 

3 1  32 

82 

3 1 

198 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

RLPHflRETTR  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34  00 

84 

18 

1040 

7A 

7R 

H 

OLUl  1    L*  LnHntJLCL. 

RLPHfiRETTfl  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34  07 

84 

18 

110 

C 

Tcnnv   D  LioitfPP 

ItUU'     r\  •     HHLi\L.r(»    o"  ■ 

RMERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32  06 

84 

10 

476 

5P 

7A 

H 

Ol   HkiruP     C  DUVMP 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

5 

32  06 

84 

16 

450 

c 

II   np   ro   PvP   QTQ  WP^Y 

RPPLING  1  NW 

031  1 

06 

COLUMB I R 

1  4 

33  33 

82 

20 

360 

8R 

8A 

H 

onv    n      TQKikPPQi  Py 

flSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

1 6 

31  43 

83 

37 

435 

8A 

8R 

H 

DIIIV       1        Llfll  TOM^ 

HILL'    J*  HiLLiHno 

RTHENS  WSO  fiP 

0435 

02 

CLRRKE 

1 0 

33  57 

83 

19 

802 

MIO 

MID 

C  HJ 

MQTI      UPQTMPP  ^PRUirP 

ATKINSON  2  E 

0441 

09 

BRRNTLEY 

1  3 

31  14 

81 

49 

70 

7A 

MPQ    IQTPPMP    Q  r.llPIFY 

ATLANTA  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33  49 

84 

29 

880 

7A 

CHARLIE  H  KEELING 

ATLANTA  WSO  flP 

045  1 

02 

FULTON 

6 

33  39 

84 

26 

1010 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AUGUSTA  WSO  RP 

R 

0495 

06 

R I CHMOND 

1  4 

33  22 

81 

58 

148 

MID 

MID 

C  HJ 

MQTl      UPQTMPP  *^PRUirF 

BAINBRIOGE 

0581 

07 

DECRTUR 

6 

30  55 

84 

34 

120 

7P 

7A 

C  H 

MPC       MQPY    P       M       Mill  1  P  Kl 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34  20 

84 

23 

1  100 

7A 

mpq     p t p I  1  F  r.pnr.QM 

BEAVERDALE   I  E 

0746 

01 

MURRAY 

1 2 

34  56 

84 

50 

740 

8A 

1    MTl  nilPKJ  Ul-lPQT 

BELLVILLE 

0787 

09 

EVANS 

1  1 

32  09 

81 

58 

185 

C 

MDC     rPQPP     P  l-lPQPKl 

BLAIRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

UN  I  ON 

7 

34  51 

83 

56 

1917 

8A 

8A 

H 

ncnpr'iQ   mtw     pvp  ^tq 

IjtU'\L7iH    niN.    tAr.  Din. 

BLAKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

31  23 

84 

57 

300 

7A 

7A 

H 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

FRNN I N 

7 

34  82 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

D        Q  rOPPllTU 

BOWMAN 

1  132 

03 

ELBERT 

14 

34  12 

83 

02 

785 

7A 

GARNETT  H.  BARTON 

RpnnKi  F T  1  w 

1 266 

06 

BULLOCH 

1  I 

32  23 

8 1 

4  1 

190 

6P 

6P 

H 

W.  C.  CROMLEY  JR. 

BRUNSWICK 

1340 

09 

GLYNN 

2 

31  10 

81 

30 

13 

5P 

5P 

C  H 

riTv   np  QPiiKiQuirK 

BRUNSWICK  FRR  RP 

1345 

09 

GL  YNN 

2 

31  09 

81 

23 

14 

MID 

MIO 

H 

ppn     Qi/iQTinw  QOFwrY 

BURTON  ORM 

1413 

03 

RRBUN 

1  4 

34  47 

83 

33 

1770 

C 

ncnontD   pnupp  rn 

BUTLER 

1425 

34 

TAYLOR 

6 

32  33 

84 

14 

625 

7A 

TunMQQ    P  mqthpli^ 
inUnHo    r  •  nninCriO 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

01 

GORDON 

1 2 

34  29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

G 

km               PVP  CTDTinw 

CRMILLR 

1500 

07 

M  I  TCHELL 

6 

31  14 

84 

13 

175 

6P 

7A 

H 

ruQPIPQ     1  KPIIPY 

CANTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34  14 

84 

30 

870 

8A 

C 

CRRNESVILLE  3  N 

1619 

03 

FRANKL  I  N 

1  4 

34  26 

83 

14 

910 

7A 

C 

Mpc    iQuirp   p     v/nYi  P^ 

CARROLLTON 

1640 

04 

CARROLL 

17 

33  36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

C  H 

CITY  OF  CARROLLTON 

r  Qp  T  C  DC 

1  657 

0 1 

MURRAY 

12 

34  36 

84 

42 

695 

8A 

RUFUS  P.  DONALDSON 

CARTERSVILLE 

1665 

01 

BARTOW 

1  2 

34  10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

01 

BARTOW 

5 

34  09 

84 

51 

700 

7A 

npQKJUPI      P  TQTlIM 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34  03 

85 

21 

800 

c 

MDQ        rPDHY  nPMPQPY 

CEDARTOWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34  01 

85 

15 

785 

6P 

8A 

H 

DDI  PM    M  QYPP^ 
KHLrn    n.  HILKD 

CHRTSWORTH 

1856 

01 

MURRAY 

1  2 

34  46 

84 

47 

765 

7A 

c 

MPC      irtiQ     1  rniP 
nKo«    LUlo    J«  LULL 

CHICKRMRUGA  PARK 

1906 

01 

WRLKER 

1  8 

34  55 

85 

17 

760 

7A 

T  WQ    cc c 
1  V  H - ODD 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRAY 

1  2 

34  58 

84 

39 

980 

c 

r  MQPl   IF    1            1  1  VP  R 

CLAYTON   1  SSW 

1982 

03 

RABUN 

1  4 

34  52 

83 

24 

1880 

5P 

5P 

H 

r  QRPfll  1  IFF 
L  Hit  nUL  L    L  t  C 

CLERMONT  3  WSW 

1998 

02 

HALL 

3 

34  27 

83 

49 

1346 

c 

MRS.  FANNIE  M.  0  KELLEY 

CLEVtLRNU 

^UUd 

n  9 
u  c 

WHITE 

3 

34  36 

83 

46 

1570 

8A 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31  10 

84 

46 

153 

8A 

8A 

H 

rpripriQ  fopf^tpy  thmm 

COLUMBUS  WSO  AP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32  31 

84 

56 

385 

MID 

MIO 

C  HJ 

ucn   rni  iimriiq 

COMMERCE  4  NNW 

2180 

02 

JRCKSON 

1 0 

34  15 

83 

29 

750 

7A 

7fl 

H 

irtp     MP  I  C|  PR 
JUC.    INC.  1  OL  u  R 

COOLIOGE 

2238 

07 

THOMRS 

8 

31  01 

83 

52 

250 

C 

r     u     Piiiwr.  Tfiw  iR 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32  00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

rPTt^p  rn     pnupp  rnMM 

CORNEL  I  A 

2283 

03 

HRBERSHRM 

1  4 

34  31 

83 

32 

1470 

BP 

7A 

H 

MP9      RHRRIF    r  Pn^TFR 

COV INGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33  36 

83 

52 

770 

6P 

8A 

H 

IQPK    1  PMQPMQM 

CUMMING 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34  12 

84 

08 

1  320 

8A 

MIIFQ     M  UHIPF 

n  1  L c.  o  n  .  wuL"  L 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34  27 

85 

07 

650 

8A 

MRS.   AZLEE  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RRNOOLPH 

3 

31  46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DAHLONEGA 

2475 

02 

LUMPK I N 

3 

0  O 

D  3 

1430 

7A 

7A 

H 

Mpci      inp  u  unnnuiopn 

nnO  .     JUL    n  ■  nUUUHnnU 

DAHLONEGA  3  NNW 

2479 

02 

LUMPK I N 

1 2 

34  35 

84 

00 

1  390 

c 

IQMP^    P  PnPTMPP 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

PAULD I  NO 

5 

33  59 

84 

45 

1  100 

7A 

7A 

C  H 

1    nniii^i  Qc;  riRippiTH 

DALTON 

2493 

01 

WH I TEF I  ELD 

1 2 

34  46 

84 

57 

720 

BR 

8A 

H 

MR<^    QMKlQ  QKlDRFU^ 

OANV ILLE 

2532 

05 

TW I GGS 

1 C 

32  36 

83 

15 

**  o  u 

5P 

FORI      T       <^M  I  T  H 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31  46 

84 

26 

355 

7A 

r.pnpp.F  H  rwQRTiFR 

DAWSONVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34  25 

84 

07 

1370 

7A 

c 

MR9       THFI  MD    F  my 

DOCTORTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

I 

31  39 

81 

51 

80 

7A 

R.  C.  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31  42 

83 

S3 

256 

c 

MRS.   SRRR  L  .  HILL 

DONRLSONV ILLE   I  S 

2736 

07 

SEM I NOLE 

6 

31  01 

84 

53 

135 

8A 

ROBERT  P.  RRMSTRONC 

DOUGLAS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31  30 

82 

49 

212 

7R 

7A 

H 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

OOUGLASVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33  45 

84 

45 

1219 

BA 

LEONR  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  1 

32  35 

81 

43 

103 

8A 

WARREN  W.  WYANT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


C  T  n  T  T  DM 

b  1  H  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

o  n  1  1  M  T  V 

LUUN  1  T 

LU 
O 

cr 
z 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nOClTDX/CD 

UBot K V tK 

TEnp. 

PRECIP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES! 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

2  1  5 

80 

80 

H 

WILIFORD  P.  NOLLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

33 

82 

54 

204 

C 

CITY  OF  DUBLIN 

EfiSTMPN  1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

1  2 

83 

1  2 

400 

80 

8A 

H 

GO.   FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

C 

JESSE  L .  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7A 

0.   D.   MC  CLOIN 

ELL  I JflY 

3115 

02 

GILMER 

1 2 

34 

41 

84 

29 

1300 

7A 

OLFORD  G-  DOVER 

EMBRY 

3147 

01 

PAULDING 

17 

33 

52 

84 

59 

1200 

80 

MISS  JONET  OLLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

1  6 

84 

17 

925 

1  DO 

1  OA 

1  DO 

GH 

U.  OF  GO.   EXP.  STATION 

FfilRMOUNT 

3295 

0  1 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS  ONEDA  F  .  VINCENT 

FHRCO 

3312 

08 

CL  INCH 

16 

30 

4  I 

82 

34 

1  1  5 

c 

ST  .  REGIS  PAPER  CO . 

FITZGERALD 

3385 

08 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

83 

1  5 

37  1 

5P 

5P 

H 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING 

3409 

09 

LIBERTY 

2 

31 

53 

8  1 

25 

20 

4P 

4P 

c 

H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

3D 

48 

82 

02 

30 

8A 

c 

LOTT  W.  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

1  20 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  6  NNW 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

07 

83 

59 

600 

6P 

6P 

H 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GfllNES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS.   MAYME  R.  HOYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

LIBERTY 

1 1 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

1  6 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

1  8 

83 

5 1 

1  1  70 

7A 

7A 

H 

WILLIOM  0.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1  1 

33 

1  4 

82 

36 

540 

70 

MRS.  SUSON  G.  BROODY 

GLENNVILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

3  1 

55 

8 1 

55 

1  70 

6P 

6P 

H 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

70 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

39  1 5 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  COMP 

HAMILTON  4  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

650 

70 

c 

BLUE  SPRINGS  FORM 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

1  4 

84 

34 

840 

c 

MRS  .   RUTH  T  .  GOBLE 

HARTWELL 

4133 

03 

HART 

14 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

ROLPH  D ■  SCOTT 

HAWKINSVILLE 

4170 

05 

PULASK I 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

8A 

80 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENDON 

HAZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

3 1 

52 

82 

36 

250 

c 

SOIL  CONSERVOTION  SERV 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHI  TE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

COMER  L.  VONDIVER 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

08 

CLINCH 

16 

3 1 

02 

82 

48 

1  87 

6P 

6P 

GH 

UNION  BOG-COMP  CORP. 

IRWINTON  4  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

1  4 

5  1  5 

5P 

5P 

GEORGIO  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

1  9 

83 

5  1 

4  30 

GO.   POWER  COMPONY 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1  465 

6P 

80 

H 

HOWARD  L  .  DILBECK 

JASPER 

465  1 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

AMICALOLO  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

467  1 

09 

WAYNE 

1 

3 1 

37 

8 1 

53 

1 00 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

I 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS.  PULP  S  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

c 

MRS.   LAVERN  C.  KINCOID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

3  1 

84 

2  1 

930 

80 

CICERO  W.  SWINT 

JUL lETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7  A 

MRS  DOROTHY    I  MERCER 

KENSINGTON 

4802 

0  1 

WALKER 

18 

34 

47 

85 

22 

850 

7  A 

TVA-722 

KINGSTON 

4854 

0  1 

BARTOW 

S 

34 

1  4 

84 

56 

730 

70 

MRS.  ELIZABETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTE 

494  1 

0  1 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

1  7 

820 

8A 

80 

Q 

CHKSLES  M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

0  1 

7 1  5 

5P 

70 

RAY  J.  RELIHON 

LEXINGTON   I  NW 

5  1  65 

03 

OGLETHORPE 

14 

33 

53 

83 

08 

760 

80 

JOSEPH  A.  CAREY 

LINCOLNTON 

5204 

03 

LINCOLN 

14 

33 

47 

82 

28 

5 1  0 

80 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LOU  I SV I LLE   3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

c 

H 

GLASCOCK- JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

82 

41 

120 

7A 

70 

H 

W  R  CORVER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

PERRY  T.  USHER 

MACON  WSO  OP  R 

5443 

05 

BIBB 

g 

32 

42 

83 

39 

354 

M  I  D 

M  I  D 

H  J 

NOTL  WEOTHER  SERVICE 

MARSHALLVILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

1  86 

5P 

5P 

|-| 

CITY  OF  MORSHOLLV I LLE 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

1  5 

83 

34 

920 

70 

MRS  FLORENCE  Y  SOILERS 

METTER 

58 1  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

1  20 

5P 

O  r 

|-| 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

50 

82 

1  4 

1  80 

70 

LOUIE  HODDEN 

MIDVILLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

5  3 

82 

1  2 

280 

6P 

6P 

un 

SE  GO.   BRONCH  EXP.  STO. 

MILLEOGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

70 

70 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENK I NS 

1 1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT   J.  CHONCE 

MILLHAVEN-WADE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

81 

30 

100 

8A 

MILTON  R.  REDDICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

CITY  FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MONTICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

41 

655 

70 

7A 

H 

POSTMOSTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

COLHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7A 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUI TT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RODIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GORLONO  L.  GILLIS 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIO  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

GO.   FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MORY  0.  POLK 

NEWNAN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

70 

H 

JOMES  0.  HORDIN,  JR. 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

SB 

84 

16 

940 

70 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STHTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


CEORCIO 

OCTOBER  1976 


STRTION 


COUNTY 


OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TRBLES 


OBSERVER 


PRTTERSON 
PERRSON 

PLRINS  SW  Gfl  EXP  STR 

PRESTON 

OUITMRN  2  NW 

RESRCR 

RINGGOLD 

ROME 

ROME  8  SW 

ROME  WSO  flP  F 

SRNDERSVILLE 

SflPELO  ISLAND 

SflVRNNRH  USOfl  PL  GRDN 

SRVRNNRH  WSO  RP  F 

SRVRNNRH  BERCH 

SILORM 

SPRRTR  3  NW 

STILLMORE 

SUMMERVILLE   1  SSW 

SUNNYSIOE 

SURRENCY  2  WNW 
SWfl INSBORO 
SWEET  GUM 
SYLVAN  I R 
TRLBOTTON   1  NE 
TRYLORSVILLE 
THE  ROCK 
THOMfiSTON  2  S 
THOMflSVILLE  4  SE 
TIFTON  EXP  STATION 

TOCCOR 

TRAY  MOUNTAIN 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

VALDOSTA  3  E 

VALDOSTA   4  NW 

WALESKA 

WRRRENTON 

WASHINGTON 

WATKINSVILLE  RRS 

WRYCROSS  4  NE 

WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER   1  SSE 
WOODBURY 
WOODSTOCK 


6838 
6879 
7087 
7201 
7276 
7430 
7489 
7600 
7605 
7610 

7777 
7808 
7842 
7847 
7860 
8064 
8223 
8351 
8436 
8460 

8476 
8496 
8504 
8517 
8535 
8600 
8657 
8661 
8666 
8703 

8740 
8806 
8950 
8972 
8974 
9077 
9141 
9157 
9169 
9186 

9194 
9291 
9466 
9506 
9524 


PIERCE 

ATKINSON 

SUMTER 

WEBSTER 

BROOKS 

GORDON 

CRTOOSR 

FLOYD 

FLOYD 

FLOYD 

WRSHINGTON 

MC  INTOSH 

CHATHAM 

CHRTHRM 

CHRTHRM 

GREENE 

HANCOCK 

EMANUEL 

CHATTOOCfl 

SPALDING 

APPL ING 

EMANUEL 

FRNNIN 

SCREVEN 

TRLBOT 

BRRTOW 

UPSON 

UPSON 

THOMRS 

TIFT 

STEPHENS 

TOWNS 

OCONEE 

LOWNDES 

LOWNDES 

CHEROKEE 

WRRREN 

WILKES 

OCONEE 

PIERCE 

BURKE 

TROUP 

BRRROW 

MERIWETHER 

CHEROKEE 


13 
13 
6 
6 
16 
12 
18 
4 
4 
12 

1  1 
2 
2 

14 
2 

10 

1  1 
1 
4 
9 

1 

1  1 
7 

14 
6 
5 
6 
6 
8 

16 

14 

7 
10 
16 
16 

5 
1  1 
14 
10 
13 

14 

3 
10 
6 
5 


31  23 

31  18 

32  03 
32  04 

30  48 
34  34 
34  55 
34  15 
34  10 
34  21 

32  58 

31  24 

32  00 
32  08 

32  00 

33  32 

33  19 

32  26 

34  27 

33  20 

31  44 

32  35 

34  58 
32  45 
32  42 
34  05 
32  58 

32  52 

30  48 

31  29 

34  35 
34  48 

33  52 
30  51 

30  52 

34  19 
33  25 
33  44 
33  82 

31  15 

33  07 

32  52 

33  59 
32  59 

34  07 


82  08 

82  51 
84  22 

84  32 

83  35 

84  57 

85  07 

85  09 
85  16 
85  10 

82  49 
81  17 


81 
81 


80  51 
83  06 

83  01 
82  13 
85  22 

84  17 

82  14 
82  22 
84  13 

81  39 
84  32 
84  59 


84 
84 


83  54 
83  32 

83  19 
83  42 
83  32 
83  14 

83  20 

84  33 
82  40 

82  44 

83  26 

82  19 

81  59 

85  1  1 

83  43 

84  35 
84  31 


105 
205 
500 
405 
185 
650 
820 
620 
700 
637 

435 
10 
22 
46 
10 
690 
530 
255 
800 
930 

200 
325 
1800 
254 
710 
710 
800 
665 
210 
371 

1019 
3900 
840 
250 
265 
1110 
510 
630 
750 
145 

270 
575 
960 
800 
1055 


8fl 
8R 

6P 

MIO 

6P 
5P 
4P 
6P 
5P 
6P 

6P 

5P 
7P 

6P 


8fl 

8R 
7fl 
8fl 
8R 
8R 
8fl 

MIO 

6P 
5P 
4P 
6P 
5P 
7A 
8R 
7A 
7A 
8A 

5P 
7P 


6PC 


8fl 


5P 


OH 
H 

H 

HJ 

H 
H 
H 

HJ 

H 

H 


H 
H 
GH 

H 

H 


Cfi.  FORESTRY  COMM. 

COUNTY  AGENT 

SW  OR  BRANCH  EXP  STO 

MRS  FLORENCE  C  PUCH 

WILLIAM  0  LEY 

JOSEPH  W.  HOLLRNO 

TVfl-721 

JOHN  W  MRODOX  JR 
JACK  MONTGOMERY 
NATL  WEATHER  SERVICE 

RADIO  STRT ION  WSNT 
U.   GA.   MARINE  BIO.  LRB. 
USOR  PLRNT    INTRODUCT  ST 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
CITY  OF  SRVRNNRH  BERCH 
MRS.   MABEL  C  CRUMPTON 
MR.   HOWARD  R.  CRRRETT 
JESSE  W.  RRUTON 
EVRN  0.  BOWMRN 
HORRCE  0.  WESTBROOKS 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 
RRDIO  STATION  WJRT 
TVfl-129 

LLOYD  H.  BR2EM0RE 
LRWRENCE  R  MINOR 
THOMAS  F  .  COUSINS 
CECIL  HARRIS 
RROlO  STRTION  WSFT 
GEORGIR  FOREST  COMM 
GR  .CSTL  .PLRIN  EXP .   STR . 

HENRY  0.  MCOONRLD 
TVA-154 

UNIV  OF  CR  COL  OF  flCRI 
RRDIO  STATION  WJEM 
RADIO  STATION  WGRF 
DOYLE  B.  SMITH 
HENRY  C.  WHEELER.  JR ■ 
WILLIAM   T .  THORNTON 
AGR .  RESEARCH  SVC . 
ERNEST  L.  SWEAT 

MISS  DORIS  E  LEWIS 
CAM  B.  LANIER.  JR. 
CECIL  H.  GRIOER 
ALLEN  C  LONGINO 
WILLIAM  G  BOOTH 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STBTION  [NOEX 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  wi'iting  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  I>recipi tation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALEINT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 
Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,   cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermo- 

meters unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thei-mometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :   Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil   thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,  Model  1120 . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table, 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Giound"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OCEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40C  single  copy;  30^^  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,  N.   C.   28801.       Attn :  Publications. 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  12/7/76-920 
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45 
22 

45 
31 

50 
38 

50 
33 

54 

27 

64 
33 

63 
35 

50 
25 

50 
23 

40 
16 

42 
19 

52 
21 

62 
22 

53 
45 

64 
44 

62 
24 

10 

52.5 
25.6 

ni  1  ir  PI  DPP 

MIN 

57 
40 

56 
32 

60 
35 

53 
33 

48 
28 

50 
23 

58 
27 

47 
20 

53 
30 

62 
38 

50 
42 

53 
32 

54 

33 

47 

31 

50 
38 

53 
35 

57 
33 

59 
37 

54 
41 

63 
43 

60 
38 

58 
34 

47 
1  4 

53 
29 

65 
23 

61 
40 

67 
45 

62 
50 

60 
16 

9 

55.8 
32.3 

LUnntrlLC.    *<  riNH 

MIN 

37 

58 
34 

55 
35 

57 
30 

54 

27 

48 

29 

29 

28 

52 
30 

60 
31 

67 
42 

64 

27 

30 

58 
33 

42 
34 

46 
41 

55 
33 

60 
41 

65 
46 

62 
41 

56 
30 

56 
24 

24 

49 
34 

50 
34 

37 

54 
46 

56 
44 

28 

20 

55.2 
33.3 

RDUI  nWC(~Q 
UrtnL  U'lLuM 

MIN 

53 
31 

59 
30 

55 
32 

60 
31 

56 
28 

40 

23 

57 
24 

65 
28 

45 
25 

58 
27 

67 
37 

66 

26 

38 
33 

48 

35 

50 
36 

51 
35 

66 
37 

66 
45 

57 
38 

55 
30 

41 
24 

44 

29 

55 
30 

62 
30 

51 
4  I 

58 
50 

64 
34 

?6 

54.4 

31  .6 

po  t  hic cull  1  c 

MIN 

55 
32 

59 
33 

57 
34 

62 
34 

56 
30 

48 

25 

57 
30 

64 
30 

48 

26 

60 
32 

67 
37 

66 
37 

52 
31 

48 

33 

37 
33 

45 

37 

50 
39 

50 
4  1 

68 
46 

65 
49 

54 
34 

55 
30 

43 

25 

50 
31 

57 
33 

62 
40 

55 
43 

59 
52 

53 
30 

35 
17 

54  .9 
34  .  1 

HELEN  1  ESE 

MBX 
MIN 

63 
28 

58 
26 

65 
28 

59 
27 

49 

28 

62 
20 

67 
28 

49 

26 

62 
22 

70 
33 

67 
39 

S3 
36 

48 
24 

45 
28 

47 
35 

50 
37 

51 
32 

67 
34 

66 
36 

60 
41 

56 
32 

45 

30 

48 

26 

57 
27 

65 
25 

55 
35 

58 
44 

63 
S3 

60 
24 

36 
IS 

56. 7 
30.6 

JfiSPER   1  NNH 

MBX 
MIN 

61 

27 

60 
29 

63 
29 

59 
29 

47 
19 

57 
19 

62 
33 

47 

27 

60 
19 

68 
42 

65 
33 

42 

29 

45 

23 

35 
25 

44 

31 

50 
28 

51 
36 

56 
29 

63 
38 

54 
40 

51 
29 

42 

23 

42 

20 

55 
28 

60 
30 

47 
40 

58 
44 

63 
49 

54 

20 

30 
8 

53.4 
29  .2 

U  OF  GB  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 
MIN 

60 
34 

60 
34 

65 
31 

64 

37 

57 
28 

61 
25 

58 
34 

57 
29 

63 
28 

70 
40 

70 
43 

67 
39 

49 

30 

44 
34 

46 
34 

55 
42 

53 
42 

70 
40 

67 
48 

60 
50 

63 
39 

58 
30 

48 

23 

58 
33 

64 
34 

51 
43 

60 
48 

65 
57 

60 
30 

39 
18 

59.1 
35.9 

MIN 

wnp  thf  o<i  I 

ri QvTnw   1  ecu 

MIN 

58 
29 

59 
22 

60 
25 

58 
25 

50 
17 

59 
18 

57 
27 

54 
25 

60 
1  7 

64 
31 

62 
28 

59 
41 

44 

21 

41 

19 

47 

31 

49 
39 

51 
30 

67 
29 

65 
31 

60 
42 

53 
28 

46 

27 

47 
20 

55 
25 

54 
26 

59 
33 

58 
43 

62 
52 

57 
30 

33 
12 

55.3 
28.1 

LUnNtL In 

MIN 

58 
27 

56 
28 

61 
30 

55 
27 

45 
24 

57 
20 

65 
31 

49 

25 

57 
21 

68 
28 

65 
35 

49 

36 

44 

23 

39 
31 

44 

33 

46 
42 

48 
34 

65 
34 

68 
45 

52 
45 

54 

29 

40 
28 

45 

18 

52 
25 

62 
25 

56 
40 

56 
43 

62 
56 

58 
24 

34 
1  1 

53.7 
30.6 

ELBERTON  2  N 

MBX 
MIN 

57 
29 

59 
26 

64 

25 

61 

27 

53 
23 

58 
20 

57 
28 

61 
24 

60 
19 

70 
32 

68 
30 

65 
45 

50 
25 

46 
28 

46 
34 

55 
43 

52 
30 

68 
33 

69 
39 

65 
50 

60 
37 

52 
29 

47 
18 

56 
25 

63 
26 

58 
36 

62 
47 

66 
57 

64 
34 

50 
15 

59.  1 
31  .2 

HflRTHELL 

MBX 
MIN 

60 

66 

58 

58 

57 
28 

54 

28 

52 

59 
29 

la 

70 

64 
40 

50 

50 
36 

40 
28 

50 
33 

50 
34 

55 
32 

62 
40 

69 
39 

53 
36 

63 
39 

52 
28 

50 
23 

58 
31 

67 
33 

65 
36 

65 
38 

60 

60 
34 

43 

17 

58.0 
33.0 

TOCCOB 

MBX 
MIN 

62 
34 

59 
33 

66 
32 

52 
39 

60 
30 

59 
28 

67 
33 

55 
31 

62 
27 

72 
39 

70 
39 

57 
44 

46 
28 

42 
32 

48 
34 

52 
44 

52 
37 

72 
35 

71 
36 

61 
SO 

58 
33 

45 

29 

51 
24 

57 
31 

66 
32 

56 
40 

56 
45 

64 

53 

60 
29 

40 

1  1 

57.9 
34  .4 

WASH  I NGTON 

MIN 

62 

33 

64 

32 

61 
31 

66 
31 

66 
38 

60 
23 

72 
25 

70 
28 

58 
25 

64 

29 

73 
43 

73 
43 

63 
42 

56 
28 

50 
28 

44 
34 

52 
4  1 

50 
40 

70 
39 

72 
36 

67 
38 

65 
30 

63 
23 

50 
24 

60 

66 
31 

66 
43 

65 
43 

55 
43 

49 

18 

62.1 
33.2 

Wt 0  1    L  t N 1 KHL 

04 

CfiRROLLTON 

HRX 
MIN 

COLUMBUS  WSO  BP 

MAX 
MIN 

64 

38 

66 
36 

69 
39 

67 
35 

53 
32 

63 
27 

72 
34 

56 
30 

67 
26 

74 

39 

72 
46 

56 
40 

53 
36 

46 

39 

52 
39 

52 
47 

53 
43 

72 
34 

64 
42 

60 
51 

63 
39 

52 
29 

52 
25 

61 
28 

66 
32 

59 
44 

68 
56 

67 
51 

51 
27 

46 
21 

60.5 
36.8 

EXPERIMENT 

MBX 
MIN 

64 

33 

60 
35 

62 
34 

65 
33 

62 
28 

50 
25 

61 
38 

69 
29 

49 
24 

63 
33 

69 
42 

70 
37 

51 
33 

49 

36 

38 
34 

46 

36 

47 

39 

50 
36 

68 
39 

64 
49 

52 
40 

59 
29 

46 

20 

48 

27 

58 
35 

63 
47 

60 
47 

64 

59 

64 

32 

33 
IB 

56.5 
34.9 

GREENVILLE  2  NNH 

MBX 
MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIBTION  INOEX 
6 


DniLY  TEMPERnTURES 


CEORCin 
NOVEMBCR 


STflT ION 

OflY   OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Un  GRRNCE 

nRx 
niN 

62 
32 

62 
31 

66 
30 

62 
29 

60 
27 

63 
23 

69 
23 

64 

28 

63 
21 

68 
44 

72 
42 

68 
37 

54 

31 

46 

29 

48 

33 

48 
4  1 

52 
42 

67 
33 

65 
44 

60 
47 

SB 
32 

62 
28 

51 
20 

66 
31 

63 
33 

SB 
43 

65 
SI 

55 
55 

61 
31 

46 

19 

60-1 
33.7 

nnRSHRLLVILLE 

nRx 

MIN 

6S 
3S 

66 
35 

69 
37 

68 
37 

63 
31 

70 
35 

69 
30 

63 
26 

73 
28 

74 
43 

74 
45 

71 
42 

SB 

3S 

50 
35 

49 
42 

SO 
44 

69 
37 

64 
45 

62 
47 

58 
45 

51 
30 

47 

33 

61 
36 

67 
32 

63 
45 

68 

55 

68 
60 

62 
26 

42 

19 

62-6 
37  .7 

NEHNRN 

NRX 

niN 

62 

34 

63 
33 

66 
31 

60 
31 

52 
26 

62 
24 

69 
35 

60 
28 

65 
23 

71 
41 

73 
40 

S3 
34 

51 
29 

44 

32 

48 

29 

49 

35 

52 
39 

69 
31 

64 
42 

57 
45 

57 
34 

45 

25 

47 

19 

57 
31 

64 

33 

63 
38 

65 
SO 

64 

S6 

56 
26 

48 

IS 

58 -S 
33.0 

SUNNTSIOE 

fIflX 

niN 

64 

32 

63 
35 

65 
35 

67 
35 

51 
29 

62 
30 

70 
39 

56 
30 

64 

26 

71 
29 

72 
41 

57 
33 

45 
34 

4S 

26 

46 

33 

48 

35 

SI 
40 

69 
37 

66 
39 

58 
48 

51 
39 

57 
28 

SO 
24 

59 
31 

60 
39 

65 
4S 

65 
56 

65 
SB 

60 
30 

38 
13 

59.0 
35  •O 

TBLBOTION   1  NE 

MAX 
MIN 

37 

29 

30 

29 

30 

65 
22 

68 
35 

S6 
34 

67 
21 

74 
43 

76 
43 

70 
39 

55 
35 

48 

36 

SO 
36 

46 
42 

62 
44 

70 
33 

63 
40 

60 
43 

64 

44 

55 
29 

S2 
21 

62 
25 

67 
29 

66 
49 

68 
48 

69 
45 

64 

31 

42 

19 

62.1 
34.7 

THOHnSTON  2  S 

HAX 

MIN 

67 
36 

69 
32 

71 
34 

64 

3 1 

60 
31 

65 
2S 

60 
32 

56 
32 

67 
22 

74 
41 

76 
4  1 

68 
40 

57 
35 

49 

36 

51 
35 

49 

37 

S2 

44 

74 

32 

67 
38 

60 
48 

63 
42 

SB 
29 

SS 
24 

62 
26 

69 
30 

65 
41 

65 
53 

64 

59 

59 
33 

45 

19 

62.1 
35.3 

HESI  POINT 

MAX 

niN 

S6 
34 

64 

31 

65 
32 

69 
33 

67 
29 

54 

26 

65 
33 

73 
31 

55 
24 

66 
27 

72 
44 

72 
40 

59 
36 

55 
34 

43 

38 

49 

39 

54 
34 

72 
36 

65 
45 

59 
33 

61 
27 

SI 
22 

52 
26 

61 
31 

66 
33 

62 
46 

66 
61 

64 

32 

37 
19 

60. S 
33.7 

CENTRAL 

OS 

filLET 

MRX 
MIN 

COVINGTON 

MAX 

niN 

61 
34 

62 
34 

66 
31 

62 
36 

50 
28 

61 
24 

69 
33 

S9 
31 

63 
23 

72 
41 

72 
38 

62 
39 

49 

35 

42 
36 

46 

36 

49 

36 

51 
41 

69 
36 

65 
43 

56 
49 

60 
36 

SO 
27 

49 

21 

59 
29 

65 
32 

53 
45 

63 
52 

64 

60 

60 
32 

40 

18 

58.3 
35-2 

DUBLIN  3  S 

MAX 

niN 

62 
33 

64 

29 

68 
30 

70 
31 

68 
27 

54 

21 

63 
22 

72 
31 

64 

19 

55 
20 

77 
36 

75 
42 

55 
31 

52 
33 

44 

34 

47 

36 

49 
42 

51 
36 

70 
37 

69 
40 

60 
43 

66 
28 

51 
19 

54 

20 

62 
24 

68 
30 

62 
42 

67 
55 

70 
48 

S2 
IB 

61  .0 
31  -9 

ERSTnON  1  H 

HRX 

niN 

61 
37 

67 
35 

68 
42 

69 
41 

67 
35 

59 
28 

70 
39 

72 
36 

64 

26 

64 
43 

74 
49 

70 
47 

59 
35 

S3 
37 

46 

36 

47 
42 

48 
45 

S2 
44 

70 
46 

62 
SO 

64 

48 

66 
31 

SI 
25 

52 
25 

64 

36 

67 
45 

66 
4S 

70 
60 

72 
42 

44 

23 

61  .7 
39. 1 

FORSTTH  S  NNH 

MRX 
MIN 

64 

37 

66 
27 

68 
29 

65 
28 

S3 
29 

63 
23 

72 
29 

62 
32 

65 
19 

73 
39 

74 

37 

67 
40 

63 
34 

44 

33 

47 

36 

49 

39 

61 
42 

70 
35 

65 
38 

60 
SO 

63 
40 

51 
27 

51 
21 

62 
26 

60 
30 

54 
42 

66 
53 

66 
63 

65 
32 

42 

19 

61  .0 
34  ■  3 

MBHKINSVILLE 

MAX 
MIN 

6S 
35 

66 
33 

72 
37 

74 

36 

72 
30 

61 
2S 

74 

30 

72 
32 

63 
21 

68 
25 

77 
45 

78 
48 

67 
35 

52 
36 

41 

36 

48 

38 

49 
45 

52 
42 

75 
40 

65 
46 

67 
45 

70 
28 

56 
22 

71 
45 

69 
SB 

67 
42 

SO 
20 

64  .5 

36  ■  I 

IRHINTON  4  HNH 

MAX 
MIN 

34 

68 
36 

70 
38 

68 
33 

31 

62 
26 

66 
34 

64 

37 

62 
25 

33 

40 

61 
44 

60 
34 

31 

36 

40 

62 
44 

70 

69 
SO 

67 
46 

65 

33 

25 

63 
26 

69 
34 

46 

63 
50 

6S 
54 

61 

49 

22 

36  .4 

nncoN  Nso  rp 

MAX 
MIN 

6S 
36 

68 
32 

70 
36 

68 
38 

55 
30 

63 
26 

75 
36 

56 
30 

67 
23 

75 
45 

75 
47 

61 
43 

53 
37 

45 

39 

50 
39 

SO 
47 

51 
46 

72 
39 

67 
45 

61 
49 

66 
41 

51 
31 

54 

26 

62 
27 

67 
32 

58 
45 

66 
56 

67 
61 

61 
30 

45 

22 

61  .5 
37  .8 

nlLLEOGEVILLE 

HRX 
MIN 

60 
33 

63 
30 

65 
32 

69 
31 

67 
2B 

54 
24 

63 
26 

74 

30 

54 

20 

65 
20 

74 
40 

76 
40 

53 
34 

50 
33 

43 

36 

47 

37 

47 
44 

50 
40 

70 
37 

66 
40 

57 
42 

66 
30 

SO 
21 

52 
20 

61 
28 

67 
29 

56 
43 

66 
56 

65 
44 

45 

20 

59.9 
32  .9 

(lONTICELLO 

MAX 
MIN 

33 

34 

35 

65 
33 

31 

SS 
27 

68 
28 

65 
31 

55 
26 

65 
30 

7 1 
48 

73 
42 

64 
34 

48 

35 

48 

37 

46 

39 

42 

50 
40 

70 
41 

69 
49 

68 
40 

6 1 
30 

49 

27 

5 1 
28 

64 

37 

65 
36 

54 
54 

64 

55 

64 
34 

36 
19 

59.6 
35.9 

SBNOERSVILLE 

MAX 
MIN 

SO 
35 

62 
31 

66 
32 

65 
38 

50 
30 

59 
24 

71 
34 

63 
35 

61 
23 

71 

73 
45 

58 
46 

49 

32 

42 

32 

45 

36 

47 
4  3 

48 

43 

66 
4  1 

64 
4  1 

59 
5 1 

63 

54 

26 

49 

23 

59 
26 

66 
33 

S3 
39 

64 

53 

64 

63 

63 
34 

40 

21 

66. S 
36.7 

siLonn 

HRX 
MIN 

63 
33 

64 
34 

67 
33 

63 
35 

55 
28 

62 
25 

71 
38 

55 
31 

65 
24 

74 
44 

73 
44 

65 
43 

51 
30 

41 
34 

45 

35 

50 
43 

51 
41 

70 
37 

69 
43 

60 
50 

62 
40 

52 
27 

51 
20 

61 
30 

66 
33 

57 
45 

65 
54 

66 
62 

62 
31 

40 

16 

59.9 
36.1 

ERST  CENTRAL 

06 

RPPLING  t  NM 

MAX 
M  1  N 

63 
34 

62 
29 

63 
28 

67 
37 

66 
30 

S3 
24 

61 
30 

70 
31 

53 
23 

64 
34 

73 
42 

74 
49 

71 
31 

SI 
31 

41 

36 

46 

39 

50 
42 

49 
40 

69 
43 

69 
SI 

60 
42 

64 

30 

50 
18 

51 
22 

59 
34 

67 
41 

59 
44 

65 
69 

65 
46 

46 

20 

60-0 
35  . 3 

flUGUSTR  MSO  AP 

MRX 
M  1  N 

63 
37 

65 
32 

68 

30 

69 
33 

54 

28 

61 
25 

74 

33 

64 

31 

64 
24 

74 

38 

75 
40 

63 
40 

52 
31 

44 

33 

47 

38 

51 
43 

49 
44 

70 
42 

72 
38 

62 
51 

66 
44 

51 
32 

52 
23 

61 
26 

68 
31 

57 
41 

66 
56 

66 
62 

64 

30 

43 
24 

60.8 
36 .0 

BROOKLET   1  H 

MAX 
MIN 

62 
39 

66 
39 

67 
44 

68 
40 

57 
36 

62 
30 

72 
33 

57 
38 

63 
23 

75 
43 

76 
47 

67 
49 

SB 
35 

SO 
36 

49 

38 

50 
42 

51 
44 

69 
44 

65 
43 

62 
52 

66 
SO 

52 
32 

50 
27 

55 
29 

67 
40 

63 
39 

66 
54 

77 
63 

74 
40 

42 

27 

61  .9 
39  .9 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 

n  IN 

61 
34 

65 
31 

67 
33 

66 
36 

63 
29 

61 
24 

73 
38 

71 
34 

63 
23 

73 
38 

75 
47 

70 
47 

53 
30 

52 
30 

48 

33 

49 
41 

SO 
42 

70 
42 

66 
39 

64 

51 

65 
45 

61 
30 

SO 
21 

62 
28 

67 
32 

68 
52 

68 
42 

69 
SO 

69 
36 

40 

20 

62.6 
36  .9 

BETTER 

MAX 
MIN 

73 
44 

72 
44 

69 
40 

67 
31 

68 
37 

64 

32 

66 
35 

65 
28 

74 

26 

75 
26 

77 
48 

75 
51 

54 

36 

50 
38 

51 
44 

65 
SO 

71 
44 

70 
46 

71 
48 

68 

SO 

61 
33 

55 
27 

62 
30 

65 
31 

69 
35 

68 
55 

69 
57 

73 
40 

45 

26 

65. 9 
39.0 

niOVILLE  EXP  STR 

MAX 

65 
37 

65 
35 

65 
37 

67 
37 

66 
32 

28 

24 

29 

46 

47 

33 

37 

44 

41 

39 

32 

24 

26 

31 

23 

MILLEN  4  N 

NRX 

62 
42 

65 
29 

65 
36 

66 
30 

56 
27 

62 
22 

73 
29 

65 
37 

63 
19 

74 

38 

75 
40 

62 
47 

55 
32 

47 

30 

47 

38 

SO 
44 

SO 
45 

70 
36 

68 
40 

69 
38 

66 
47 

59 
30 

SI 
18 

60 
25 

68 
27 

60 
40 

65 
49 

72 
62 

70 
39 

42 
24 

61  .9 
35.3 

NEHINGTON  2  NE 

MAX 

SHRINSeORO 

NRX 
MIN 

63 
3B 

66 
37 

66 
39 

67 
37 

60 
31 

63 
28 

72 
35 

69 
32 

65 
24 

3B 

46 

48 

31 

35 

37 

37 

43 

45 

41 

52 

40 

30 

22 

26 

32 

44 

45 

SB 

38 

41 
24 

62.9 
37.1 

HRRRENTON 

MAX 
NIN 

59 
36 

61 
34 

62 
33 

65 
34 

64 

31 

51 
26 

59 
26 

69 
33 

69 
24 

62 

71 

72 

72 

49 

48 

46 

49 

49 

67 

66 

60 

62 

47 

49 

59 

66 

58 

65 

64 

52 
19 

59.7 

35.1 

URTNES60R0  2  NE 

•          •  • 

NRX 
MIN 

32 

26 

30 

33 

28 

23 

64 

23 

73 
24 

21 

63 
22 

75 
41 

73 
41' 

76 
31 

56 
31 

SB 
30 

46 

36 

52 
43 

S3 
41 

69 
39 

66 
41 

62 
42 

66 
31 

51 
18 

53 
22 

62 
28 

71 
34 

SB 
45 

66 
56 

70 
43 

22 

62.9 
32  .6 

SOUTHHEST 

07 

RLBRNT  3  SE 

NRX 
NIN 

64 

35 

69 
38 

70 
37 

66 
31 

55 
26 

73 
33 

73 
34 

SB 
22 

65 
24 

72 
43 

75 
45 

62 
39 

60 
39 

55 
39 

51 
40 

51 
46 

54 
44 

70 
42 

61 
48 

59 
40 

57 
28 

S3 
22 

53 
23 

62 
28 

70 
32 

70 
SO 

70 
61 

70 
40 

43 

24 

62. S 
36.3 

RHERICUS  4  ENE 

MRX 
NIN 

62 
38 

6G 
35 

69 
39 

65 
39 

60 
32 

62 
27 

77 
39 

72 
33 

65 
25 

72 
40 

73 
45 

69 
45 

56 
36 

4B 
40 

4B 

37 

57 
45 

S7 
46 

70 
38 

65 
48 

57 
50 

S4 
45 

S2 
31 

SO 
25 

60 
28 

66 
37 

70 
45 

67 
58 

64 

60 

62 
37 

39 
21 

61  .9 
38 -a 

BRIN6RI0GE  S  NNE 

MRX 
MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONING  STRTION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


STHT ION 

DRY  OF  MONTH 

u 

<£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

I  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

BLBKELY 

MAX 
MIN 

60 

40 

63 
38 

67 
38 

71 
42 

69 
36 

56 
30 

54 

30 

73 
35 

59 
27 

67 
27 

71 
42 

73 
48 

69 
38 

57 
38 

43 
41 

52 
41 

51 
47 

55 
39 

69 
39 

62 
61 

SB 
SO 

66 
34 

53 
28 

52 
28 

39 
24 

60.4 

37.2 

CBnlLLS 

MAX 
MIN 

63 
35 

68 

35 

70 
46 

68 

37 

58 
32 

63 
26 

72 
32 

65 
30 

65 
23 

73 
36 

75 
47 

70 
51 

69 
39 

47 
42 

SS 
41 

62 
43 

56 
46 

64 

42 

62 
43 

60 
52 

64 

50 

59 
30 

SI 
24 

59 
27 

65 
32 

69 
44 

70 
SS 

74 

63 

71 
38 

63 
25 

63.3 
38. 9 

COLQUITT  2  E 

MAX 
HIN 

68 
39 

63 
37 

67 
44 

72 
41 

69 
35 

62 
28 

74 

33 

7S 
34 

59 
25 

67 
39 

74 
47 

75 
50 

64 

39 

52 
42 

52 
44 

55 
41 

69 
43 

67 
30 

55 
26 

53 
29 

75 

33 

65.1 
37.1 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

63 
39 

67 
35 

70 
41 

67 
41 

64 
34 

63 
28 

72 
38 

70 
32 

66 
26 

73 
42 

74 
47 

70 
44 

56 
36 

52 
45 

52 
46 

57 
45 

62 
46 

69 
46 

67 

60 

64 

S3 

51 

62 

68 

64 

SB 

67 

64 

42 

63.2 

FORT  CHINES 

MAX 
MIN 

61 
38 

64 

39 

66 
41 

64 
42 

64 

37 

60 
32 

71 
42 

68 
38 

64 

2B 

70 
40 

73 
52 

69 
46 

57 
33 

52 
40 

52 
42 

51 
48 

S3 
46 

65 
40 

64 
48 

60 
52 

63 
49 

56 
37 

50 
29 

60 
31 

60 
38 

59 
49 

68 
48 

63 
54 

64 

33 

50 
23 

61  .4 
40.5 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 
M  I  N 

64 

32 

67 
29 

69 
34 

67 
29 

63 
29 

64 

22 

73 
33 

71 
26 

66 
22 

74 
34 

74 
42 

70 
44 

55 
34 

54 

37 

50 
37 

51 
45 

53 
45 

69 
33 

66 
37 

69 
50 

63 
46 

59 
26 

52 
19 

62 
24 

68 
28 

65 
42 

67 
57 

66 
62 

64 

33 

41 

2 1 

62.9 
35.  1 

nORGftN  1  U 

MBX 
MIN 

PLAINS  SN  Cn  EXP  STfi 

MBX 
MIN 

58 
36 

63 
36 

66 
40 

69 
38 

67 
32 

54 

26 

53 
32 

72 
30 

66 
2S 

66 
26 

73 
48 

74 
45 

60 
37 

54 

38 

4  1 

37 

51 
40 

49 
46 

53 
41 

70 
43 

60 
50 

57 
47 

63 
30 

SO 
24 

51 
27 

61 
34 

67 
40 

60 
40 

67 
59 

64 

36 

38 
21 

36.9 

TMOKflSVILLE  4  5E 

■          ■  * 

MAX 
MIN 

SOUTH  CENTRAL  08 

flSHBURN  3  ENE 

MBX 
MIN 

59 
34 

62 
38 

68 
40 

67 
4S 

SS 
3S 

S2 
28 

60 
42 

71 
37 

67 
28 

62 
34 

69 
51 

74 

SS 

60 
36 

62 
39 

44 

39 

50 
41 

52 
48 

54 
45 

66 
44 

62 
52 

59 
50 

63 
35 

50 
29 

50 
30 

58 
33 

65 
42 

68 
52 

70 
58 

72 
44 

60 
24 

60.0 
40.3 

COROELE 

MBX 
MIN 

64 
41 

66 
34 

67 
40 

66 
35 

52 
32 

60 
26 

71 
25 

59 
37 

63 
23 

71 
40 

74 
45 

59 
47 

59 
4  1 

58 
40 

48 

37 

48 

45 

52 
46 

67 
43 

60 
42 

66 
62 

64 
48 

32 

49 

23 

58 
25 

65 
33 

56 
44 

68 
42 

70 
62 

37 

41 

32 

60.8 
36. 4 

OOUDLflS  2  ESE 

MBX 
MIN 

62 
38 

64 

36 

68 
45 

71 
38 

71 
35 

59 
27 

64 
29 

73 
33 

58 
24 

63 
27 

74 
43 

77 
46 

63 
38 

54 

37 

51 
39 

54 
4  1 

50 
43 

54 
46 

69 
43 

70 
45 

61 
49 

66 
30 

62 
24 

53 
25 

62 
26 

68 
36 

64 
45 

68 
48 

74 

56 

56 
26 

63.  1 
37.3 

F ITZGERBLO 

MAX 
MIN 

62 
39 

68 
39 

69 
46 

68 
47 

64 
40 

62 
32 

73 
40 

70 
38 

66 
29 

73 
46 

76 
51 

72 
51 

59 
38 

52 
39 

49 
39 

49 
43 

54 
46 

68 
46 

67 
51 

61 
52 

65 
50 

63 
30 

51 
30 

62 
32 

69 
38 

65 
48 

6B 
55 

73 
64 

71 
36 

41 
24 

63.5 
42.  1 

HOMERVILLE  3  WSH 

MAX 
MIN 

64 
41 

67 
40 

71 
52 

71 
39 

63 
39 

63 
29 

72 
33 

72 
36 

66 

25 

71 

37 

74 
47 

69 
51 

61 
39 

51 
39 

52 
45 

51 
45 

54 
47 

66 
48 

69 
42 

62 
53 

66 
S2 

62 
32 

53 
33 

61 
28 

68 

31 

67 
42 

68 

57 

74 
64 

72 
42 

43 

30 

64.2 
41.3 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

MOULTRIE  2  ESE 

MBX 
MIN 

64 

37 

70 
43 

70 
43 

68 
37 

60 
36 

63 
26 

72 
35 

54 

37 

66 
23 

73 
43 

76 
46 

69 
51 

60 
40 

54 
41 

51 
40 

51 
43 

55 
40 

67 
46 

64 
46 

60 
SO 

66 
50 

68 
31 

52 
27 

62 
29 

68 
34 

59 
43 

70 
41 

72 
57 

71 
38 

42 

25 

63.2 
39.3 

NBSHVILLE  5  SSE 

MBX 
M  I  N 

65 
40 

65 
39 

68 
45 

70 
39 

36 

28 

74 

33 

73 
37 

35 

72 
36 

74 
45 

70 
44 

58 
43 

60 
47 

S3 
49 

S3 
44 

54 
45 

69 
47 

67 
43 

60 
48 

63 
47 

58 

32 

26 

62 
28 

64 

37 

65 
48 

64 

so 

66 
52 

74 

31 

61 
2B 

64.7 
40.1 

QUITMBN  2  NN 

MAX 
MIN 

70 
39 

70 
39 

59 
28 

68 
34 

73 
38 

59 
23 

65 
36 

76 
44 

77 
47 

67 
42 

57 
40 

53 
45 

50 
45 

55 
48 

69 
44 

68 
49 

58 
53 

65 
31 

28 

31 

35 

69 
46 

70 
57 

70 
64 

72 
51 

52 
29 

64.9 
41  .0 

TIFTON  EXP  STBI ION 

MAX 
MIN 

70 
39 

64 

39 

69 
44 

70 
4  1 

67 
35 

55 
30 

63 
37 

71 
38 

57 
27 

64 
34 

72 
46 

76 
49 

64 

39 

SS 
39 

45 
40 

SO 
41 

49 
45 

55 
47 

68 
46 

62 
51 

62 
51 

65 
32 

51 
27 

52 
30 

61 
34 

68 
42 

56 
S3 

69 
64 

73 
46 

47 

25 

40  .4 

VBLDOSIfl  3  E 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

63 
41 

67 
40 

69 
52 

71 
40 

63 
39 

62 
28 

74 

32 

70 
39 

55 
23 

72 
35 

76 
49 

71 
53 

60 
41 

54 
40 

S3 
46 

SI 
45 

53 
46 

68 
48 

66 
42 

61 
61 

66 
53 

60 
31 

51 
25 

65 
31 

67 
32 

65 
41 

69 
69 

73 
65 

71 
38 

43 

29 

64  .0 

SOUTHEAST  09 

BLMB  FBA  AP 

MAX 
MIN 

64 
40 

67 
42 

69 
47 

71 
39 

59 
34 

66 
28 

73 
35 

60 
36 

66 
25 

73 
38 

76 
SO 

63 
51 

56 
39 

47 
42 

62 
42 

4B 
46 

54 
47 

70 
48 

6B 
46 

59 
54 

68 
51 

57 
33 

55 
27 

62 
27 

70 
34 

59 
45 

68 

5/ 

77 
65 

71 
38 

42 

29 

63.0 
41  .1 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

65 
45 

67 
46 

71 
53 

73 
44 

69 
42 

65 
33 

73 
33 

70 
33 

58 
29 

73 
41 

76 
53 

75 
53 

66 
41 

60 
41 

60 
47 

S3 
46 

57 
49 

72 
50 

72 
49 

67 
S3 

69 
52 

66 
38 

SS 
30 

63 
32 

69 
37 

69 
41 

73 
61 

62 
63 

77 
50 

52 
33 

67  .6 
43.9 

BRUNSWICK  FBA  AP 

MAX 
MIN 

50 
46 

63 
48 

67 
48 

70 
45 

63 
38 

62 
34 

71 
41 

59 
35 

63 
30 

71 
45 

70 
54 

74 

50 

S3 
44 

60 
47 

67 
48 

SI 
47 

58 
50 

70 
51 

70 
50 

58 
54 

68 
51 

54 

3B 

52 
31 

59 
33 

iS 
42 

66 
46 

73 
61 

77 
63 

70 
40 

41 
34 

63.5 
44.8 

FLEMING 

MAX 
MIN 

63 
39 

85 
37 

69 
49 

70 
36 

68 
37 

63 
26 

72 
34 

71 
39 

55 
24 

73 
36 

75 
45 

69 
49 

58 
37 

53 
38 

51 
40 

SO 
44 

53 
48 

72 
45 

67 
39 

63 
54 

68 
SO 

65 
31 

53 
24 

60 
26 

68 
30 

64 

37 

69 
56 

Bl 
64 

77 
46 

46 

30 

64.7 
39.7 

FOLKSTON  9  SH 

MBX 
MIN 

66 
40 

58 
41 

70 
51 

71 
37 

55 
31 

73 
34 

69 
33 

56 
23 

72 
35 

64 
44 

56 
47 

70 
48 

75 
41 

67 
52 

67 
52 

63 
32 

53 
28 

60 
26 

6B 
32 

72 
41 

71 
59 

79 
59 

74 
46 

49 

31 

66.2 
40.1 

FORI  STEWART 

MAX 
MIN 

64 

42 

68 
41 

70 
49 

72 
40 

64 

40 

65 
30 

74 

36 

69 
40 

56 
26 

74 
43 

77 
50 

69 
53 

SB 
38 

52 
40 

54 
40 

51 
43 

55 
47 

70 
46 

68 
43 

64 

53 

69 
50 

64 

33 

53 
26 

62 
28 

69 
34 

59 
42 

69 
54 

81 
64 

74 
42 

44 

30 

64.9 
41  .4 

GLENNVILLE 

MBX 
MIN 

64 

40 

64 

40 

70 
48 

70 
41 

69 
39 

64 

30 

72 
31 

70 
35 

•6 

26 

67 
44 

76 
50 

75 
52 

60 
40 

53 
38 

52 
40 

49 
44 

49 

39 

71 
46 

61 
45 

69 
SO 

65 
40 

60 
33 

53 
26 

67 
28 

68 
35 

60 
42 

68 
50 

76 
60 

71 
46 

56 
28 

64.1 
40.2 

JESUP  8  S 

MAX 
MIN 

63 
40 

62 
38 

69 
49 

70 
36 

67 
37 

71 
32 

70 
38 

70 
36 

65 
24 

73 
33 

77 
47 

74 
49 

61 
38 

52 
36 

53 
42 

53 
43 

54 
46 

67 
46 

67 
40 

66 
52 

65 
49 

65 
32 

SO 
25 

60 
26 

69 
30 

66 
38 

70 
55 

BO 
63 

79 
47 

47 

30 

65.2 
40.0 

NBHUNTB 

MBX 
MIN 

65 
43 

66 
42 

70 
53 

71 
37 

70 
39 

84 
29 

73 
33 

71 
40 

66 
25 

71 
33 

74 

46 

72 
48 

61 
39 

55 
46 

52 
44 

51 
45 

54 
45 

69 
48 

71 
41 

70 
53 

66 
43 

54 

27 

62 
27 

61 
30 

68 
32 

68 
41 

76 
5B 

76 
58 

75 
47 

56 
31 

65.9 
40.8 

SBPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

63 
46 

6S 
48 

66 
49 

67 
45 

65 
42 

63 
32 

66 
34 

64 

35 

66 
28 

73 
39 

71 
41 

6S 
44 

60 
40 

60 
42 

56 
SO 

59 
45 

57 
46 

71 
49 

68 
45 

65 
45 

67 
44 

58 
38 

60 
28 

60 
28 

66 
37 

70 
46 

75 
47 

52 
33 

64  .2 
40.9 

SAVANNAH  USOB  PL  GRON 

MAX 
MIN 

65 
41 

66 
36 

70 
46 

71 
36 

66 
36 

65 
30 

74 

37 

70 
40 

65 
23 

76 
35 

77 
47 

69 
50 

58 
28 

46 

29 

45 

33 

44 

34 

S3 
36 

73 
42 

71 
40 

69 
SO 

67 
47 

62 
35 

59 
23 

62 
24 

72 
30 

69 
36 

72 
49 

64 

60 

60 
48 

48 

30 

65.7 
37.7 

SAVANNAH  WSO  AP 

MAX 
MIN 

63 
40 

65 
39 

70 
44 

70 
41 

60 
34 

62 
30 

72 
39 

S7 
32 

63 
26 

75 
43 

75 
SO 

66 
46 

54 

37 

49 
40 

51 
41 

50 
44 

53 
47 

71 
46 

65 
45 

59 
52 

68 
48 

53 
34 

52 
28 

60 
29 

6B 
36 

59 
41 

68 
58 

79 
64 

71 
37 

42 

30 

62.3 
40.7 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

72 
42 

65 
39 

69 
40 

70 
47 

67 
42 

72 
39 

67 
40 

61 
32 

6B 
46 

69 
52 

54 

37 

SS 

53 
42 

54 
49 

69 
47 

62 
52 

68 
48 

64 
40 

65 
33 

59 
41 

66 
50 

79 
64 

72 
49 

55 
32 

64  .9 
43.6 

SURRENCt  2  WNH 

MAX 
MIN 

65 
37 

67 
37 

70 
47 

70 
37 

67 
3S 

64 

27 

73 
32 

67 
37 

65 
22 

72 
38 

74 
46 

72 
49 

58 
35 

49 

36 

S3 
38 

51 
42 

55 
45 

70 
45 

70 
40 

64 

52 

6B 
47 

61 
29 

S3 
24 

66 
25 

68 
30 

60 
40 

68 
53 

77 
52 

71 
38 

44 

26 

64.4 
38.4 

HBTCROSS  4  NE 

MAX 
MIN 

64 
41 

65 
36 

70 
36 

73 
35 

73 
35 

63 
24 

67 
24 

74 

30 

60 
20 

68 
20 

72 
40 

77 
42 

67 
39 

57 
39 

52 
40 

53 
43 

51 
45 

55 
46 

72 
39 

70 
39 

SB 
51 

69 
29 

55 
24 

66 
24 

68 
25 

70 
29 

65 
40 

70 
52 

79 
60 

62 
30 

65.2 
3S.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CEORCIR 

NOVEMBER  1976 


X 

Onr  OF  MONTH 

o 

STOT ION 

0. 

1  INI 

c 

1 

2 

3 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2« 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

K 
C 

CALHOUN  EXP  STDTION 

4 

nnx 
niN 

54 
48 

52 
46 

47 
45 

46 

44 

44 

43 

44 

42 

42 

45 

45 

52 
43 

43 

42 

43 

44 

44 

45 

47 

46 

43 

42 

40 

42 

42 

47 

50 

S3 

44 

52-2 
44. S 

EXPERIMENT 

2 

tlRX 
RIN 

64 
47 

69 
47 

69 
47 

71 
47 

71 
44 

66 
43 

70 
64 

73 
43 

66 
42 

68 
50 

72 
51 

74 

50 

66 
52 

64 
49 

50 
46 

53 
46 

52 
50 

55 
44 

66 
50 

60 
53 

59 
58 

63 
40 

57 
38 

57 
41 

62 
55 

66 
51 

64 

59 

65 
64 

65 
48 

51 
37 

63.6 
48. S 

niN 

58 
46 

65 
48 

64 
49 

66 
49 

65 
45 

60 
45 

64 

56 

67 
46 

61 
44 

62 
51 

65 
52 

67 
52 

61 
50 

60 
49 

49 
47 

52 
48 

51 
SO 

52 
45 

60 
50 

56 
S3 

55 
54 

60 
42 

58 
40 

S3 
42 

58 
51 

60 
SO 

61 
56 

61 
61 

61 

SI 

51 
40 

59.4 
48.8 

8 

nnx 

59 
54 

60 
55 

60 
55 

60 
55 

60 
53 

57 
42 

58 
54 

60 
53 

56 
50 

57 
54 

60 
55 

61 
56 

58 
53 

56 
53 

53 
50 

52 
51 

51 
SO 

53 
50 

56 
S3 

55 
54 

55 
S3 

56 
49 

52 
47 

SO 
47 

53 
49 

SS 
52 

59 
54 

59 
59 

60 
56 

56 
46 

56.6 
52 . 1 

HRHKINSVILLE 

4 

nnx 

60 
57 

63 
56 

64 

53 

64 

57 

63 
55 

59 
53 

59 
51 

60 
55 

58 
52 

58 
50 

61 
51 

63 
56 

60 
55 

58 

S3 

53 
52 

55 
48 

55 
53 

56 
53 

S3 
49 

56 
53 

57 
56 

59 
49 

52 
49 

- 

51 
46 

62 
50 

61 
59 

63 
SO 

SB. 6 
52  .6 

HOnERVILLE  3  HSH 

4 

finx 

M  I N 

67 
56 

66 
55 

64 

55 

57 
56 

68 
55 

66 
51 

64 

50 

64 

52 

61 
48 

61 
47 

64 

51 

68 
56 

66 
54 

61 
53 

55 
54 

56 
55 

56 
54 

57 
54 

64 

55 

64 

55 

60 
59 

66 
54 

58 
49 

56 
47 

58 
47 

60 
56 

61 
58 

64 

61 

66 
63 

66 
SO 

62.S 
S3. 7 

nlOVlLLE  EXP.  SIflllON 

4 

nnx 

f1 1 N 

59 

57 

61 

57 

51 

52 

53 

S3 

59 

61 

_ 

58 
49 

49 
45 

50 

51 

57 

59 

52 

SO 

65 

61 

- 

PLAINS  SH  OS  EXP  STB 

4 

nnx 

HIN 

49 

47 

47 

lo 

50 

47 

50 

45 

43 

50 

67 
56 

65 
52 

60 
50 

52 
49 

47 

52 

to 

48 

52 

54 

44 

41 

38 

41 

44 

51 

57 

Is 

41 

S9.4 
48.2 

riFTON  EXP  STBTION 

2 

MBX 

niN 

73 
50 

78 
50 

81 
50 

82 
53 

81 
50 

73 
46 

75 
46 

77 
49 

75 
44 

74 
45 

76 
50 

81 
55 

76 
52 

74 

52 

55 
50 

58 
49 

S3 
52 

60 
52 

73 
53 

52 
S3 

60 
54 

70 
44 

64 
40 

64 
40 

63 
40 

69 
43 

60 
52 

65 
60 

70 
59 

60 
40 

69.4 
49. 1 

4 

nfix 
niN 

72 
56 

75 
55 

76 
56 

79 
59 

78 
57 

70 
53 

72 
53 

74 

56 

72 
52 

71 
53 

73 
56 

77 
60 

72 
58 

70 
58 

59 
55 

60 
54 

56 
56 

60 
56 

70 
58 

62 
57 

61 
59 

70 
51 

63 
47 

62 
47 

62 
47 

65 
49 

62 
55 

65 
62 

70 
63 

64 
46 

68. 1 
54. B 

e 

nnx 
niN 

66 
57 

66 
57 

66 
58 

70 
60 

69 
58 

64 

55 

64 

55 

66 
56 

64 
54 

63 
55 

65 
56 

69 
60 

66 
58 

65 
58 

59 
55 

57 
53 

55 
55 

58 
55 

63 
56 

60 
56 

61 
58 

64 

S3 

58 
49 

56 
48 

56 
49 

SB 
49 

58 

55 

63 
58 

66 

63 

65 
46 

62.7 
55.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 


9 


EVnPORflTION  AND  WIND 


DAY   OF  MONTH 

STPT ION 

5  K  O 

o  °  5 

2 

3 

g 

g 

7 

g 

g 

1 0 

1 2 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

.     ■  . 

NORTHWEST  01 

RLLflTOONfl  DflM  2 

EVflP 

.07 

.07 

.06 

.06 

■ 

.12 

.01 

.00 

.05 

.04 

.23 

UINO 

24 

33 

32 

34 

^ 

100 

34 

23 

31 

37 

^ 

■ 

1  39 

1 1 

10 

42 

19 

, 

99 

38 

21 

59 

, 

124 

27 

9698 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.  1  1 

.10 

.OE 

.05 

.20 

.10 

■  IS 

.10 

.  1  1 

.  10 

.08 

.10 

.07 

.12 

.03 

.01 

.06 

.07 

.25 

.07 

.07 

.09 

.05 

■  01 

.58 

.28 

.03 

3.398 

UINO 

41 

18 

le 

31 

40 

21 

36 

40 

27 

37 

1  7 

79 

S3 

22 

IC 

12 

e 

12 

1 1 

8 

40 

25 

9 

31 

22 

21 

12 

22 

55 

3[ 

806 

MAX 

64 

62 

61 

60 

58 

57 

63 

52 

56 

67 

52 

53 

50 

4e 

47 

4i 

SC 

65 

61 

57 

55 

51 

48 

57 

66 

56 

48 

50 

51 

5; 

SS  .6 

MIN 

42 

S8 

S8 

56 

40 

38 

40 

39 

38 

42 

48 

39 

38 

39 

40 

40 

42 

38 

44 

51 

42 

38 

36 

4  1 

39 

48 

39 

37 

37 

33 

42.0 

NORTH  CENTRAL  02 

U  OF  OB  PLT  SCIENCE  FH 

EVAP 

.10 

.09 

.10 

.12 

.19 

.10 

.14 

.18 

.17 

.15 

.12 

.09 

.10 

.09 

.27 

.06 

.OS 

.17 

.16 

.07 

.16 

.22 

.09 

■  15 

.10 

.05 

.00 

3  .648 

HI  NO 

58 

38 

25 

47 

94 

38 

61 

1  33 

84 

108 

SB 

77 

90 

5? 

IOC 

52 

2E 

10; 

74 

64 

1  15 

1  18 

72 

84 

62 

22 

29 

71 

145 

I  36 

2247 

MAX 

61 

61 

60 

61 

59 

56 

61 

57 

SS 

67 

67 

65 

53 

SC 

44 

53 

S3 

6C 

60 

57 

56 

51 

44 

54 

60 

55 

56 

64 

62 

4  I 

56.7 

niN 

38 

39 

39 

41 

3B 

37 

39 

36 

35 

41 

4S 

45 

37 

37 

35 

44 

44 

40 

47 

48 

43 

35 

33 

36 

39 

47 

48 

56 

36 

32 

40  . 3 

HEST  CENTRAL  01 

EXPERlnENT 

EVAP 

HINO 

40 

30 

20 

30 

60 

20 

90 

7C 

40 

160 

90 

60 

60 

50 

70 

30 

30 

40 

40 

90 

70 

70 

40 

50 

100 

60 

60 

120 

70 

SC 

1810 

HAX 

S9 

66 

66 

67 

65 

57 

61 

MIN 

39 

39 

40 

41 

37 

36 

36 

SOUTH  CENTRAL  06 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.12 

.  1 1 

.11 

.1  1 

.12 

.  1 1 

.06 

.16 

.15 

.12 

.09 

.07 

.10 

.12 

.00 

.03 

.00 

.02 

.08 

.06 

.01 

.07 

.10 

.05 

.09 

.06 

.03 

.00 

.04 

2.288 

HIND 

78 

41 

45 

21 

23 

42 

13 

70 

42 

46 

44 

34 

60 

67 

67 

57 

46 

44 

23 

35 

23 

64 

48 

30 

24 

34 

33 

45 

1  57 

95 

I4S3 

MAX 

67 

67 

70 

74 

70 

62 

65 

6S 

64 

61 

69 

74 

67 

59 

44 

51 

49 

54 

68 

61 

56 

67 

SS 

54 

59 

63 

60 

57 

72 

62-8 

MIN 

4  1 

4  1 

42 

46 

41 

36 

36 

39 

38 

37 

42 

50 

41 

4  I 

4  1 

42 

46 

47 

48 

51 

52 

39 

36 

35 

36 

40 

49 

58 

55 

43.0 

SOUTHEAST  09 

SAVANNAH  HSO  AP 

EVAP 

.1  1 

.16 

.16 

.  1  1 

.20 

.09 

.14 

.20 

.13 

.18 

.10 

.10 

.16 

.27 

.12 

.15 

.18 

.  1  1 

.24 

.20 

.08 

.04 

.10 

.  1  1 

.10 

4.25B 

HIND 

73 

66 

65 

31 

57 

31 

59 

95 

38 

100 

67 

79 

ISO 

106 

78 

74 

71 

59 

36 

69 

55 

90 

30 

28 

37 

36 

31 

68 

108 

93 

2002 

MAX 

65 

66 

68 

68 

62 

63 

68 

62 

59 

66 

73 

66 

64 

62 

49 

SO 

50 

66 

62 

65 

66 

61 

S3 

63 

64 

64 

63 

74 

71 

43 

62.3 

MIN 

40 

39 

45 

42 

40 

35 

38 

36 

34 

38 

47 

51 

36 

38 

38 

42 

45 

44 

44 

SO 

49 

36 

33 

34 

37 

43 

S3 

60 

40 

33 

41  .3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
10 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


STqr ION 


NORTHHEST 
CBRIESSVILLE 

DBLLBS  7  NE 

OBLTON 

ROnE  MSO  BP 

■      ■  • 

NORTH  CENIRBL 

flIHENS  MSO  BP 

BLBIRSVILLE  E«P  STB 

DBHLONECfl 

HELEN  1  ESE 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFSLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 
HFR  EOUIV 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 
HIR  EOUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNOi 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


DOr    OF  MONTH 


1  3 


16 


17 


SEE  REFERENCE  NOIES  FOLLOHINO  SIBiroN  INOE« 


STATION  INDEX 


o  1  n  1   J.      1 N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rniiNT  Y 

O       U  1  N   1  1 

o 
<r 

a 
or 
o 

LATITUDE 

c 
c: 

C 

z 
o 

t— 

> 

OBSERVRT ION 
TIME  RND 
TABLES 

HRSFR VFR 

TEMP. 

PREC IP. 

Q. 

cn 

LU 

SPECIAL 
I  SEE  NOTES! 

ABBEVILLE 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8A 

C 

MRS.   MRRY  E.  CAMPBELL 

flDfllRSVILLE 

004  1 

01 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

710 

7A 

C 

JACK  W  BIRD 

flILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

I  1 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HAYWOOD  E  .  BOYD 

RLBflNY  3  SE 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7R 

7A 

H 

TOMMIE  BRANTLEY 

ALLflTOONR  DRM  2 

0181 

01 

BRRTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8A 

8A 

8fl 

C 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

flLMfl  Fflfl  RP 

021  I 

09 

BACON 

I  3 

31 

32 

82 

3  1 

1  98 

MID 

MID 

H 

FED.   RVIRTION  RGENCY 

RLPHRRETTR  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7R 

7  A 

H 

SCOTT  C.  CHAMBLEE 

RLPHRRETTR  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

1  10 

C 

TEDDY  R.   WALKER.  SR. 

RMERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

5 

32 

06 

84 

ID 

476 

5P 

7A 

H 

BLRNCHE  S.  RHYNE 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

U.OF  GA.EXP.STA.  NRSY. 

RPPLING  1  NW 

0311 

06 

COLUMBIA 

14 

33 

33 

82 

20 

360 

8fl 

8A 

H 

ROY   D.  TRNKERSLEY 

RSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8R 

BA 

H 

BILLY  J.  WILLIAMS 

RTHENS  WSO  RP 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RTKINSON  2  E 

0441 

09 

BRANTLEY 

1  3 

31 

14 

81 

49 

70 

7A 

MRS  LATRELLE  A  GURLEY 

RTLRNTR  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7A 

CHARLIE  H  KEELING 

RTLRNTR  WSO  RP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RUGUSTR  WSO  RP 

1^ 

0495 

06 

RICHMOND 

14 

33 

22 

81 

58 

148 

M  I  D 

M  1  D 

Q 

H  J 

NATL  WERTHER  SERVICE 

BfllNBRlOGE  5  NNE 

0581 

07 

DECRTUR 

6 

30 

59 

84 

33 

1  10 

7R 

7A 

c 

H 

LESTER  J  PIERCE 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  I  00 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGRN 

BERVERORLE  1  E 

0746 

01 

MURRRY 

12 

34 

56 

84 

50 

740 

8A 

J  MILBURN  WHEAT 

BELLVILLE 

0787 

09 

EVANS 

1  I 

32 

09 

81 

58 

185 

c 

MRS  GRRCE  F  HEARN 

BLRIRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

UN  I  ON 

7 

34 

51 

83 

56 

I9I7 

8R 

8A 

H 

GEORCIfl  MTN.  EXP.  STR. 

BLRKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7R 

7A 

H 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

FRNN I N 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

P.  B.  CRRRUTH 

BOWMAN 

1  132 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

12 

83 

02 

785 

7A 

GRRNETT  H.  BRRTON 

BROOKLET   I  W 

1266 

06 

BULLOCH 

1  1 

32 

23 

8 1 

4  I 

I  90 

6P 

6P 

H 

W  .   C  .  CROMLE  Y  JR . 

BRUNSW I CK 

1340 

09 

GLYNN 

2 

3 1 

1 0 

81 

30 

13 

5P 

5P 

|-j 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FRR  RP 

1345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

1  4 

MID 

MID 

H 

FED.   RVIRTION  RGENCY 

BURTON  DRM 

I4I3 

03 

RRBUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

GEORGIfi  POWER  CO. 

BUTLER 

1425 

04 

TRYLOR 

6 

32 

33 

84 

14 

625 

7A 

THOMAS  F.  MRTHEWS 

CRLHOUN  EXP  STRTION 

1  474 

01 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

BP 

6P 

BP 

G 

NW  Gfl.   EXP.  STATION 

CRMILLR 

1500 

07 

MI TCHELL 

6 

31 

1  4 

84 

1  3 

1  75 

5P 

7fl 

H 

CHRRLES  L  KELLEY 

CANTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

8A 

c 

JOHN  T.  HOLBROOK 

CflRNESVILLE   3  N 

1619 

03 

FRRNKL  I  N 

14 

34 

26 

83 

14 

910 

7A 

c 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

CRRROLLTON 

1640 

04 

CARROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CRRROLLTON 

CARTERS 

1657 

01 

MURRRY 

1  2 

34 

36 

84 

42 

695 

8fl 

RUFUS  P.  DONALDSON 

CARTFRSV IMF 

1 665 

0  1 

BARTOW 

12 

34 

1  0 

84 

48 

752 

5P 

5P 

l-l 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

01 

BARTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7R 

GRANVEL  P.  TRTUM 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MRS.  GRADY  DEMPSEY 

CEDRRTOWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

BP 

BR 

H 

RRLPH  H.  RYERS 

CHRTSWORTH 

1855 

01 

MURRAY 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7fl 

c 

MRS.   LOIS  J.  COLE 

CHICKRMAUGR  PRRK 

1905 

01 

WALKER 

18 

34 

55 

85 

17 

760 

7R 

TVR-566 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRRY 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHRRLIL  L.  SILVER 

CLAYTON   I  SSW 

1982 

03 

RABUN 

1  4 

34 

52 

83 

24 

1  880 

5P 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT  3  WSW 

1998 

02 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

1  346 

c 

MRS.   FANNIE  M.   0  KELLEY 

CLEVELAND 

2005 

02 

WHI  TE 

3 

34 

36 

83 

45 

I  570 

BR 

MISS  MRRY  LOU  SUTTON 

r ni  nil  I T  T  ?  f 

2153 

07 

MILLER 

6 

3 1 

1  0 

84 

46 

153 

O  n 

O  n 

GEORGIfi  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  AP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

MID 

MID 

c 

HJ 

WSO  COLUMBUS 

COMMERCE  4  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

29 

750 

7R 

7R 

H 

JOE  NEISLER 

COOLIDGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

C   W.   ELLINGTON.  JR. 

COROELE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO.   POWER  COMM. 

CORNELIA 

2283 

03 

HABERSHAM 

I  4 

34 

31 

83 

32 

1  470 

6P 

7R 

H 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COV  INGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8R 

H 

JACK  L.  CHRPMRN 

CUMMING 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

12 

84 

08 

1320 

BR 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

I  2 

34 

27 

85 

07 

650 

8R 

MRS.  RZLEE  B.  DRVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

46  1 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

OAHLONEGA 

2475 

02 

LUMPKIN 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7R 

H 

MRS.   JOE  W.  WOODWARD 

OAHLONEGA  3  NNW 

2479 

02 

LUMPKIN 

I  2 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

JAMES  E.  FORTNER 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

PRULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7A 

7R 

c 

H 

L  DOUGLAS  GRIFFITH 

DALTON 

2493 

01 

WHITEFIELD 

I  2 

34 

46 

84 

57 

720 

8A 

8R 

H 

MRS  ANNA  G  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

EARL   T.  SMITH 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

5 

31 

45 

84 

26 

355 

7R 

GEOROE  H.  CHARTIER 

DAWSONVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

7R 

c 

MRS.   THELMA  F.  COX 

DOCTORTOWN   I  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

I 

31 

39 

81 

51 

80 

7R 

R.  C  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS  .   SRRR  L .  HILL 

DONALSONVILLE   I  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

1  35 

8fl 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

1  3 

31 

30 

82 

49 

2 1  2 

7A 

7R 

H 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

DOUGLRSVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8R 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  I 

32 

35 

81 

43 

103 

BR 

WARREN  W.  WYRNT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
a 
z 

a 

a 

LRTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

nriPi  T  Ki  ^  ^ 

LfUDi-  in  JO 

2839 

05 

1  n  1 1 D  c  ki  c 
L  HUKc  No 

1  0 

32 

30 

82 

54 

215 

ni  IRI   I  M  9 

2844 

05 

'    n  1  1  D  C  KI  c 

lHUKcNS 

1  0 

32 

33 

82 

54 

204 

L  M  o  1  1  1  n  iN     1  H 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

L.  U  1  O  U 1 1 

3028 

07 

/~  n  1  Lj  rt  1  1  111 

LHLHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

82 

52 

540 

ELL  IJFir 

31  IS 

02 

GILMER 

12 

34 

4  1 

84 

29 

1  300 

E  MBR  Y 

3147 

01 

D  n  1 1 1  n  I  ki 

rHULU 1 NG 

1  7 

33 

52 

84 

59 

1200 

3271 

04 

orHLO 1 NG 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

329S 

01 

o  n  n  fci 

GORDON 

1 2 

34 

26 

84 

42 

740 

3312 

08 

CLINCH 

1 6 

30 

41 

82 

34 

1  15 

3386 

08 

□  C  kl     i_i  t  1  1 

□CN  HILL 

1 6 

31 

43 

83 

15 

371 

Pi  P  M  r  KI r 

3409 

09 

L  IBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

rULrVDIUIN    j  On 

3460 

09 

LJ  n  D 1  T  kl 

LnHKL ION 

1 5 

30 

48 

82 

02 

30 

rULr\OIUIN    3  OW 

346S 

09 

^  LJ  rt  □  1     T  rt  kl 

LnHKL 1  UN 

1 5 

30 

44 

82 

08 

120 

FORSYTH  6  NNW 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

07 

83 

59 

600 

FORT  CfilNES 

3516 

07 

CLAY 

3 

3 1 

36 

85 

03 

340 

r  UK  1     0 1 tWHK I 

3538 

09 

LIBERTY 

I  1 

31 

52 

81 

37 

92 

PPOMkI    IM  9 

rr\nrNr\LilN  c. 

3570 

04 

HERRO 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

PQTKIPQ\/Il  I  P 
uH  I  IN  C  o  V  I  L  L  t 

3621 

02 

HRL  L 

3 

34 

18 

83 

51 

1  170 

0  I  DOUN 

3695 

06 

GLHboCuCK 

I  1 

33 

1  4 

82 

36 

540 

PI  C  KI  M  \y  T  1  t  c 

3754 

09 

T  rt  T  T  kl  rt  i  1 

TH  T  TNRL L 

1 

31 

56 

81 

55 

170 

IjUUrKtT    0  Nc 

3792 

05 

MORGRN 

1 0 

33 

28 

83 

27 

570 

P  D  r  C  KI  U  T  1    1   C     9     KI  KI  1  1 

3915 

04 

Mt K 1 kt 1 nt  R 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

UQMTI    TDKl     A  II 

liHn  I  L  I  UN   4  W 

4033 

04 

LJ  rt  D  O  T  C 

HHRR I  5 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

HflRflLSON 

4070 

04 

COWETfl 

6 

33 

1  4 

84 

34 

840 

HflRTWELL 

4  133 

03 

HRRT 

14 

34 

2  1 

82 

55 

690 

HHWK I  Nov  1 LLt 

4  170 

05 

PULRSK I 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

Ljn'3l  CLJIIDCT 

4204 

08 

JEFF  DHVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

MtLtN    1  tot 

4230 

02 

WH  I  TE 

3 

34 

42 

83 

43 

1  445 

MUntKVlLLt    0  WoW 

442? 

08 

CLINCH 

1 6 

31 

02 

82 

48 

187 

tDllTklTr>ltl      A  llklll 

1  KW  i  N 1 uH    4  WNW 

4594 

05 

W I LK 1 NSON 

1 0 

32 

50 

83 

14 

515 

inpi^cr^iii    n  (~i  M 
JHLfAoUN  UHn 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

JHortK    1  NNW 

4648 

02 

D  T     U  C  kt  c 

r 1 L  KtNb 

5 

34 

29 

84 

27 

146S 

1  n  C  D  C  D 

4651 

02 

D  I  P      C  M  C 

r  1  LKtNb 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

JESUP 

4671 

09 

WRYNE 

1 

31 

?^ 

81 

53 

100 

JESUP  8  S 

4675 

09 

WRYNE 

1 

3 1 

29 

8 1 

53 

1  00 

JOHNTOWN 

4688 

02 

ORWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

JUNtoBORU 

4700 

04 

CLR Y  T  ON 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

JUL  I E  T  TE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

KENS  I NG T ON 

4802 

01 

1  1  rt  1    U  C  D 

WRLKER 

1  8 

34 

47 

85 

22 

850 

KINGSTON 

4854 

01 

BRRTOW 

5 

34 

14 

84 

56 

730 

LR  FRYETTE 

4941 

01 

WRLKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

LR  GRRNGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

LEX  I NGTON   1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

I  4 

33 

53 

83 

08 

760 

L  INCOLNTON 

5204 

03 

L INCOLN 

14 

33 

47 

82 

28 

510 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFfi  1  R 

9 

31 

55 

82 

41 

120 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

C  T  C  1  1  rt  D  T 

STEWRRT 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

MflCON  WSO  flP  R 

5443 

05 

B  I  BB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MRRSHRLL  V  I LLE 

5550 

04 

MRCON 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

MRYSV I LLE 

5633 

02 

JRCKSON 

1 0 

34 

15 

83 

34 

920 

METTER 

581  I 

06 

CRNOLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

M  I  OV I LLE 

5858 

06 

BURKE 

1  I 

32 

49 

82 

1  4 

175 

MIOVILLE  EXP  STfi 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

MILLEOGEVILLE 

5874 

05 

BRLDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

1 1 

32 

52 

81 

58 

195 

M I LLHRVEN-WflOE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

56 

81 

30 

1  00 

MONROE 

5971 

02 

WRL  TON 

I  0 

33 

47 

83 

43 

875 

MONTEZUMR 

5979 

04 

MRCON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

MONT  I  CELLO 

5988 

05 

1  rt  p  D  rr  D 

JHSPtR 

9 

33 

18 

83 

4  1 

655 

MORGAN   I  W 

6038 

07 

CRLHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

MORGRN  5  NH 

6043 

07 

CRLHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

/**  rt  1    rt  1  1  t  T  T 

COLQU 1 TT 

1 6 

31 

10 

83 

45 

340 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

OS 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

NRHUNTR 

6219 

09 

BRRNTLEY 

13 

31 

1  1 

81 

58 

71 

NRSHVlLLc  o  55t 

6237 

08 

Q  r  D  P  t  P  KJ 
Dt  KK  I  C  IN 

I  D 

31 

08 

83 

13 

238 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

37 

81 

28 

145 

NEWNRN 

6335 

04 

COWETR 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

OBSERVRTION 

TIME 

RND 

TABLES 

0. 

_1 " 

<r  S 

a. 

a. 

LJ  Z 

u 

LJ 

a 

cr 
a. 

(n  v> 

8fl 

8fl 

H 

sn 

80 

H 

c 

SP 

7H 

7fl 

Bfl 

1  OR 

lOfl 

lOfl 

OH 

8R 

c 

5P 

5P 

H 

4P 

4P 

P  M 

8R 

c 

5P 

SP 

H 

6P 

6P 

H 

6P 

6P 

H 

7P 

7P 

8R 

7R 

7R 

H 

7R 

6P 

6P 

H 

7R 

SP 

SP 

H 

7R 

c 

c 

SP 

SP 

H 

8fi 

8R 

GH 

c 

6P 

6P 

H 

6P 

6P 

GH 

SP 

SP 

r 

L 

6P 

8R 

H 

c 

c 

SP 

SP 

H 

c 

8R 

7R 

7R 

7R 

8R 

8R 

L  H 

SP 

7R 

C  H 

8R 

C 

8R 

4P 

4P 

C  H 

7fl 

7R 

H 

6P 

6P 

C  H 

MID 

MID 

C  HJ 

SP 

5P 

H 

7R 

SP 

SP 

H 

7R 

6P 

6P 

GH 

7R 

7R 

H 

6P 

6P 

H 

8R 

7fl 

8R 

7R 

7R 

H 

SP 

5P 

H 

7H 

6P 

6P 

H 

7R 

SP 

SP 

H 

5P 

5P 

H 

6P 

6P 

H 

6P 

7R 

H 

7P 

OBSERVER 


WILIFORD  P.  NRLLEY 
CITY  OF  DUBLIN 
CR.  FORESTRY  COMM. 
JESSE  L  .  NEWTON 
R.  0.   MC  CLflIN 
RLFORD  G.  DOVER 
MISS  JRNET  OLLOOOO 
U.  OF  GR.   EXP.  STRTION 
MRS  ONEOfi  F .  VINCENT 
ST.  REGIS  PfiPER  CO. 

CITY  FIRE  DEPT . 
MRS  MILDRED  C  SECKINCER 
LOTT  W.  TURNER 
OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 
CITY  OF  FORSYTH 
MRS.   MRYME   R.  HAYES 
POST  ENGINEERS 
ROBERT  L  WILSON 
WILLIRM  R.  SELLERS 
MRS.  SUSRN  G.  BRROOY 

DON  P.  COBB 
ROBERT  H.  BROWN 
MERIWETHER  CO  WORK  CRMP 
BLUE  SPRINGS  FARM 
MRS.  RUTH  T.  CABLE 
RALPH  D.  SCOTT 
MRS.  CLIFFORD  MCLENOON 
SOIL  CONSERVATION  SERV 
COMER  L.  VRNDIVER 
UNION  BAG-CAMP  CORP. 

OEORCIR  FORESTRY  COMM. 

GR.  POWER  COMPANY 

HOWARD  L .  DILBECK 

fir ICALOLA  EL  MSHP  CORP 

CITY  OF  JESUP 

BRUNS.  PULP  4  PAPER  CO. 

MRS.  LRVERN  C  .  KINCRIO 

CICERO  W.  SWINT 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

TVfl-722 

MRS.  ELIZABETH  D.  BROWN 

CHARLES  M.  LOWRY 

RAY  J.  RELIHAN 

JOSEPH  A.  CAREY 

JAMES  C .  BLACKWELL 

GLASCOCK-JEFF  UNIT  CFC 

W  R  CARVER 

PERRY  T.  USHER 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

CITY  OF  METTER 

PHILIP   I  GRMBRELL 

SE  GR.   BRANCH  EXP.  STA. 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

KERMIT  'J.  CHANCE 

MILTON  R.  REDDICK 

CITY  FIRE  DEPT 

GEORGE  FOWLER 

POSTMASTER 

CALHOUN  PUB.  WKS.  CAMP 
CLARENCE  W.  CHENEY 
RRDIO  STATION  WMTM 
CRRLAND  L .  GILLIS 
CEORCIfl  FORESTRY  COMM. 
GR.  FORESTRY  COMM. 
MRS  MRRY   R.  POLK 
JRMES  0.   HRRDIN.  JR. 
MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 
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STATION 

1 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

O 
z 
d 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

PRECIP. 

Q- 

cr 

SPECIfiL 
(SEE  NOTES! 

PATTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

1  3 

3  1 

2  3 

82 

08 

1  05 

8  A 

GA  .   FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

08 

ATK I NSON 

1  3 

3  1 

1  8 

82 

5 1 

205 

c 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

T  n  Q  *7 

0  7 

SUMTER 

5 

32 

U  3 

8  4 

22 

500 

8  A 

jH 

SW  GR  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

4  05 

7  A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMAN  2  NW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

4  8 

8  3 

35 

1  85 

8  A 

8fl 

H 

WILLIAM  0  LEY 

RESRCA 

7430 

01 

GORDON 

12 

34 

34 

84 

57 

550 

8fl 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

R I NGGOLD 

7489 

01 

CATOOSA 

1  8 

34 

55 

85 

07 

820 

8R 

TVfl-72 1 

ROME 

7600 

0 1 

FLOYD 

4 

34 

1  5 

85 

09 

620 

5P 

8R 

H 

JOHN  W  MADDOX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

0 1 

FLOYD 

4 

34 

1  0 

85 

1  6 

700 

c 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  RP  R 

76  I  0 

0 1 

FLOYD 

1  2 

3  4 

2  1 

85 

1  0 

637 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRNDERSV  1  LLE 

7777 

05 

WASH  I NGTON 

1  1 

32 

58 

82 

4  9 

4  35 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

SflPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

3  1 

24 

8  1 

1  7 

1 0 

5P 

5P 

H 

U .   GR .   MAR  I NE  BIO.   LAB . 

SflVRNNflH  USDR  PL  GRDN 

784  2 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

8  1 

1  6 

22 

4  P 

4  P 

H 

USDA  PLANT    INTRODUCT  ST 

SflVRNNRH  WSO  AP  R 

784  7 

09 

CHATHAM 

1  4 

32 

08 

8  1 

1  2 

4  6 

6P 

6P 

6P 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

80 

5 1 

1  0 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

SILORM 

8054 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7R 

H 

MRS.   MABEL  C  CRUMPTON 

SPARTA  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

1  1 

33 

19 

83 

01 

530 

8R 

c 

MR.   HOWARD  R.  GARRETT 

ST  I  LLMORE 

835  1 

06 

EMRNUEL 

1 

32 

25 

82 

1  3 

255 

7R 

JESSE  W.  RRUTON 

SUMMERVILLE   1  SSW 

84  36 

0 1 

CHAT  TOOGR 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7  A 

EVAN  D.  BOWMAN 

SUNNYS I OE 

8460 

04 

SPRLD I NG 

g 

33 

20 

84 

1  7 

930 

6P 

8  A 

H 

HORACE  D.  WESTBR00K5 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

APPL  I  NO 

1 

3  1 

4  4 

82 

1  4 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWA  I  NSBORO 

8496 

06 

EMANUEL 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RRD 10  ST  AT  I  ON  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FRNN I N 

7 

34 

58 

84 

1  3 

1  800 

c 

■f  VA-  1  29 

SYLVAN  I  fl 

8517 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

45 

8 1 

39 

254 

c 

1  1  AYR   H .  RR7FM0RF 

TRLBOTTON   1  NE 

8535 

04 

TRLBOT 

6 

32 

42 
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REFERENCE  NOTES 


ceORCIA 


Additional  information  renardinK  the  climate  of  this  State  may  ohtaiii.d  i,v  ^riimu  lo  tlu-  Nitionil  ciim.iit  Ctnifr  Fort....*i  R..tiM*„.,  A.h»..tii 
28801.  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  a^e^ontiined  In  the  "ii^RLi  PRE^n'^A^^ON 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  F.  precipitation  and  evaporation  In  inc 
movement  in  m  les  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  Sally  temperatures  from  65=F.  ^n  'suppWn^a  DMa 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  anS  speeds  divided  by  the  number  orobservaU 


OBSKHVATION  TIME 


hes  and  wind 
table 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  belou  in  iht-  Evaporation  and  Wind  table 

r     u  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  iCcoried  SSrl^K  24  hours  endinl  ai 

iiche^  abovrtSe'pan.  "  ^"  ^"^^  -aporation  pan  as  determined  by  a^ontinuous  anemomeiel'-  record"  ioca^^d  6-8 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the   ■Snowfall  and  Snow  on  Ground'  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  iriftioi  and  other  cauals  of  ocarJarraMUtv 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1 :00  p!m. .  e.s.t.  causes  or  locai  variabinty 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowlall  and  Snow  on  Ground  '  i;iblo.   ;in<l  in  the  "Seasonal  Snowfall"  tabl<.  m^iurf 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ^I'ound  include  snow,  sleet,  and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSK,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL JABLES^     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montcvallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

ieet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

E.xperiment  :  Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil   thermometers  max  and  min 

temperatures  lor  24-hour  period  cndinj:  10  a.m. 

Hawklnsvlllc  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thtrmo- 

melers  unknown . 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil   temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown . 

Plains  SW  Ga  E.xp  Station:  Gi'ecnvi  llc-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  ol  thermometers  unknown.     Max  and  mln  temperatures  for  24-hour  period  endinu  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil   thermograph,  Model  1100.     8-inch  dojjth  -  Fi'ie?.  air  and  dis- 
tance thermograph ,   Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind'  table,    'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
-f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Afflount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

t     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.    Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that   the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE-     1-ALTAMAHA     2-ATL,\NTIC     3-CTlATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-0CHL0CK0\Et     9-OCMULGEE     10-OCOSEE  11-06EECHEE 
12-OOSTANAUl^     13-SATILL/\     14-SAVATJNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALL/\P00SA  18-TENNESSEE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGKAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Slnllar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  ClimatoloKical  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  Hummary;  additional  for  foreign  mailing:  -lOC  single  uopy ;  30C  annual 

summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Comnerce,  NOAA :       send  payments  and  orders  lo:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevlllo,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 

USCOMU-NOAA-ASIIEVILLE,   N.C.    1  aO'77-920 
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-  4 

9 

68 

19 

8 

23. 

862 

0 

1 

27 

0 

5.00 

-  .19 

1  .50 

7 

.0 

0 

7 

5 

2 

ROME 

51 

.  7 

26 

.  1 

38 

9 

-  4 

8 

67 

18 

8 

22 

801 

0 

Q 

22 

Q 

5 

09 

.22 

1  .20 

12 

.0 

0 

6 

5 

2 

ROME  HSO  AP 

R 

51 

.8 

26 

.7 

39 

3 

-  2 

7 

68 

19- 

10 

22 

787 

0 

1 

22 

0 

4 

93 

-  .06 

.95 

20 

T 

0 

B 

5 

0 

DIVISION 

39 

2 

-  3 

5 

4  .86 

.07 

T 

■       ■  ■ 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSH 

50 

.  4 

24 

.9 

37 

7 

68 

20- 

8 

23. 

841 

0 

0 

26 

0 

4 

68 

1.13 

26 

.0 

0 

8 

5 

2 

ATHENS  WSO  BP 

51 

.2 

31 

.  1 

41 

2 

-  2 

9 

69 

18 

13 

22 

735 

0 

0 

1  9 

0 

5 

28 

.95 

1  .79 

6 

.0 

0 

8 

4 

2 

ATLANTA  HSO  AP 

R 

SO 

.4 

29 

.2 

39 

8 

-  3 

7 

66 

19* 

1  3 

22 

775 

0 

1 

20 

0 

4  .01 

.23 

I  .22 

25 

.0 

D 

8 

3 

1 

BLAIRSVILLE  EXP  STfl 

48 

.7 

21 

.6 

35 

2 

-  3 

4 

66 

20 

3 

22 

919 

0 

3 

26 

0 

5 

18 

,47 

1  .10 

7 

T 

0 

1 

BLUE  RIDGE 

COMMERCE  4  NNW 

M 

26 

.6 

M 

1  4 

21 

Q 

1 

22 

0 

5 

32 

1  .53 

7 

.0 

0 

7 

5 

1 

DAHLONECA 

49 

.3M 

26 

.5M 

37 

9M 

-  3 

7 

68 

19 

10 

22 

829 

0 

1 

24 

0 

6.91 

1  .18 

1  .35 

7 

.0 

0 

9 

6 

3 

GAINESVILLE 

49 

.7 

28 

.8 

39 

3 

-  3 

4 

69 

19 

1  1 

22 

791 

0 

1 

21 

D 

5 

38 

.50 

1  .05 

7 

.0 

0 

8 

5 

2 

HELEN  1  ESE 

51 

.6 

27 

.2 

39 

4 

71 

19 

7 

22 

785 

0 

D 

22 

0 

7 

50 

1  .37 

IS 

.0 

0 

9 

8 

3 

JASPER   1  NNH 

50 

.0 

28 

.  3 

39 

2 

-  3 

2 

68 

1  9* 

9 

1 

796 

0 

0 

19 

0 

6.51 

1  .25 

1  -57 

26 

.  0 

0 

8 

6 

2 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE 

FH 

52 

.  1 

31 

■  2 

4  1 

7 

69 

18 

1  3 

22 

717 

0 

0 

1  8 

0 

4 

80 

1  .02 

25 

.0 

0 

7 

5 

1 

HINDER   1  SSE 

52 

.9 

30 

.3 

4  1 

6 

70 

18 

9 

22 
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0 
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.0 
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2 
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3 
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5 

5 

58 
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03 
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.6 

23 

.8 

37 

2 
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3 

67 

19 

9 

22 

853 

0 

0 

27 

0 

7 

25 

.95 

1  .93 

7 

.0 

0 

9 

6 

3 

CORNEL  lA 

48 

.3 

25 

.5 

36 

9 

-  5 

0 

69 

18 

7 

22 

859 

0 

1 

23 

0 

6.57 

1  .37 

1  .46 

7 

.0 

Q 

9 

6 
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52 

.5 

26 

.3 

39 

4 

66 

IB 

10 

22 
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4 

91 
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.9 
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.3 
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23 
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0 
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3 
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22 

787 

Q 

0 

26 

0 

3 

99 
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56 

.4 
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.5 
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17 

0 

3 
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.4 
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70 
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MONTHLY  SUMMfiRIZED  STRTION  AND  DIVISIONAL  DflTfl 


STATION 


TEMPERRTURE 


NO-   Of  OSTS 


n\n. 


ccoRCin 

OECEHBER  1976 


PRECIPITRTION 


SNOh.  SIEEI        NO-  OF  onvs 


nrOVILLE  EXP  STB 
"ILLEN  <  N 
NEHINOTON  2  NE 
SHRINSBORO 
HBRRENION 

HRYNESBORO  2  NE 

DIVISION 


SOUIHHEST  ( 

BLBRNr  3  SE 
BNERICUS  4  ENE 
BfllNBRIOGE  5  NNE 
BLBKELr 
CBMILLB 

COLQUITT  2  E 
CUTHBERI 
FORT  GBINES 
LUMPKIN  2  SE 
nORGBN  I  H 

PLBINS  SM  CB  EXP  STB 
THOnflSVILLE  4  SE 


SOUTH  CENTRAL  08 

BSHBURN  3  ENE 
CORDELE 
DOUGLBS  2  ESE 
FITZGERBLO 
HOMERVILLE  3  HSH 

LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 
OUITMBN  2  NM 
TIFTON  EXP  STATION 

VALDOSTA  3  E 

DIVISION 


SOUTHEAST  0! 

ALMB  FBB  BP 
BRUNSWICK 
BRUNSHICK  FBB  BP 
FLEMING 
FOLKSTON  9  SM 

FORT  STEWART 
GLENNVILLE 
JESUP  8  S 
NRHUNIB 
SflPELO  ISLAND 

SBVBNNAH  USDA  PL  CRON 
SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCr  2  HNH 
HAYCROSS  <  NE 

DIVISION 


60.  ON 
57.5 
57.7 
58.4 
52. S 

54.2 


58.2 
56. 7 

57.0 
59.3 

58. 6H 
SB. 6 
SB.  7 
SB. 6 


55. 5 
60. 3M 


56.1 
59. OM 
57.5 
59.2 
61  .3 


59.9 
61  .4 
60.7 
56.9 

61  .  1 


59.5 
62.9 
59.5 
60. 1 
62.9 

60.7 
60.6 
61  .3 
62. S 
S9.7 

60.9 
S9.0 
59. BM 
60.0 
60. S 


30. 9H 

34.8 

38.7 

36.6 

30.0 

29.5 


32.8 
34.6 


34.3 

37.9 


37.1 
32.0 


33.6 
36. 6M 


35.8 
36.  IN 
34  .6 
39.6 
39.5 


45. SM 
46.2 
48.2 
47.5 
41  .3 

41  .9 

45.2 


45.5 
45.7 


39.0 
37.8 
37.2 
36.4 

38.3 


4S.7 
48.6 


47.9 
45.3 


44  .6 
46. SM 


46.0 
47  .6n 

46.  1 
49.4 
SO. 4 


42.6 

39.2 
38. S 

40.4 

39.9 
38. S 
39.2 
39.9 

38.4 
39.0 
40. 3M 
37.5 
33.9 


49.5 
49.6 
49.0 
46.7 

49.7 

46.4 


49.9 

52.2 
51  .1 
49.7 
50.7 

50.6 
50.4 
49.9 
SO. 9 
49.8 

49.7 

49.0 

SO.IM 

48.8 

47.2 

50.0 


5.4 

3 


5.4 

3 


2-6 

4.4 

2.1 


3.7 
3.8 


69  19. 
72  19 
72  19' 


73  12 
76  12 


21  22 

20  22 

21  21 
21  22 


21 


22 


0 
0 

0  12 
0  19 


623  0  0 
512    0  0 


473  0 

472  0 

491  0 

559  0 

468 


463 
392 
428 
468 
442 

441 
449 

462 

431 
461 

470 
490 
455 
499 
547 


0  10 
0  9 
0  13 
0  10 

10 
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4  .49 

4.86 
S.OS 
4.46 

6.88 
5.23 


3.99 
3. 59 


4  .26 

5.07 


4  .47 

3.28 
3.29 
4  .35 
5 


3.19 
4  .04 


3.41 
4  .96 
4  .73 
3.22 
S.S2 


3.72 
3.52 
4  .12 
4  .30 

3.95 

4  .  IS 


4  .91 
5.49 

4  .60 
3.82 
4  .52 
5.56 
4  .48 


3.87 
2.25 
4.54 
5.01 

4  .77 


.20 
1  .05 


1  .07 
.91 
.60 


1  .57 
3.22 


1  .38 
I  .12 


1  .95 
2.30 


I  .20 
1  .04 


1  .19 
I  .57 


.73 
1  .07 
1  .OS 
1  .15 


.95  26 
•  91 


1  .28 
I  .90 
I  .08 
.82 
1  .17 


1  .05 
.85 
.75 
.97 

.62 


.95 
1  -85 
1  .92 
1  .00 
1  .26 

.79 
1  .10 

.75 
I  .20 
1  .17 


.68 
.86 
.85 
1  .00 


3  2 
9  I  4  I  2 


2  I  I 
3 


|I2  2  I  0 

6  10 

8  4  I  0 
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DniLY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


NOQTHICST 

BDftlBSVILLE 
ALLATSONfl  DAM  2 
BEftVEBOfltE   I  E 
CflLHOUM  EXP  ST«TIOri 
CARTEBS 

CABTEBSvri  LE 
CAQTEBSVILLE   3  SU 
CEOABTOUrt 
CHATSUISBTH 
CHICKAMAUGA  PAB< 


ILLE   2  1 


CUBB 
DALLAS  7  flE 
DAL  TQM 
£f«BY 
FAIBMOUMT 

HEflSINGTON 
^INGSTBN 
LA  FAYETTE 
BESACn 
BINGGOLD 

Rsrc 

aar^  brso  ap 

SUMMEHVILLE 
TflYL8RSVILLE 


MBRTH  CeNTBAL 

ALPHABETTfl  S  SSW 
ATHENS  USO  AP 
ATLANTA   BflL TQM 
ATLANTft    US3  AP 
dALL  GBOUNO 

BLAiaSVILLE  EXP  STi 
BLUE  BIOGE 
CAM TON 
CLEVELAND 
CQMMEBCE  ^  NMW 


MING 


U  OF  GA  PLT  Si 
WALESi^A 
WINDER   I  SSe 
ueODSTQCK 


NOBTMEflST 
BOunAN 

CRRNESVILLE  3  N 
CL Arrow    1  SSH 
CORNEL  I A 
ELBEBTON  2  N 

HARTlCLL 
LEXINGTON    1  NH 
L  INCQLNTQN 
TOCCOA 
WASHINGTON 


kCST  CENTRAL 

BUTLER 
CARROLL  TON 
COLU^euS  USD  Ai 
DOUGLASviLLE 
EXPEBIftNT 

FRANKL IN  2 
GREENVILLE  2  Nl 
HArtIL  TON  ^  U 
JONESBOBO 
LA  CHANGE 

nABSMALL VILLE 

nONTEZunA 

NEWNAN 

SUNNYSIDE 
TALB0TT8N   1  NE 

THOMfiSTBN  2  5 
WEST  POINT 
I^ODOBUBr 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN   1  U 

FORSYTH  B  NNW 
GODFREY  3  NE 
HAkKINSVILLE 
IBWINTON  A  k«1W 
JUL lETTE 

mCON  USO  OP 
niLLEDGEVILLE 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON  3  I 
SANOEHSVILLE 


3.99 
3.07 
^.34 


DRY   OF  MONTH 


1    2  3 


4    5  6 


7    8  9 


1 .30 
1 .21 
1 .30 


10  1112    13  14  15    16  17 


19  20  21    22  23  24    25  25  27   28  29  30  31 
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DRILY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


E*»5T  CENTQBL 

APPL ING  1  HU 
AUOUSTA  mSO  AP 

OSVCR 
0I6S0N 

LBUISVIlie  3  S 
»CTTER 

mOVULE  CM*  STA 
MILLCH  4  N 


wAYTttsaoQO  2  r*e 


SSUTHbCST 
ftLBAMV  3  *E 

eAineBioGC  9  nnc 

BLfltELY 
CAnlLLA 

CBLQUITT  3  C 

CUTHBCQT 

OAUSeN 

OONA(.SBMVILt.C    1  S 
FORT  GAINES 

nsacAN  1  w 
MoacAN  %  nu 

PLAINS  SH  GA  EXP  5TA 
P«STON 

TMOnASVILLE  4  SC 


SOUTH  CENTRAL 

AeeCVfLLE 
ASHfiuQN  3  ENE 
CBBOELG 
OSUGLAS  3  ESE 
riTZGEHALO 

HOrCQviLLE  3  WSU 
LUfBEB  CITY 
MOULTBIE  2  ESE 
NASHVILLE  S  SSC 
QUITpftN  3  NU 


S8UTWEAST 

ALHt  FAA  AP 
ATKINSON  2  E 
eSUNSUICil 
BBUNSMICV  FRO 
DSCTOHTOk*    1  , 

FLEMING 


GLENNVILLE 

jesup  e  S 

PATTEBSON 
SAPEL9  ISLAND 
SAVANNAH    LISOA   PL  GRON 


SAVANNAH  6EACM 

SUBRENCr  3  i^U 
kMYCBBSS  4  NC 


3.B7 
2.2S 

S.DI 


DRY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  |27  28  29  30  31 


S  E  REFERCNCE  NOTES  FOLLOHINC  SmtlON  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


CEORCIO 

DECEMBER  1976 


STATION 

DAY   OF  MONTH 

o 
a 
cr 

cr 
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2 

3 

4 
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6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  B 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

"        ■  ■ 

NORIHHESI 

01 

flLLFIIOONn  DflM  2 

MBX 

34 

46 

50 

56 

42 

46 

34 

47 

54 

42 

49 

52 

53 

66 

56 

28 

37 

50 

50 

57 

52 

40 

47 

.3 

MIN 

16 

19 

24 

24 

37 

29 

18 

16 

36 

26 

31 

39 

27 

29 

16 

12 

1  3 

21 

28 

26 

22 

CBLHOUN   FXP  STOTION 

MBX 

49 

53 

53 

56 

69 

61 

48 

47 

50 

51 

50 

52 

52 

53 

57 

57 

63 

68 

67 

65 

36 

36 

45 

51 

39 

45 

57 

58 

5S 

S3 

48 
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16 

20 

24 
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22 

33 

36 

30 

16 

20 

43 

47 

36 

22 

40 

35 
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31 

28 

36 

19 

ID 

19 

22 

20 

31 

23 

34 

2S 

1  7 

20 

26 
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CflRIERSVILLE 

MAX 

49 

S3 

64 

57 

60 

48 

48 

46 

50 

51 

55 

55 

55 

55 

53 

56 

63 

67 

64 

69 

36 

38 

46 

54 

48 

46 

60 

60 

54 

54 

50 

53 

.4 

MIN 

16 

20 

21 

29 

26 

32 

36 

29 

16 

33 

47 

48 

36 

27 

41 

36 

24 

31 

29 

36 

18 

9 

17 

19 

26 

29 

25 

39 

26 

18 

22 

27 

.9 
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MAX 

53 

52 

67 

60 

58 

52 

48 

44 

53 

51 

52 

55 

54 
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55 

65 

70 

70 

57 

36 

38 

48 

53 

42 
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16 

21 

20 

22 

24 

36 
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30 
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19 

22 

27 
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50 

62 

53 

67 

58 
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48 

33 

49 
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55 

64 
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68 

57 

30 

36 

45 

54 

44 

44 

62 

52 

42 

54 

SO 
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12 

14 

22 

25 

25 

25 

37 

28 

16 

21 

38 
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32 

31 

31 

18 

8 

8 

18 
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29 
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26 
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46 

61 

52 

66 

56 

46 

47 

33 

46 

51 

49 

52 

44 

55 

54 

55 

MIN 

12 

24 

26 

25 

27 

29 

39 

30 

19 

19 

39 

44 

35 

23 

21 

31 

27 

LS  FPTETTE 

MAX 
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44 

46 

49 

48 

51 

58 

49 

52 

53 

56 

50 

53 

64 

68 

62 

64 

31 

37 

40 

24 

20 

30 

31 

32 

19 

40 

30 

28 

31 

34 

38 

30 

36 

39 

30 

34 

39 

18 

27 

14 

IE 

22 

26 

26 

33 

34 

30 

31 

29 

1  7 

28 

DHHLONEGB 

MBX 

36 

45 

51 

46 

54 

57 

43 

51 

34 

47 

49 

54 

56 

51 

49 

52 

55 

63 

68 

67 

54 

29 

38 

46 

50 

42 

55 

51 

38 

48 

49 

.3 

15 

16 

22 

23 

23 

26 

32 

31 

17 

18 

36 

47 

43 

29 

31 

40 

32 

33 

34 

34 

17 

10 

1  1 

23 

26 

30 

30 

24 

21 

22 

26 

■  5 

GB1NE5VILLE 

MBX 

37 

46 

62 

50 

54 

68 

46 

48 

38 

48 

52 

53 

55 

52 

51 

52 

53 

60 

69 

66 

56 

29 

38 

43 

51 

42 

43 

55 

51 

43 

48 

49 

.7 

MIN 

17 

23 

24 

26 

25 

28 

35 

31 

18 

24 

39 

49 

41 

31 

36 

40 

35 

37 

32 

35 

17 

I  1 

16 

22 

22 

30 

30 

35 

29 

21 

32 

28 

.8 

HELEN  1  ESE 

MBX 

45 

49 

46 

56 

68 

62 

51 

47 

48 

47 

63 

56 

55 

47 

53 

55 

50 

70 

71 

61 

38 

40 

47 

SO 

45 

45 

58 

53 

48 

51 

46 

51 

.6 

MIN 

12 

19 

20 

19 

23 

30 

40 

28 

16 

22 

42 

49 

39 

21 

39 

35 

35 

39 

29 

37 

17 

7 

21 

24 

17 

32 

30 

31 

25 

20 

25 

27 

.2 

JBSPER  1  NNH 

MBX 

49 

50 

49 

56 

58 

45 

43 

43 

48 

47 

55 

57 

52 

50 

50 

53 

60 

68 

58 

55 

45 

38 

45 

51 

42 

40 

55 

52 

45 

40 

40 

50 

.0 

MIN 

9 

21 

18 

24 

25 

34 

35 

23 

15 

27 

47 

51 

37 

37 

40 

35 

30 

36 

39 

31 

15 

10 

20 

22 

36 

29 

28 

38 

23 

20 

20 

28 

.3 

U  OF  OB  PLT  SCIENCE 

FM 

MBX 

46 

53 

5 1 

48 

52 

.  1 

21 

25 

25 

27 

30 

35 

36 

32 

21 

30 

43 

49 

45 

30 

35 

42 

34 

42 

37 

42 

20 

1  3 

22 

24 

23 

34 

3? 

39 

29 

21 

30 

WINDER  1  SSE 

MBX 

45 

51 

50 

55 

57 

58 

49 

48 

48 

48 

51 

57 

57 

52 

51 

55 

62 

70 

68 

68 

38 

39 

43 

50 

48 

45 

55 

56 

55 

56 

55 

52 

.9 

•          ■  • 

17 

27 

23 

28 

30 

35 

35 

31 

19 

30 

43 

50 

42 

28 

37 

36 

30 

38 

37 

37 

19 

9 

21 

21 

34 

31 

27 

48 

27 

19 

29 

NORTHEAST 

03 

CLBTTON   I  SSH 

MBX 

45 

48 

46 

53 

58 

56 

53 

50 

47 

46 

54 

67 

53 

46 

49 

52 

61 

65 

67 

65 

45 

35 

4  1 

47 

44 

46 

55 

53 

42 

47 

43 

50 

6 

12 

16 

17 

16 

22 

26 

38 

29 

15 

18 

40 

42 

29 

17 

35 

31 

26 

29 

27 

28 

15 

9 

15 

16 

14 

26 

27 

30 

25 

17 

32 

CORNEL  IB 

MAX 

41 

49 

45 

5! 

56 

46 

50 

45 

44 

46 

51 

51 

51 

44 

49 

56 

62 

69 

66 

54 

43 

32 

46 

45 

38 

40 

52 

50 

43 

44 

41 

48 

3 

MIN 

12 

14 

15 

16 

22 

34 

35 

25 

14 

25 

32 

48 

36 

28 

38 

36 

29 

30 

31 

33 

15 

7 

17 

19 

19 

31 

25 

37 

24 

17 

26 

25 

5 

ELBERTON  2  N 

MBX 

42 

54 

48 

52 

57 

54 

49 

50 

45 

51 

52 

59 

58 

49 

51 

56 

60 

66 

65 

60 

52 

40 

44 

48 

43 

46 

55 

60 

5! 

55 

54 

52 

5 

MIN 

16 

18 

20 

19 

22 

36 

36 

33 

15 

22 

35 

34 

25 

24 

34 

44 

29 

32 

28 

42 

22 

10 

21 

19 

18 

35 

28 

34 

24 

20 

22 

26 

3 

MfiRTWELL 

MBX 

45 

57 

50 

56 

50 

40 

49 

46 

t 

SO 

56 

50 

52 

56 

52 

52 

62 

60 

70 

68 

58 

50 

40 

50 

45 

44 

50 

57 

55 

52 

52 

50 

52 

4 

MIN 

20 

27 

25 

27 

25 

35 

35 

35 

20 

28 

40 

42 

45 

32 

37 

40 

35 

39 

40 

44 

21 

14 

26 

24 

24 

36 

34 

36 

30 

22 

28 

31 

2 

TOCCOB 

MBX 

46 

55 

48 

48 

51 

9 

20 

28 

28 

25 

23 

37 

38 

3? 

20 

25 

43 

36 

43 

26 

35 

33 

35 

38 

38 

38 

?9 

?3 

23 

24 

21 

35 

38 

30 

37 

29 

32 

30 

HBSHINGION 

MBX 

41 

45 

57 

57 

56 

59 

47 

48 

41 

49 

50 

55 

59 

54 

45 

50 

60 

65 

67 

70 

55 

39 

42 

42 

51 

46 

53 

57 

56 

47 

58 

52 

3 

■ 

n 

18 

18 

23 

25 

26 

36 

36 

19 

19 

33 

44 

47 

27 

25 

36 

35 

33 

36 

36 

21 

1  3 

1  1 

23 

25 

26 

40 

43 

31 

24 

25 

26 

HEST  CENTRBL 

04 

CBRROLLTON 

MBX 

52 

53 

54 

59 

60 

60 

45 

51 

53 

52 

56 

56 

56 

57 

68 

62 

69 

67 

61 

59 

50 

50 

54 

54 

55 

60 

55 

55 

55 

55 

55 

1 

MIN 

1  9 

25 

22 

26 

4  t 

35 

22 

35 

29 

2 1 

22 

25 

3 1 

1  8 

5 

1  1 

1  3 

1 5 

2  1 

42 

1  9 

I  4 

20 

22 

4 

COLUMBUS  WSO  BP 

MBX 

64 

60 

59 

61 

63 

54 

53 

47 

53 

59 

60 

65 

59 

50 

54 

63 

67 

70 

68 

59 

37 

35 

45 

55 

48 

50 

52 

66 

54 

61 

56 

56 

4 

MIN 

23 

26 

28 

30 

29 

45 

43 

30 

24 

37 

50 

56 

43 

37 

41 

43 

29 

34 

40 

36 

25 

17 

29 

21 

28 

37 

29 

45 

31 

27 

26 

33 

5 
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27 
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60 
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44 

56 

48 

49 

64 

60 

54 

SB 

S4.8 

■ 

MIN 

19 

21 

24 

25 

26 

30 

41 

30 

22 

22 

22 

40 

45 

30 

31 

38 

30 

29 

38 

40 

22 

14 

IS 

19 

21 

23 

30 

32 

33 

26 

30 

28.0 

CENIRBL 

OS 

filLET 

nBx 

49 

SO 

55 

61 

69 

50 

53 

51 

52 

64 

60 

69 

61 

63 

65 

71 

69 

56 

SB 

43 

SO 

SS 

67 

57 

63 

SB 

SB  1 

MIN 

25 

27 

27 

32 

34 

47 

45 

39 

25 

38 

S3 

58 

53 

38 

37 

40 

44 

46 

28 

17 

34 

25 

31 

36 

37 

31 

45 

36.7 

COVINGTON 

MAX 

49 

54 

54 

56 

SB 

51 

48 

48 

49 

50 

51 

57 

56 

46 

SI 

57 

64 

69 

68 

55 

40 

38 

4  1 

51 

41 

45 

S8 

55 

52 

55 

54 

52  4 

MIN 

19 

22 

26 

29 

27 

38 

37 

32 

19 

31 

45 

51 

42 

31 

37 

43 

29 

37 

34 

40 

21 

1  1 

25 

23 

26 

35 

28 

40 

29 

24 

31 

31  .0 

DUBLIN  3  S 

MBX 

41 

SO 

58 

60 

58 

55 

50 

51 

48 

53 

61 

68 

69 

SB 

SI 

S2 

64 

66 

71 

67 

56 

48 

40 

48 

55 

SB 

52 

SB 

65 

55 

66 

56  6 

MIN 

19 

20 

22 

27 

25 

26 

38 

34 

20 

21 

37 

48 

48 

34 

36 

39 

30 

31 

39 

41 

23 

14 

IS 

19 

21 

27 

29 

30 

33 

23 

24 

29.8 

ERSTMPN  1  H 

MBX 

41 

47 

57 

SB 

SB 

54 

51 

51 

48 

51 

61 

67 

68 

56 

47 

53 

63 

67 

70 

67 

58 

4  1 

47 

51 

61 

61 

49 

58 

65 

55 

60 

66  2 

MIN 

24 

27 

32 

32 

33 

48 

41 

36 

24 

37 

49 

56 

52 

37 

41 

43 

3S 

43 

44 

49 

26 

17 

22 

26 

29 

40 

33 

39 

35 

29 

24 

35.6 

FDRSriM  6  NNH 

MAX 

SI 

S8 

57 

59 

61 

55 

50 

SO 

52 

54 

;<3 

55 

52 

56 

51 

61 

66 

73 

69 

59 

48 

37 

44 

56 

45 

46 

60 

55 

59 

6D 

55 

M I N 

19 

19 

22 

23 

23 

30 

37 

32 

17 

2S 

4S 

41 

40 

24 

38 

42 

30 

36 

33 

43 

23 

10 

27 

18 

20 

32 

29 

32 

36 

22 

27 

28. 9 

MfiHKINSVICLE 

MAX 

40 

S2 

65 

61 

59 

52 

51 

52 

54 

62 

69 

67 

SB 

46 

SI 

68 

71 

76 

71 

58 

43 

49 

68 

58 

59 

60 

M I N 

20 

21 

25 

28 

47 

40 

3S 

22 

24 

39 

54 

49 

37 

37 

40 

31 

31 

39 

43 

24 

14 

31 

32 

32 

25 

20 

32.3 

IRHINTON   1  UNH 

MAX 

SI 

58 

59 

62 

60 

51 

61 

6D 

57 

60 

62 

60 

62 

64 

58 

63 

62 

69 

68 

69 

62 

35 

so 

57 

59 

SB 

SB 

SS 

54 

51 

52 

M I N 

23 

31 

25 

27 

21 

33 

43 

38 

24 

35 

44 

45 

41 

38 

39 

42 

40 

43 

44 

45 

26 

16 

31 

32 

36 

3B 

34 

40 

33 

31 

36 

34.7 

MRCON  HSO  BP 

MAX 

52 

61 

59 

61 

64 

52 

52 

5D 

55 

60 

57 

65 

62 

SI 

S3 

65 

68 

73 

69 

60 

40 

40 

49 

55 

S3 

SO 

60 

64 

54 

62 

55 

MIN 

21 

23 

27 

30 

27 

43 

42 

30 

26 

35 

48 

55 

45 

38 

42 

44 

36 

38 

41 

37 

22 

15 

33 

21 

26 

38 

33 

46 

35 

29 

29 

34.0 

HILLEOOEVILLE 

MAX 

41 

48 

SB 

57 

S7 

61 

45 

49 

46 

51 

56 

57 

61 

.56 

49 

SI 

63 

66 

73 

67 

56 

37 

42 

46 

54 

49 

SO 

60 

HIN 

19 

19 

21 

27 

26 

28 

38 

37 

23 

21 

39 

45 

49 

31 

30 

37 

35 

35 

33 

38 

24 

12 

12 

27 

21 

25 

32 

18 

26.6 

nONTICELLO 

MBX 

40 

51 

SB 

SS 

60 

60 

44 

49 

45 

50 

58 

61 

60 

S4 

46 

45 

60 

65 

67 

69 

56 

36 

38 

4B 

52 

48 

SS 

59 

S6 

SO 

56 

53.3 

MIN 

20 

23 

27 

30 

31 

37 

40 

33 

24 

25 

40 

41 

46 

30 

31 

39 

33 

34 

39 

44 

22 

14 

15 

17 

27 

34 

32 

33 

33 

33 

34 

31  .0 

SBNDERSVILLE 

MBX 

4S 

57 

54 

56 

57 

5D 

46 

46 

48 

59 

56 

62 

59 

48 

48 

61 

63 

69 

65 

56 

54 

40 

46 

52 

56 

49 

56 

62 

S3 

60 

53 

54. S 

MIN 

2D 

23 

27 

30 

26 

4  1 

39 

35 

22 

36 

4B 

55 

48 

34 

39 

46 

36 

40 

37 

46 

24 

14 

28 

22 

25 

40 

31 

45 

35 

24 

40 

34.1 

SILOBM 

MBX 

49 

56 

55 

58 

60 

54 

46 

48 

51 

54 

54 

59 

57 

4e 

51 

60 

64 

72 

69 

56 

42 

36 

43 

54 

48 

47 

58 

57 

53 

57 

54 

53.9 

. 

M  1  N 

19 

25 

27 

28 

30 

37 

37 

30 

20 

29 

45 

60 

4$ 

29 

35 

37 

34 

40 

40 

42 

21 

12 

24 

24 

29 

36 

30 

45 

29 

25 

37 

32.1 

EflST  CENTRAL 

D6 

SPPLINO   1  NH 

MAX 

41 

48 

57 

S3 

56 

S9 

43 

49 

45 

50 

56 

57 

61 

56 

49 

51 

61 

63 

70 

67 

57 

38 

43 

45 

53 

S2 

51 

58 

58 

49 

59 

MIN 

18 

21 

24 

24 

25 

30 

38 

37 

20 

24 

39 

46 

47 

29 

31 

36 

36 

36 

34 

37 

24 

12 

20 

23 

21 

32 

33 

35 

33 

22 

26 

29.6 

BUCUSTB  HSO  BP 

MAX 

48 

6D 

54 

59 

67 

SO 

49 

49 

51 

62 

56 

64 

60 

52 

SI 

64 

65 

69 

67 

57 

40 

45 

48 

53 

60 

S3 

59 

60 

52 

61 

57 

M  I  N 

21 

22 

27 

29 

26 

42 

41 

28 

23 

26 

46 

SS 

40 

33 

40 

47 

37 

40 

36 

39 

23 

16 

25 

21 

23 

38 

36 

46 

28 

23 

30 

32.6 

BROOKLET   1  H 

MBX 

47 

55 

SB 

60 

59 

52 

60 

SS 

SO 

61 

60 

72 

67 

SS 

54 

62 

63 

68 

64 

SB 

SS 

42 

SO 

54 

67 

57 

58 

67 

63 

SS 

67 

M  I  N 

27 

27 

34 

35 

37 

44 

4S 

40 

27 

36 

SI 

57 

49 

37 

44 

46 

36 

42 

39 

48 

27 

17 

35 

26 

30 

44 

35 

45 

39 

27 

50 

38.0 

LOUISVILLE  3  S 

MBX 

48 

57 

S4 

59 

SS 

45 

48 

49 

49 

60 

60 

65 

65 

55 

50 

62 

63 

69 

68 

63 

SB 

40 

46 

54 

60 

56 

SB 

61 

56 

59 

55 

MIN 

21 

21 

21 

23 

29 

40 

38 

34 

22 

31 

40 

SO 

49 

32 

37 

45 

35 

4D 

39 

49 

23 

16 

29 

25 

25 

40 

32 

43 

34 

26 

35 

33.0 

HETTER 

MBX 

49 

51 

SB 

SB 

62 

58 

54 

52 

SI 

61 

60 

70 

69 

56 

SB 

70 

66 

70 

65 

58 

SS 

48 

SB 

SS 

65 

57 

60 

68 

65 

63 

59 

MIN 

26 

2B 

28 

29 

36 

45 

44 

38 

28 

38 

S3 

57 

41 

39 

34 

45 

40 

42 

41 

48 

27 

20 

34 

26 

20 

42 

34 

34 

36 

29 

51 

36. S 

niDVILLE  EXP  SIB 

MBX 

62 

57 

S9 

59 

56 

53 

49 

S3 

67 

62 

73 

69 

72 

68 

60 

59 

SB 

S3 

60 

SB 

59 

63 

52 

61 

58 

60 .0 

MIN 

22 

23 

26 

32 

40 

37 

23 

24 

40 

36 

36 

39 

36 

38 

25 

17 

28 

21 

23 

45 

34 

48 

27 

23 

30 

30.9 

nlLLEN  4  N 

MAX 

47 

59 

59 

59 

52 

5D 

51 

49 

SO 

61 

57 

67 

66 

52 

SO 

63 

64 

71 

75 

65 

56 

43 

49 

SS 

62 

S6 

60 

64 

56 

60 

56 

MIN 

19 

22 

27 

31 

27 

42 

42 

39 

2D 

30 

51 

56 

SO 

36 

42 

47 

39 

44 

49 

36 

27 

13 

26 

20 

24 

44 

38 

34 

36 

23 

44 

34.8 

NEHINGION  ;  NE 

MBX 

48 

56 

55 

61 

59 

53 

59 

59 

56 

51 

62 

72 

65 

57 

59 

63 

62 

66 

63 

57 

53 

43 

49 

49 

66 

56 

55 

58 

57 

59 

60 

57 .7 

MIN 

25 

29 

30 

39 

39 

44 

49 

47 

27 

32 

47 

56 

52 

41 

45 

46 

37 

43 

39 

49 

29 

21 

32 

27 

31 

46 

45 

36 

35 

3D 

51 

38.7 

SHBINSBORO 

MBX 

48 

58 

SB 

60 

60 

SB 

SI 

49 

50 

61 

62 

70 

66 

55 

49 

63 

65 

71 

68 

62 

56 

41 

49 

55 

61 

SB 

60 

67 

57 

64 

57 

SB. 4 

MIN 

25 

26 

35 

35 

36 

44 

42 

39 

25 

36 

52 

52 

52 

37 

37 

46 

37 

41 

42 

42 

27 

IS 

31 

24 

23 

44 

33 

43 

3S 

28 

51 

36.6 

HBRRENTON 

MAX 

4  1 

47 

SS 

S3 

55 

SB 

44 

48 

44 

48 

57 

55 

61 

55 

48 

51 

60 

6 1 

68 

65 

56 

37 

4  3 

4S 

52 

52 

49 

57 

58 

48 

58 

52. 5 

HIN 

19 

21 

24 

28 

28 

30 

43 

37 

22 

22 

36 

45 

4S 

30 

31 

37 

36 

36 

36 

39 

25 

15 

16 

26 

26 

27 

33 

33 

33 

24 

25 

30.0 

HflrNESBORO  2  NE 

MBX 

4  1 

43 

53 

58 

SB 

62 

48 

50 

49 

50 

62 

68 

65 

58 

52 

52 

62 

SI 

56 

56 

52 

4D 

44 

44 

SS 

52 

54 

59 

64 

53 

60 

54.2 

• 

HIN 

IB 

IB 

22 

28 

25 

25 

39 

35 

20 

27 

38 

SO 

38 

31 

31 

38 

35 

39 

35 

SO 

26 

14 

17 

24 

24 

23 

34 

32 

32 

24 

24 

29.5 

SOUIMHEST 

D7 

BLBBNt  3  SE 

MAX 

45 

SO 

60 

61 

60 

62 

SB 

59 

SO 

S4 

62 

63 

68 

66 

49 

61 

62 

67 

72 

72 

59 

40 

4  1 

47 

60 

60 

52 

6D 

60 

59 

65 

58.2 

MIN 

22 

23 

25 

25 

36 

43 

48 

36 

24 

25 

41 

SI 

S3 

42 

43 

44 

33 

34 

40 

47 

27 

17 

18 

20 

2S 

34 

28 

29 

34 

25 

26 

32.8 

BHERICUS  '  ENE 

MAX 

49 

59 

59 

60 

60 

57 

SI 

5D 

51 

60 

60 

64 

57 

52 

S3 

62 

6S 

70 

65 

63 

SB 

37 

46 

55 

68 

5D 

52 

64 

64 

56 

50 

56.7 

MIN 

24 

26 

30 

30 

32 

46 

42 

33 

23 

37 

SO 

SO 

50 

37 

41 

46 

34 

42 

43 

30 

22 

16 

31 

23 

31 

40 

31 

29 

25 

46 

34 

34.6 

BBINBRIOCE  S  NNE 

MAX 

MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  SIBT10N  INDEX 


DniLY  TEMPERnTURES 


GEORGIA 
DECEMBER 


STfiTlON 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
cc 

2 

3 

5 

6 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

I  6 

1  7 

1  8 

20 

2  I 

22 

2  3 

25 

2  8 

29 

30 

a 

BLBKELT 

MAX 
MIN 

43 
24 

SO 
25 

59 
29 

60 
31 

61 
33 

63 
34 

56 
48 

58 
34 

49 
25 

52 
25 

60 
43 

63 
52 

68 
55 

55 
44 

47 
44 

52 
45 

64 
3B 

67 
38 

72 
40 

70 
45 

60 
27 

39 
20 

38 
23 

45 
26 

56 
25 

57 
31 

52 
30 

63 
30 

64 

35 

60 
31 

54 

31 

57.0 
34  .3 

CBMILLfl 

MAX 
niN 

49 

25 

55 
28 

57 
28 

60 
32 

60 
33 

60 
50 

61 
47 

53 
37 

50 
25 

65 
36 

64 

53 

73 
60 

69 
59 

59 
43 

51 
44 

61 
44 

62 
32 

67 
38 

69 
4  1 

60 
47 

59 
28 

49 

29 

49 

36 

53 
24 

61 
31 

58 
43 

57 
30 

67 
4  1 

SB 
35 

64 

30 

58 
45 

59  .3 
37.9 

COLQUITT  2  E 

MAX 
MIN 

44 

27 

50 
29 

60 
30 

59 
33 

61 
36 

62 
51 

59 
50 

60 
35 

52 
27 

52 
36 

45 

70 

57 
46 

49 
44 

53 
44 

65 
35 

70 
39 

72 
42 

70 
52 

50 
27 

42 

22 

49 
28 

52 
25 

60 
32 

63 
43 

53 
30 

62 
34 

69 
35 

60 
31 

64 
40 

58.5 
35.1 

CUIHBERT 

MAX 
MIN 

51 

59 

56 

60 

62 

60 

S3 

52 

52 

60 

58 

69 

69 

54 

51 
4  1 

62 
43 

66 
37 

70 
39 

70 
44 

65 
51 

57 
24 

38 
16 

45 

32 

58 
22 

55 
29 

56 
40 

61 
29 

66 
4  1 

60 
33 

63 
29 

59 
39 

58.5 

FORT  GBINES 

MAX 
MIN 

49 
24 

55 
30 

56 
30 

57 
31 

61 
33 

56 
49 

53 
48 

51 
33 

48 

22 

60 
38 

59 
53 

68 
56 

68 
47 

56 
42 

57 
37 

60 
45 

65 
35 

67 
40 

68 
48 

66 
50 

60 
26 

49 

IB 

44 

32 

53 
26 

60 
40 

60 
30 

61 
31 

66 
44 

62 
32 

62 
40 

60 
40 

58.7 
37  . 1 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

S2 
19 

59 
23 

60 
22 

61 
25 

63 
26 

60 
46 

52 
45 

52 
31 

51 
20 

62 
30 

59 
SO 

70 
55 

69 
49 

56 
39 

51 
41 

62 
41 

66 
28 

72 
31 

70 
37 

60 
41 

56 
24 

36 
13 

45 

29 

57 
18 

55 
23 

53 
4  1 

62 
26 

65 
42 

62 
31 

61 
24 

58 
23 

58  .6 
32  .0 

MORGON   1  H 

MAX 
M  1  N 

PLAINS  sw  on  EXP  sm 

MAX 
MIN 

40 

22 

50 
27 

57 
28 

59 
33 

59 
34 

62 
39 

5  1 
44 

52 
33 

45 
24 

51 
25 

59 
43 

63 
50 

69 
51 

56 
38 

45 
38 

52 
41 

6  1 
34 

64 

35 

71 
44 

71 
51 

69 
25 

36 
17 

37 
19 

46 

23 

57 
24 

57 
38 

49 

3D 

61 
35 

64 

33 

55 
31 

61 
34 

55.5 
33.6 

THOMBSVILLE  4  SE 
. 

MAX 
MIN 

SO 
31 

54 

33 

64 
34 

65 
32 

62 
36 

62 
51 

50 
37 

56 
27 

65 
41 

59 
43 

56 
43 

58 
45 

64 

47 

64 

52 

75 

39 

57 
28 

44 

22 

49 

28 

60 
31 

65 
31 

61 
42 

64 

35 

71 
4  4 

64 

42 

67 
30 

61 
28 

60  .3 
36.6 

SOUTH  CENTRAL  08 

fiSHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

41 
24 

47 

26 

54 
30 

55 
33 

58 
34 

54 
4  1 

58 
48 

56 
36 

58 
26 

58 
27 

60 
39 

66 
53 

69 
54 

59 
40 

49 
40 

50 
43 

60 
40 

63 
39 

69 
43 

66 
48 

57 
27 

40 

20 

4  1 

21 

46 

26 

54 
34 

59 
4  1 

49 

35 

57 
36 

64 

37 

56 
32 

62 
34 

56  . 1 
35. B 

COROELE 

MAX 
M  1  N 

46 

23 

56 
26 

56 
27 

57 
31 

58 
31 

57 
43 

60 
43 

50 
36 

49 
24 

61 
37 

61 
51 

6B 
56 

67 
51 

54 

39 

50 
42 

61 
44 

64 

33 

67 
39 

72 
43 

66 
50 

57 
27 

1  7 

53 

60 
30 

57 
29 

56 
33 

64 
45 

SB 
36 

62 
29 

63 
32 

59.0 
35.  I 

OOUGLfiS  2  ESE 

MAX 
MIN 

43 

26 

49 

27 

54 

26 

60 
32 

61 
31 

55 
42 

56 
46 

61 
39 

50 
26 

52 
26 

62 
42 

65 
46 

72 
55 

SB 
43 

52 
43 

50 
46 

63 
39 

65 
38 

72 
41 

59 
49 

58 
27 

40 

17 

45 
1  7 

50 
30 

68 

27 

62 
30 

52 
33 

61 
34 

67 
38 

59 

27 

63 

27 

57.5 
34  .6 

f I TZGERPLD 

MAX 
MIN 

4B 

27 

56 
30 

60 
34 

60 
34 

57 
36 

56 
49 

60 
45 

52 
38 

52 
26 

62 
39 

61 
52 

70 
SB 

70 
53 

55 
40 

49 
44 

64 
47 

62 
41 

73 
46 

69 
47 

66 
50 

59 
28 

43 

22 

48 

36 

58 

29 

59 
34 

SB 
43 

60 
35 

67 
46 

59 
38 

63 
33 

60 
48 

59 . 2 
39.6 

HOMERVILLE  3  NSW 

MAX 
MIN 

50 
31 

52 
34 

60 
33 

63 
34 

61 
39 

58 
52 

53 
51 

62 
40 

56 
2B 

63 
42 

63 

55 

75 
61 

70 
55 

55 
42 

56 
46 

63 
48 

66 
37 

72 
39 

72 
40 

64 
51 

59 
30 

46 

21 

46 

38 

58 
26 

69 
30 

56 
47 

61 
31 

67 
4  1 

64 

40 

65 
29 

60 
33 

61  .3 
39.5 

LUMBER  CITT 

MAX 
MIN 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

48 

28 

54 

30 

60 
33 

65 
32 

61 
33 

60 
49 

65 
49 

57 
37 

52 
27 

64 
4  1 

62 
54 

74. 
53 

70 
55 

55 
42 

51 
46 

62 
47 

65 
4  1 

74 
46 

71 
46 

62 
50 

59 
28 

43 

21 

49 

37 

53 
27 

58 
32 

53 
32 

60 
33 

68 
43 

59 
38 

65 
30 

59 
45 

59  .9 
39.0 

NASHVILLE  5  5SE 

MAX 
MIN 

50 
28 

54 

3D 

61 

31 

62 
34 

57 
37 

59 
49 

63 
45 

60 
38 

55 
27 

65 
41 

64 

50 

68 
51 

73 
53 

56 
41 

53 
46 

54 

46 

63 
44 

72 
37 

72 
41 

72 
49 

59 
29 

46 

20 

58 
35 

59 
26 

59 
33 

56 
34 

61 
32 

69 
42 

67 
39 

65 
29 

62 
34 

61  .4 
37.6 

QunnfiN  2  NH 

MAX 
MIN 

50 
32 

53 
35 

58 
36 

63 
35 

57 
47 

64 

52 

63 
39 

51 
29 

55 
32 

66 
46 

66 
56 

74 

57 

60 
42 

54 
43 

56 
46 

62 
37 

66 
39 

71 
41 

72 
50 

60 
29 

52 
21 

45 

26 

50 
27 

60 
30 

65 
32 

58 

31 

62 
37 

70 
41 

60 
29 

62 
29 

66 
28 

60.7 
37.2 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

4  1 

25 

50 
28 

55 
2B 

60 
34 

61 
36 

54 
40 

58 
47 

60 
38 

49 

27 

52 
38 

62 
4  1 

75 
54 

71 
55 

55 
42 

49 
40 

50 
45 

63 
38 

65 
39 

62 
44 

70 
48 

59 
28 

38 

21 

4  1 

23 

49 
28 

SB 
31 

60 
39 

5 1 
34 

59 
36 

67 
38 

SB 
31 

63 
33 

56.9 
36.4 

VALOOSTA  3  E 

MAX 
MIN 

50 
31 

52 
35 

62 
32 

61 
34 

60 

37 

61 
40 

62 
51 

62 
39 

59 
27 

61 
45 

62 
48 

72 
59 

67 
52 

52 
42 

55 
45 

62 
46 

73 
37 

72 
41 

72 
39 

68 
56 

61 
29 

45 

21 

47 
37 

60 
25 

65 
3D 

62 
45 

60 
30 

65 
40 

65 
4  1 

59 
26 

59 
25 

61.1 
38.3 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

SO 
3D 

54 
31 

61 
34 

64 

35 

55 
40 

54 

50 

61 
49 

56 
37 

54 

29 

64 
4  1 

61 
56 

73 
61 

69 

50 

53 
43 

52 
48 

65 
48 

67 
43 

72 
43 

63 
42 

60 
52 

59 
27 

45 

22 

48 

38 

56 
28 

63 

32 

57 
42 

60 
37 

65 

47 

SB 
40 

62 
30 

59 
43 

59.5 
40.3 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

50 
34 

58 
40 

60 
3B 

74 

40 

61 
47 

60 
47 

65 
52 

63 
43 

60 
29 

63 
44 

65 
55 

76 
59 

74 

53 

56 
45 

63 
53 

63 
46 

67 
37 

66 
37 

73 
37 

67 
43 

62 
2B 

S3 
26 

49 

30 

55 
30 

67 
35 

63 
49 

63 
36 

67 
43 

53 
44 

61 
34 

64 

50 

62  .9 
4  1  .5 

BRUNSWICK  FAA  HP 

MAX 
MIN 

47 

35 

55 
41 

58 
3B 

59 
43 

55 
44 

63 
52 

62 
55 

56 
36 

52 
31 

58 
46 

63 
56 

76 
61 

66 
52 

60 
48 

52 
49 

62 
49 

66 
4  3 

68 
44 

66 
43 

61 
49 

49 
28 

48 

26 

48 
42 

54 
29 

64 

37 

SB 
42 

52 
38 

64 
44 

62 
42 

59 
34 

63 
44 

59  .5 
42.6 

FLEMING 

MAX 
MIN 

48 

30 

55 
31 

58 
31 

63 
35 

52 
40 

SB 
49 

64 

50 

59 
43 

52 
28 

60 
37 

60 
54 

72 
59 

72 
56 

57 
42 

56 
46 

63 
46 

64 

39 

66 
39 

65 
38 

63 
45 

SB 

30 

46 

18 

49 

35 

54 

25 

66 
29 

64 
47 

60 
33 

66 
40 

63 
42 

58 
27 

60 
50 

60 . 1 
39.2 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 
MIN 

S3 
29 

54 
29 

63 
31 

65 
35 

63 
39 

58 
51 

64 
52 

62 
41 

57 
25 

65 
40 

67 
54 

78 
62 

75 
49 

54 
42 

61 
50 

59 
45 

67 
37 

72 
38 

72 
38 

59 
49 

62 
30 

48 
20 

55 
26 

57 
30 

70 
29 

63 
33 

63 
33 

62 
4  1 

63 
4  1 

63 
30 

65 
46 

62  .9 
38.5 

FORT  STEWART 

MAX 
MIN 

50 
30 

55 
32 

61 
35 

64 

37 

60 
40 

57 
50 

65 
49 

61 
43 

52 
29 

61 
39 

61 
54 

74 
59 

70 
54 

55 
42 

56 
47 

64 
46 

66 
4  1 

70 
45 

67 
41 

59 
48 

59 
30 

46 

20 

51 
37 

55 
28 

66 

31 

62 
47 

62 
34 

65 
43 

64 
4  1 

62 
29 

61 
52 

60  .7 
40.4 

GLENNVILLE 

MfiX 
MIN 

52 
29 

55 
32 

62 
38 

S3 
36 

56 
36 

55 
49 

60 
49 

60 
4  1 

27 

62 
34 

61 
48 

72 
60 

70 
58 

59 
49 

65 
51 

69 
47 

67 
45 

70 
45 

68 
47 

59 
49 

56 
29 

45 
19 

52 
3D 

55 
25 

67 
32 

60 
45 

61 
32 

67 
45 

64 
40 

67 
26 

60 
40 

60  .8 
39.9 

JESUP  6  S 

MAX 
MIN 

50 
31 

54 

32 

52 
31 

63 
34 

62 
36 

59 
49 

61 
49 

61 
40 

53 
27 

65 
39 

63 
53 

73 
53 

72 
54 

54 
43 

57 
48 

62 
44 

52 
36 

71 
40 

66 
38 

68 
49 

66 
29 

49 

20 

47 

37 

54 

25 

65 
29 

64 
43 

60 
33 

65 
39 

64 

38 

64 

28 

63 
43 

61  .3 
38.5 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

50 
33 

53 
37 

63 
35 

64 

36 

63 
41 

63 
42 

63 
SI 

64 
42 

55 
29 

64 

40 

63 
52 

73 
51 

69 
54 

64 

35 

61 
42 

63 
48 

66 
40 

72 
40 

70 
40 

67 
51 

60 
31 

46 

23 

50 
35 

57 
26 

69 
32 

65 
38 

66 
35 

65 
42 

64 
44 

65 
29 

62 
40 

62  .5 
39.2 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

48 
35 

59 
34 

58 
35 

60 
44 

60 
45 

62 
44 

64 

53 

58 
35 

58 
29 

61 
43 

55 
46 

73 
50 

68 
S3 

67 
47 

61 
53 

62 
40 

52 
41 

65 
44 

67 
40 

59 
52 

56 
32 

50 
25 

54 
27 

52 
28 

65 
34 

57 
39 

58 
42 

64 
41 

61 
31 

57 
32 

60 
44 

59  .7 
39.9 

SAVANNAH  U5DA  PL  GRON 

MAX 
MIN 

50 
28 

56 
30 

59 
30 

65 
47 

61 
39 

56 
46 

65 
49 

57 
40 

61 
26 

65 
42 

63 
50 

72 
56 

69 
53 

59 
41 

61 
47 

64 
45 

65 
36 

68 
44 

66 
35 

60 
44 

47 
28 

45 

17 

51 
33 

64 
24 

58 
27 

65 
35 

60 
45 

64 
41 

62 
40 

61 
25 

56 
44 

60.9 
3B.4 

SAVANNAH  WSO  BP 

MAX 

niN 

49 
29 

57 
3 1 

57 

62 

60 

65 

64 

53 

50 

64 

63 

73 

62 

59 

60 

63 

65 

67 

64 

SB 

43 

44 

50 

52 

57 

57 

59 

65 

58 

58 

61 

59  .0 
39  .0 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

49 
36 

57 
36 

62 
40 

65 
42 

60 
40 

65 
46 

59 
44 

54 

35 

58 
45 

63 
53 

68 
54 

56 
40 

56 
44 

62 
38 

65 
38 

67 
44 

60 
45 

63 
32 

44 

26 

57 
40 

59 
37 

66 
36 

59 
42 

58 
30 

61 
44 

59.8 
40.3 

SURRENCT  2  WNW 

MAX 
MIN 

49 

26 

55 
26 

60 
30 

58 
42 

62 
32 

55 
48 

60 
46 

61 
38 

52 
25 

65 
36 

62 
52 

73 
59 

69 
53 

57 
39 

53 
45 

63 
45 

65 
38 

71 
39 

68 
39 

59 
47 

56 
27 

46 

IB 

51 
33 

55 
24 

54 
2B 

SB 
42 

61 
31 

66 
40 

65 
37 

62 
28 

60 
47 

60.0 
37.5 

HBrCROSS  4  NE 

MAX 
MIN 

45 
30 

51 
31 

55 
30 

64 
30 

65 
31 

60 
39 

58 
48 

63 
41 

52 
25 

57 
25 

70 
40 

70 
50 

75 
57 

61 
44 

68 
44 

54 
44 

65 
36 

58 
36 

75 
38 

67 
38 

60 
29 

43 
17 

46 

1  7 

47 

22 

48 
22 

68 
29 

55 
31 

64 

32 

68 
40 

67 
27 

64 

27 

60.5 
33.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

OEORCIB 

OECEMBER  i916 


X 

D«T  OF  MONTH 

sinr ION 

Q. 
O 
1  IN  1 

c 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

?1 

22 

24 

25 

26 

27 

?e 

29 

30 

31 

tr 
(c 

a: 

CBLHOUN  EXP  SmilON 

4 

nnx 
niN 

53 
40 

45 

39 

47 
39 

47 

39 

48 

39 

49 
40 

44 

43 

47 
42 

43 
40 

44 

38 

45 

38 

47 
44 

48 
45 

46 
41 

47 
40 

52 
45 

51 
42 

49 
42 

51 
42 

49 
41 

so 

41 

42 

39 

40 

38 

41 

38 

42 

38 

39 
38 

44 

38 

4S 

38 

47 
40 

42 

39 

41 

37 

46.0 
40.1 

EXPERIMENT 

2 

nnx 
riiN 

52 
39 

56 
40 

62 
40 

59 
45 

6 1 
48 

6 1 
48 

48 
46 

5 1 
41 

S3 
38 

42 

50 

S3 

50 

40 

45 

47 

40 

47 

49 

63 
54 

39 

37 

4  3 

38 

39 

S4 
41 

42 

53 
38 

55 
46 

5 1 
39 

52 
40 

49 
46 

54.3 
43.5 

t 

nnx 

»IN 

49 
40 

52 
4  1 

53 
4  I 

55 
43 

56 
45 

56 
47 

47 
48 

49 
43 

49 
40 

SO 
43 

51 
SO 

SS 
S 1 

55 
49 

49 

48 
46 

50 
46 

57 

54 
45 

59 
48 

58 
S3 

S3 
4  I 

46 

39 

43 
40 

42 

39 

49 
4  1 

44 

42 

50 
39 

SO 
45 

49 
40 

49 

39 

47 
47 

so. 8 
43.7 

8 

nnx 

MIN 

48 
45 

49 
45 

50 
46 

50 
45 

5 1 
46 

5 1 
SO 

so 

48 

49 
48 

48 
44 

47 
45 

49 

47 

S 1 
49 

54 

S3 

S3 

47 

46 
47 

49 
48 

46 

so 

47 

54 

49 

54 

S3 

5  3 
47 

47 
43 

4  3 
43 

4  3 
41 

45 
42 

43 

42 

46 
41 

46 

45 

47 
44 

46 
4  1 

46 
45 

48. B 
45.9 

HRHKINSVILLE 

i 

nnx 
niN 

52 
41 

4  1 

39 

- 

SO 
41 

52 
47 

SO 
46 

so 

49 

S 1 
48 

48 
46 

46 
43 

59 
46 

53 
44 

6 1 
S3 

6 1 
53 

S3 
SO 

54 

48 

55 
SO 

so 

47 

5 1 
50 

54 
49 

55 
49 

54 
48 

- 

- 

49 

43 

52 
40 

47 
42 

46 
43 

52 
40 

51  .8 
46.7 

HOnERVILLE   3  HSH 

i 

rtBX 

niN 

51 
46 

5 1 
49 

5 1 
49 

57 
50 

58 
49 

54 

SO 

57 
54 

S9 
S6 

57 
46 

54 
46 

- 

6 1 
54 

64 

60 

63 
55 

57 
54 

57 
56 

58 
52 

58 

51 

6 1 
54 

6 1 
54 

57 
49 

5 1 
44 

50 
43 

SO 
46 

S 1 
46 

SS 
47 

56 
47 

56 

47 

58 
53 

58 
49 

57 
48 

56.3 
50-2 

nlOVILLE  EXP.  STUTION 

4 

nflx 

"IN 

47 
42 

49 
41 

48 
42 

51 
42 

49 

47 

49 
48 

48 
41 

47 

41 

S8 
43 

57 
47 

48 
46 

51 
48 

56 
42 

56 
45 

54 
4 ; 

49 
40 

43 

39 

PLHINS  SH  Ofl  EXP  ST« 

4 

nflx 
niN 

45 
40 

48 
40 

49 

38 

52 
40 

53 
4  1 

52 
42 

51 
49 

50 
47 

50 
40 

58 
38 

52 
45 

S6 
51 

62 
S6 

S7 
47 

48 
44 

52 
46 

57 
45 

55 
42 

59 
45 

58 
50 

55 
42 

45 

39 

39 
39 

43 

38 

48 

37 

47 
40 

so 

40 

52 
38 

54 
46 

50 
4  1 

so 

40 

51  .5 
42.7 

TIFTQN  EXP  STATION 

z 

tinx 

MIN 

54 
40 

60 
40 

54 
41 

63 
42 

65 
42 

S5 
43 

58 
50 

58 
46 

58 
38 

60 
37 

58 
43 

59 
51 

68 
59 

60 
47 

51 
47 

SS 
51 

66 
44 

63 
43 

67 
46 

64 

SO 

57 
38 

56 
36 

48 

36 

SI 
37 

62 
37 

S3 
40 

58 
40 

58 
39 

61 
44 

56 
40 

55 
38 

58  .4 
42.7 

4 

MBX 
MIN 

55 
46 

59 
46 

55 
47 

61 
47 

64 

58 

58 
49 

58 
54 

59 
52 

58 
44 

S9 
44 

S8 
49 

61 
56 

67 
61 

64 

S3 

SS 
53 

57 
SS 

65 
50 

62 
49 

65 
52 

64 

55 

60 
45 

SS 
43 

49 
43 

S2 
43 

59 
43 

54 
45 

58 
45 

57 
45 

60 
SO 

58 
46 

56 
44 

58.7 
48. 8 

8 

MRX 
MIN 

52 
48 

53 
48 

52 
48 

S5 
48 

56 
49 

S3 
49 

SS 
52 

56 
53 

SS 
46 

52 
46 

SS 
48 

58 

52 

63 

57 

62 
53 

54 

53 

SS 
54 

59 

50 

S7 
SI 

58 
S3 

59 
54 

57 
48 

52 
44 

48 
44 

SO 
44 

52 
45 

52 
46 

S3 
47 

53 
45 

55 
49 

54 
47 

51 
44 

54  .7 
48.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRIION  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


Dnr  OF  MONTH 

STflT  I  ON 

2  K  O 

°°  s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

1  4 

1  5 

1 6 

1  7 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•     ■  ' 

NORTHHtSi  01 

Evnp 

- 

- 

- 

.03 

■ 

.  1  3 

-01 

.32 

- 

H  1  N[ 

S 

3: 

32 

1 75 

101 

36 

2S 

55 

1  44 

48 

86 

12 

38 

76 

51 

32 

24 

22 1 

26 

24 

46 

1  334B 

cfiLHouN  EXP  sinrioN 

EVRP 

.03 

-08 

.OS 

.07 

.15 

.38 

.45 

.18 

.01 

.05 

.42 

.72 

-22 

-09 

-5C 

-09 

-OE 

.06 

.09 

.89 

.24 

.05 

.06 

- 12 

.02 

6-348 

HIND 

16 

19 

27 

s 

12 

70 

9 

53 

22 

IB 

9 

0 

56 

44 

35 

34 

26 

1 4 

16 

38 

94 

24 

32 

30 

10 

68 

40 

51 

75 

14 

57 

1022 

MAX 

it 

5 1 

52 

54 

5 1 

46 

46 

44 

45 

5C 

52 

S2 

49 

S8 

se 

56 

58 

56 

57 

46 

4^ 

5 1 

52 

52 

4^ 

50  -5 

MIN 

3: 

36 

3E 

3£ 

39 

43 

4  1 

37 

33 

3E 

44 

46 

4  1 

38 

44 

45 

39 

39 

3? 

36 

32 

34 

35 

46 

37 

35 

34 

38  .4 

NORIM  CENTRBL  02 

U  OF  on  PLT  SCIENCE  Fn 

Evnp 

.07 

.07 

.07 

.10 

.12 

.19 

.60 

.07 

.07 

.00 

.23 

-33 

- 16 

-43 

-  30 

-06 

-22 

.13 

.29 

.12 

.08 

- 16 

.10 

.10 

S.26B 

HIND 

iB 

69 

76 

s; 

73 

160 

53 

174 

68 

63 

43 

25 

73 

1  10 

112 

55 

64 

22 

18 

92 

232 

52 
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3621 

02 

HRLL 

3 

34 

18 

83 

51 

1  170 

7A 

7fl 

H 

W  I  LL  I  AM  A .  SELLERS 

r  I  Q  c  r>M 
b  i  OoUN 

3695 

06 

1^1      c  c  f~  n  f~ 

OLHSSCOCK 

I  1 

33 

14 

82 

36 

540 

7fl 

MRS.  SUSAN  0.  BRAOOY 

Pi  C  M kl t/  I  I  1  C 

3754 

09 

T  n  T  T  k  t  ri  1  1 

THTTNRLL 

1 

31 

56 

81 

55 

170 

6P 

5P 

H 

DON  P .  COBB 

UUUr  Kt  T    3  Nt 

3792 

05 

M    D  o  n  ki 

nURGRN 

1  0 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT   H.  BROWN 

UKttNVlLLt   ^  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

nHn  I  L  1  UN    4  hi 

4033 

04 

HHRR 1 5 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

c 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HPRflLSON 

4070 

04 

COWETR 

6 

33 

14 

84 

34 

840 

C 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

HftRTWELL 

4  133 

03 

HRRT 

1  4 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  D.  SCOTT 

HRWK I NS  V  I  L  L  E 

4170 

05 

PUL  RSK I 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

8A 

8A 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENDON 

HflZL  EHUR5  T 

4204 

08 

Jtr  F    OHV I  5 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

C 

SOIL   C0N5ERVHT10N  5ERV 

HELEN   1  tSE 

4230 

02 

WH  I  T  E 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

COMER  L.  VANOIVER 

HOMERVILLE  3  WSW 

442"" 

08 

CLINCH 

1  6 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

iikiinki    Dnr*    ^~r\fcjD    t~  ct 

UNION  BHG-CHMP  CORP. 

I RW I NTON  4  WNW 

4594 

05 

W  I  LK 1 NSON 

1 0 

32 

50 

83 

1  4 

515 

5P 

SP 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JfiCKSON  ORM 

4623 

05 

BUT  TS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

C 

OA.   POWER  COMPANY 

JR5PER   1  NNW 

4648 

02 

P I CKEN5 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

6P 

8A 

H 

HOWARD  L .  0  I LBECK 

JASPER 

4651 

02 

P I CKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

c 

RMICALOLH  EL   M5HP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

WRYNE 

1 

31 

37 

81 

53 

100 

c 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WRYNE 

1 

3 1 

29 

8 1 

53 

1  00 

5P 

SP 

H 

BRUNS.  PULP  4  PAPER  CO- 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DflWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

c 

MRS.   LHVERN  C.  KINCRIO 

JONESBORO 

4700 

04 

CLRYTON 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

8A 

CICERO  W .   SW I  NT 

JUL  I E  T  TE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7fl 

MRo   DOROTHT    1  MLRClR 

KENS  I NGTON 

4802 

01 

WALKER 

1  8 

34 

47 

85 

22 

850 

7fl 

1 VR-  /22 

K I NGS  TON 

4854 

01 

BRR  T  OW 

5 

34 

1  4 

84 

56 

730 

7fl 

MRS.    ELIZABETH   D.  BROWN 

Lfl  FRYETTE 

494  1 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8A 

Bfl 

C  H 

CHRRLES  M.  LOWRY 

LP  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

SP 

7fl 

C  H 

RRY   J .   RE  L I  HAN 

LEXINGTON   1  NW 

5165 

03 

OGLE  THORPE 

1  4 

33 

S3 

83 

08 

760 

Bfl 

c 

JOSEPH  H.  CAREY 

L  INCOLNTON 

5204 

03 

L INCOLN 

14 

33 

47 

82 

28 

510 

8fl 

JAMES  C .  BLACKWELL 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GLflSCOCK-JEFF  UNIT  CFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFR I R 

9 

31 

55 

82 

4  1 

120 

7A 

7fl 

H 

W  R   L  HR V t  R 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

r t  KK  T    1  .    Ubnt  K 

MflCON  WSO  fiP  R 

5443 

05 

B  I  BB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

NH 1 L    WtHlHtK  otRViLt 

MRRSHRLLVILLE 

5550 

04 

MflCON 

6 

32 

27 

83 

55 

186 

SP 

5P 

H 

LI  IT   OF  nHRoHRLLVILLE 

MRYSV  ILLE 

5633 

02 

JRCKSON 

1  0 

34 

15 

83 

34 

920 

7fl 

MDC      Ci    nOCllCC      V      Cflll  CDC 

MKb   rLORENCE    Y  oHILtRo 

METTER 

581  1 

06 

CRNDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

SP 

H 

^~1TV      rtC  MCTTCD 

CITY   Or  rlETTER 

MIOV ILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

49 

82 

14 

175 

7fl 

rHlLlr    1  GHMBRELL 

MIOVILLE  EXP  STR 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

be   GA .    BRANCH  EXP.  STA. 

MILLEOGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7fl 

7fl 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

I  1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

SP 

H 

KERMIT  J.  CHANCE 

MILLHRVEN-WRDE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

56 

8 1 

30 

1 00 

Bfl 

MILION  R.  REDDICK 

MONROE 

5971 

02 

WAL  TON 

I  0 

33 

47 

83 

43 

875 

7fl 

riTv    riDC  ricDT 
L  1  1  Y    h  1 Kt    Ot  P I 

MONTEZUMR 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

Bfl 

f^Crtor^c     crkiii  CD 

GEORGE  FOWLER 

MONT ICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

41 

655 

7A 

7fl 

H 

r Uo 1 nHo 1 E  K 

MORGRN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CHLHOUN  pub •  WKS .  ChMP 

MORGRN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7fl 

LLHKtNLE   W.  LHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQU I T  T 

1  S 

31 

10 

83 

45 

340 

5P 

6P 

H 

Dr\nir\    c  t  r\  t  inki  iikJTkj 

RADIO   STRTION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6125 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7ft 

GARLAND  L .  GILLIS 

NRHUNTR 

5219 

09 

BRANTLEY 

1  3 

31 

I  I 

81 

58 

71 

SP 

SP 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NH5nV 1 LLt   b  bot 

6237 

08 

D  C  i\     1  L  11 

1 6 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

Gfl.  FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32 

37 

81 

28 

145 

BP 

SP 

H 

MRS  MflRY  A.  POLK 

NEWNRN 

6335 

04 

COWETR 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7fl 

H 

JAMES  0.  HARDIN.  JR. 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

IS 

940 

7fl 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STOTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
DECEMBER 


1976 


O  T  O  "T   T  OKI 

STRT  I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

LU 

o 
cr 
z 

cr 

o 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

PRECIP. 

cr 
> 

UJ 

SPECIRL 
ISEE  NOTES  1 

PATTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

1  3 

3  1 

23 

82 

08 

1  05 

8A 

GA .   FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

08 

ATKINSON 

1  3 

3  1 

1  8 

82 

5  1 

205 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8A 

8A 

GH 

SW  GA  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

720  I 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

4  05 

7A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMAN  2  NW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

35 

1  85 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  0  LEY 

RESAC A 

7430 

01 

GORDON 

12 

34 

34 

84 

57 

650 

8A 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

01 

CATOOSA 

1  8 

34 

55 

85 

07 

820 

8A 

TVA-72 1 

ROME 

7600 

0 1 

FLOYD 

4 

34 

1  5 

85 

09 

620 

6P 

8A 

JOHN  W  MADDOX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

0  I 

FLOYD 

4 

34 

1  0 

85 

1  5 

700 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  AP  R 

76  1  0 

0  1 

FLOYD 

1  2 

34 

2  1 

85 

1  0 

637 

M  1  D 

M  [  D 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SANDERSVILLE 

7777 

05 

WASH  I NGTON 

1  1 

32 

58 

82 

4  9 

4  35 

6P 

6P 

H 

RAD  10,  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

3  1 

2  4 

8  1 

1  7 

I  0 

5P 

5P 

[-( 

U  .   GA  .   MAR  1 NE  BIO.   L AB  . 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

8 1 

1  6 

22 

4  P 

4  P 

M 

USDA   PLANT    INTRODUCT  ST 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

I  4 

32 

08 

8 1 

1  2 

4  5 

6P 

6P 

6P 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

80 

5 1 

1  0 

5P 

5P 

t-j 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

S  I  LOAM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7fi 

H 

MRS .   MABEL  C .  CRUMPTON 

SPARTA  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

1  1 

33 

19 

83 

01 

530 

8A 

c 

MR.    HOWARD   R.  GARRETT 

ST  ILLMORE 

835  1 

06 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82 

1  3 

255 

7  A 

JESSE  W  .  RAUTON 

SUMMERVILLE   I  SSW 

84  36 

0  1 

CHATTOOGA 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7  A 

EVAN  D.  BOWMAN 

SUNNYSIDE 

8460 

04 

SPALD I NG 

9 

33 

20 

84 

1  7 

930 

6P 

8  A 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

APPL I NG 

1 

3  I 

4  4 

82 

1  4 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWAINSBORO 

8496 

06 

EMANUEL 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

|-| 

RAD  10  ST  AT  1  ON  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

F ANN  I N 

7 

34 

58 

84 

1  800 

£ 

T  VA- 1 29 

SYLVANI A 

85  1 7 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

4  5 

8  1 

39 

254 

r 

L 

LLOYD  H.  BAZEMORE 

TALBOTTON   1  NE 

85  35 

04 

TALBOT 

6 

32 

4  2 

84 

32 

7 1  0 

6P 

8  A 

|-{ 

LAWRENCE  R  MINOR 

TAYLORSVILLE 

8600 

01 

BARTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

710 

7A 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

1  4 

800 

c 

CECIL  HARR 1 S 

THOMASTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

1  9 

D  D  O 

o  r 

o  r 

l-j 

RAD  10  ST  AT  1  ON  WSF  T 

THOMASVILLE   4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

4  8 

8  3 

54 

2  1  0 

5P 

5P 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

1  6 

3  1 

29 

8  3 

32 

37  1 

8  A 

0  n 

gp 

r.H 

GO  .  CSTL  •  PL A  I N  EXP.  STA. 

TOCCOA 

8740 

03 

STEPHENS 

1  4 

34 

35 

83 

19 

1019 

6P 

7A 

H 

HENRY  0  •  MCDONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

c 

TVA- 1 54 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

1  0 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5  P 

H 

UNIV  OF  GA  COL  OF  AGRI 

VALDOSTA  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

1  6 

30 

51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

RAD  I  0  STAT  I  ON  WJEM 

VALD05TA  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

RADIO  STATION  WGAF 

WALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

19 

84 

33 

1  1  I  0 

7A 

DOYLE  B.  SMITH 

WARRENTON 

9141 

06 

WARREN 

1  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7A 

7A 

H 

HENRY  C.   WHEELER.  JR. 

WASHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

1  4 

33 

44 

82 

44 

630 

7A 

7A 

H 

WILLIAM   T.  THORNTON 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

I  0 

33 

52 

83 

26 

750 

c 

AGR .  RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS  4  NE 

9186 

09 

P I ERCE 

1  3 

31 

15 

82 

1  9 

145 

70 

7A 

H 

FRNFST   1  SWFAT 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

1  4 

33 

07 

81 

59 

270 

6A 

6A 

H 

MISS  D0R15  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

1  1 

575 

8A 

8A 

H 

CAM  B  .   LANIER  .   JR  . 

WINDER   1  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33 

59 

83 

43 

950 

5P 

7A 

H 

CECIL  H.  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

5 

32 

59 

84 

35 

800 

8A 

ALLEN  C  LONGING 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

8A 

WILLIAM  G  BOOTH 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


GEORGIA 


Temperature 


Precipitation 


|5 

3  E 


MARCH 


GREENVILLE  2  NNU 
LUMPKIN  2  SE 


GREENVILLE   2  NNW 
NENINCTON  2  NE 
NEWNAN 


BLUE  RIDGE 
S4V4NNAH  WSQ  4P 


ALBANV  3  5E 
GREENVILLE  2  NNW 
5UNNYSIDE 


JULY 
04LT0N 


4U0UST  197* 

ALLATOQNA  04M  2 
BAINBRIOGE   5  NNE 
TIFTON  EXP  STATION 


BLUE  RIBCE 
SUNNYSIDE 


68.9 
74. 9H 


78,5 
78.5 
78.1 


73. 6H 
79.4 


87.3 
85.4 
83. 7M 


44,9 
50,0 
47.6 


48. 4M 
60.0 


65,8 
61.2 
63,6 


86.5 
91. 2H 
89.6 


70.8 
69.8 


65,1 
68, 7M 
■■9,3 


45,3 
46,4 


61.7 
64.3 
62,9 


61. OM 
69.7 


76.6 
73.3 
73, 7H 


75.5 


75,8 
80. OH 
79,5 


58,1 
58.1 


-  3,7 


2.7 


1,3 
.9 


57 


U3 
87 
101 


140 

11 


0  2  0 

01  1  0 
0     0  0 


8,12 
8.12 


1,65 
,91 

2,12     -  2.82 


2.73 
2.00 


.92 
.76 
.58 


30 
30 
25* 


0  0 
0  0 
0  0 


4.16  - 
2.38 


232 
232 


o;  0  0 

0     0  0 


5,33 
4,70 
3,73     -  l.Ol 


5,65 
7.87 


1.47 
.85 
2.04 


1.69 


1,97 
1,68 
2,54 


1,75 
2,84 


I 
i 


See  Relcrence  Notes  Following  Station  Index 
A-l 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Station 


IPIIH  1976 

CKEENVILLE  2  NNM 
NEHINOTOK  2  NE 
NEHNAN 


Day  of  Month 


.74  .72 


ALBANY  3  5E 
OREENVHLE  2  NNW 
SUNNYSIOE 


JULY 
OALTON 


AUGUST  1976 

ALLATOONA  0AM  2 
BAINbRIOCE  5  NNE 
DOCTOKTOWN  1  WSW 
TIFTQN  EXP  STATION 


OCTOBER  1976 


10       11       >2       13       14  15 


.15     .99  .01 


16     17     18     19    20  21 


.19     .02  .19 


.07  1.10 

.12 

2.00  .21 
.16  .26 


1.'.7  .05 
.27  .15 
.«S  .96 


22    23    24     2S     26     27     28     29    30  31 


.07     .it  .22 


.3S  2.A1  .36 


.50     .01  .Bl 


.33  .14 
2.04     .03  .92 


Sm  ial*l«DC«  nolM  loUowlng  Slation 
A-2 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Slalion 

  tiCUf^uia 

Day  ol  Month 

• 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

11  1 

12 

14 

IS 

16 

17 

IS 

1 

"1 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2e 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

• 

•  * 

MAX 
MIN 

M4KC1- 

MAX 
MIN 

6Rf ENVILLE 

2  NNW 

MAX 
MIN 

60 
<>1 

82 
43 

82 
49 

80 
52 

69 
54 

66 
36 

67 
37 

70 
37 

67 
48 

65 
34 

72 
34 

64 

50 

68 

50 

56 
36 

99 
47 

66 
41 

99 

30 

67 
21 

71 
40 

76 
41 

71 
99 

69 
40 

68 
31 

71 
41 

66 
91 

79 
99 

70 
40 

71 
39 

69 
40 

68 
38 

69 
32 

68 

42 

,9 
.2 

LU»PKI^  2 

SE 

MAX 
MIN 

79 
35 

83 
37 

81 
it 

83 
65 

84 

53 

82 
56 

69 
45 

73 
38 

72 
94 

67 
44 

73 
32 

74 
47 

73 
61 

65 
38 

79 
43 

79 
94 

98 

70 

74 

71 

70 

74 

7J 

76 

70 

76 

81 

60 

80 

74 

,9 

* 

•  • 

MAX 
MIN 

1976 

MAX 
MIN 

greekvillE 

2  NNX 

MAX 
MIN 

37 

75 
36 

80 
37 

79 
53 

74 
43 

77 
44 

75 
43 

79 
42 

70 
41 

79 
30 

79 
43 

76 
47 

78 
47 

74 
54 

82 
48 

60 
90 

81 
46 

89 
49 

88 
46 

68 

90 

69 

61 

60 
91 

86 
45 

66 
46 

(9 
49 

73 
49 

74 
37 

77 
37 

76 
40 

72 
94 

78 
44 

,9 
,9 

NEWINCTON 

2  NE 

MAX 

MIN 

eo 

60 

76 
44 

7i 

44 

82 
52 

66 
53 

68 
53 

76 
52 

77 
49 

75 
47 

67 
31 

76 
48 

6q 
55 

69 
40 

71 
40 

77 
49 

80 
99 

78 
50 

67 
46 

89 
48 

90 
98 

89 
98 

89 
66 

«5 
92 

87 
95 

69 

91 

90 
90 

73 
45 

79 
45 

71 
49 

79 
98 

78 
90 

,9 
•  0 

NEWNiN 

MAX 

MIN 

64 

36 

74 

36 

81 
41 

79 
47 

75 
41 

73 
49 

78 
46 

78 
46 

71 
43 

76 
39 

60 
43 

7« 
44 

79 
48 

75 
52 

63 
50 

61 
99 

S3 

52 

89 

91 

89 

52 

»0 
93 

81 
60 

60 
49 

65 

58 

65 
54 

76 
98 

73 
48 

73 
39 

77 
42 

79 
49 

66 
92 

78 

47 

•  1 
■  6 

* 

•  * 

MAX 
MIN 

HAY 

1976 

MAX 
MIN 

BLUE  KTDCE 

MAX 
MIN 

6« 
51 

68 
47 

70 
48 

63 
37 

62 
31 

77 
50 

73 
58 

74 
50 

67 
45 

79 

50 

72 
59 

79 
51 

76 
49 

70 
62 

76 
52 

67 
92 

73 

50 

67 
49 

66 

32 

79 
36 

80 
40 

81 
44 

69 
96 

69 
59 

73 
46 

6 
4 

SAVANNAH  WSO  AP 

MAX 
MIN 

80 
6! 

78 
61 

83 
55 

73 
51 

77 
47 

80 
55 

84 
65 

76 
55 

74 
52 

79 
52 

79 
63 

85 
59 

84 

65 

83 
66 

80 
69 

85 
66 

83 
66 

80 
98 

79 
46 

80 
90 

63 
99 

73 
99 

72 
66 

79 
62 

73 
61 

78 
99 

79 
65 

76 
66 

83 
69 

69 
69 

87 
69 

79 
60 

4 

0 

• 

•  • 

MAX 
MIN 

JUNE 

1976 

MAX 

MIN 

ALBANY  3  SE 

MAX 

MIN 

87 
6! 

79 
66 

83 
65 

81 

60 

82 
59 

76 
59 

82 
58 

86 
60 

90 
63 

90 
63 

90 
69 

93 
70 

94 
68 

90 
65 

91 
67 

90 
68 

91 
68 

91 

70 

86 

70 

77 
69 

86 
68 

86 

68 

86 
67 

68 
66 

89 
66 

68 
64 

90 
65 

90 
69 

92 
72 

68 
66 

87 
69 

3 
8 

GREENVILLE 

2  NNH 

MAX 
MIN 

82 

67 

80 
63 

83 
64 

76 
59 

79 
57 

76 
49 

81 
51 

85 

50 

86 
57 

67 

60 

68 
59 

90 
61 

92 
63 

90 
69 

65 

63 

90 
69 

en 

71 

66 

66 

62 
68 

60 
66 

62 
57 

83 
97 

87 
57 

85 
99 

90 
64 

91 
99 

91 
58 

69 
65 

91 
66 

86 
66 

89 

61 

4 

2 

SUNNYSIDE 

MAX 
MIN 

65 

83 
63 

79 
64 

83 
58 

67 
57 

73 
52 

76 
55 

80 
55 

85 

61 

61 

86 
63 

89 
65 

90 
67 

91 
63 

85 
65 

83 
71 

80 

71 

86 
67 

66 
68 

63 
67 

77 
60 

62 
60 

63 
61 

66 

66 

82 
66 

86 
68 

81 
69 

90 
67 

91 
65 

86 
67 

83 
63 

7 
6 

* 

•  • 

MAX 
MIN 

JULY 

1976 

MAX 
MIN 

OALTCN 

MAX 
MIN 

80 
59 

80 
57 

82 
57 

82 
63 

72 
64 

78 
61 

77 
59 

81 

60 

86 

61 

87 
66 

68 
65 

91 
66 

91 

7C 

91 
63 

90 
65 

90 
68 

91 
66 

64 

60 

85 

61 

69 
64 

63 
65 

90 
67 

92 
68 

93 
69 

94 

70 

93 

70 

92 

70 

90 
69 

66 
66 

67 
68 

81 

67 

86 
64 

3 

7 

« 

«  • 

MAX 
MIN 

AUGUST 

1976 

MAX 
MIN 

ALLATOrNA 

OAH  2 

MAX 

MIN 

86 
6B 

89 
64 

83 
64 

80 
63 

83 
61 

85 
63 

90 
63 

61 
62 

60 
58 

65 
58 

68 
58 

91 
68 

89 

66 

91 
66 

92 
66 

92 
65 

68 

66 

87 
66 

84 
63 

61 
63 

62 
65 

89 
66 

89 
66 

69 
68 

91 
68 

88 

70 

88 
68 

89 

70 

66 
69 

88 
64 

82 
64 

66 
65 

5 

1 

BAINBRIOGE 

5  NNE 

MAX 
MIN 

95 

70 

94 

72 

84 

72 

82 
70 

91 

70 

93 
69 

92 
70 

92 
70 

90 
61 

95 
68 

94 
68 

95 

70 

92 
69 

92 
66 

93 
69 

94 

71 

91 

7n 

66 
69 

66 
66 

89 
66 

86 
63 

99 
67 

93 
64 

99 
73 

91 
73 

93 
73 

69 

70 

92 
68 

92 
68 

91 
68 

2 
7 

TIPTON  EXP 

STATION 

MAX 
MIN 

91 

71 

92 
73 

90 
72 

82 
69 

86 

67 

90 
69 

93 
69 

90 
68 

»1 
67 

90 
69 

92 
69 

92 
70 

92 

70 

90 
66 

89 
69 

90 
71 

93 

70 

68 
69 

65 
63 

•  9 

66 

60 
66 

82 
66 

90 

70 

94 

71 

92 
72 

93 

73 

94 

71 

69 
69 

90 

70 

90 
71 

92 

70 

89 
69 

6 
3 

• 

*  * 

MAX 
MIN 

PCTOBES 

1976 

MAX 

MIN 

BLUE  RtOCE 

MAX 
MIN 

79 
5* 

80 
56 

SO 
53 

78 
53 

78 
50 

79 
59 

60 
59 

81 
61 

80 
90 

78 
47 

79 
48 

76 
50 

74 
48 

76 
44 

75 
50 

77 
48 

70 
36 

68 
38 

64 
35 

97 
37 

60 
38 

64 

29 

69 
35 

70 
90 

61 
92 

61 
45 

62 
38 

62 
32 

53 
26 

61 
42 

62 
42 

70 
49, 

6 

3 

SUNNYSIDE 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

8' 

51 

75 
51 

88 
58 

80 
58 

74 
59 

71 
58 

72 
60 

69 
64 

67 
49 

70 
42 

70 
42 

72 
46 

76 
44 

76 
46 

80 
47 

61 
54 

76 
54 

62 
34 

62 
36 

66 
30 

60 
36 

70 
39 

71 
41 

69 
91 

69 
97 

65 
48 

99 
40 

94 

30 

62 
28 

60 
44 

99 
43 

69. 
46. 
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LATE  REPORTS 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

t 

Day  of  month 

4) 
D> 

& 

Q 

(  IN) 

Tim 
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2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

*          *  4 

1 1 1 1  V                1  Q  7  A 
JULY  ftj 

CALHCUN  EXP  ST4TIDN 

4 

MAX 

Mlh 

n 

6S 

S3 
66 

82 
76 

90 
73 

73 
73 

82 
69 

81 
69 

83 
64 

85 

70 

90 
72 

94 
73 

95 
73 

97 
75 

97 
72 

98 
72 

93 
76 

94 
74 

»9 
71 

95 
70 

91 
72 

89 
75 

96 
76 

99 
77 

90 
90 

92 

80 

»2 

90 

9i 

80 

99 
70 

87 
76 

89 
76 

85 
74 

88.5 
73.5 

*       *  * 

JULY  1976 
HAWKIN5VILLE 

MAX 

Mir 

ail 

77 

85 
75 

95 

61 

89 
31 

89 
61 

90 
61 

88 
79 

69 
61 

90 
93 

66 
90 

86 
80 

99 
91 

89 
31 

87 
31 

90 
30 

91 
84 

90 
6  1 

88 
5Z 

90 
31 

9U 
32 

88 

80 

87 
81 

88.6 
79.7 

«       •  * 

4Unu!T  1976 
TIFTCN  EXP  STATION 

2 

MAX 

10« 
78 

1C7 
79 

105 

80 

85 
76 

105 
76 

1  06 
79 

108 
80 

102 
79 

105 
80 

loa 

80 

105 
91 

102 
78 

106 
77 

100 
75 

97 
74 

100 
75 

105 
77 

loo 

73 

100 
72 

101 
72 

90 
76 

90 
75 

104 
76 

IC5 
81 

105 
61 

105 
82 

105 
77 

94 

7S 

94 

75 

102 
76 

loa 

78 

101.7 
77.2 

4 

MAX 

9  9 
82 

102 
S3 

100 
85 

85 
80 

98 

60 

101 
83 

103 
94 

97 
83 

100 
P4 

100 

85 

99 
85 

97 
83 

99 
82 

95 
76 

93 
79 

96 

79 

100 

82 

96 

78 

95 

77 

95 
77 

98 

80 

97 
79 

99 
80 

100 
85 

100 

es 

99 
86 

100 
8J 

9<; 

79 

li 
79 

96 
80 

103 
82 

97.0 
81.5 

8 

MAX 
HIS 

94 

S2 

97 
85 

95 
34 

87 

8C 

90 
81 

94 

83 

95 
64 

91 
63 

94 
84 

94 
84 

93 
85 

92 
32 

92 
82 

89 
79 

69 
80 

90 
80 

92 
82 

89 
79 

88 
79 

98 
78 

64 

80 

84 
79 

91 
80 

93 
64 

74 
85 

93 
05 

94 
81 

88 
8J 

92 

eo 

91 
81 

94 
h2 

91.3 
81.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Of  Month 

Station 

■S  ^  di 

£  ">i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  "4 

•      •  • 

AUOUST  1976 

ALLATOONA  D«M  2 

EVAP 

.12 

.20 

.21 

.22 

.22 

.19 

.17 

.16 

.20 

;i3 

.26 

.20 

.17 

.12 

.15 

.21 

.21 

.21 

.26 

.14 

.16 

.28 

.12 

.23 

.13 

.16 

.15 

.13 

5.688 

HIND 

18 

16 

38 

37 

31 

25 

13 

16 

28 

23 

24 

26 

18 

19 

20 

15 

16 

35 

27 

59 

35 

23 

9 

19 

32 

38 

27 

30 

12 

14 

22 

765 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.26 

.26 

.20 

.09 

.20 

.24 

.32 

.18 

.17 

.23 

.18 

.17 

.21 

.16 

.17 

.19 

.21 

.21 

.31 

.32 

.16 

.11 

.22 

.24 

.27 

.20 

.29 

.26 

.24 

.17 

.28 

6.72 

WIND 

45 

48 

49 

71 

55 

36 

41 

41 

21 

44 

30 

28 

42 

33 

29 

37 

38 

41 

58 

98 

27 

1 

8 

2 

18 

68 

60 

57 

33 

19 

55 

1233 

MAX 

9S 

98 

96 

eo 

94 

95 

98 

94 

96 

97 

96 

95 

98 

93 

96 

96 

100 

94 

91 

69 

62 

84 

96 

97 

96 

96 

96 

95 

95 

96 

99 

94.4 

MIN 

73 

72 

74 

69 

68 

70 

71 

70 

71 

70 

70 

71 

71 

69 

69 

72 

72 

66 

63 

63 

65 

67 

70 

74 

74 

73 

72 

72 

71 

72 

72 

70.3 

CORRECTIONS 


JULY  1976 
AUGUST  1976 
NOVEMBER  1976 

NOVEMBER  197  6 

NOVEMBER  1976 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 
DAILY  PRECIPITATION 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
AND  DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
AND  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 


CENTRAL  05 
SOUTHEAST  09 
WEST   CENTRAL  04 

WEST  CENTRAL  04 

WEST  CENTRAL  04 


HAWKINSVILLE 
FOLKSTON  3  SW 
COLUMBUS  WSO  AP 

DIVIS ION 

COLUMBUS  WSO  AP 


DELETE  ALL  DATA.  SEE  LATE  REPORTS. 
TOTAL,    9.14.      AMOUNT  ON  31ST,  2.50. 


TOTAL  PRECIPITATION,  5 .  6"?  i  DEPARTURE  FROM  NORMAL, 
2.71. 


TOTAL  PRECIPITATION,  4.62;  DEPARTURE  FROM  NORMAL, 
1.32. 


TOTAL,   5.67.     AMOUNT  ON  26TH,  .73. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


oooi?^**"^^/"^°^""*^°"  '"^P^"^"*^         climate  of  this  State  nay  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Buildinn,  Ashevillu    N  C 
^»»oi,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "IIOURLY  PRECIPITATION  DATA'  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °r.   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.     In   'Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     DurinR  the  summer  months  some  observers  take  Ihc  obst-rvations 
on  dayliKht  saving  time.     Snow  on  ground  in  the    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Ofliees  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.a.t.     Data  ir  the    "Extremes'  tabic,    "Daily  Precipitation" 
table,   "Dally  Temperature"  table.   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published    are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

r     K      "^J/"^  "i"  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  arc  extremes  ol  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
lichos  abo?r^he  pan  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemomete?  reco?Se?  iSca^ed  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground'"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"'  table,  and  in  the    'Seasonal  Snowfall"  table  includu 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin.  ' 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montuvallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 
Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil   thermometers  max  and  tnin 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsvllle  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tho-mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Typo  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midvllle  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-lnch  depth  - 

Frlez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-lnch  depth  -  Frlez  air  and  dis- 
tance thermograph.  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"'  table,   "Daily  Precipitation"'  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  ""Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data'"  table  and  the  "Daily  Temperature"'  table  is  indicated  by  no  entry, 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\      Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data""  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R',     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

0  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometora 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE-      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     a-aiATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     8-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULCEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described   In   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  bo  found  In  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above^  

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  fflaillng;  40C  single  copy:  309  annual 
summary.       Hake  checks  payable  to  Department  of  Coimnerce,   NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville.  N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 
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90 

.7 

4 

9 

56,3 

3 

99,7 

2. 1 

n 

72 

2 

3.3 

74 

68. 2M 

- 

3.3 

39 

3M 

4 

7 

COLUHBUS  H5Q  AP 

43 

3.B 

94 

.6 

9 

2 

99,8 

4 

4 

65,1 

.5 

66 

.2 

4 

2 

76 

4 

2.3 

60.6* 

( 

79 

■ 

74.2 

1.3 

59.9 

- 

5 

9 

48.7 

- 

9.7 

49 

0 

- 

2 

7 

62.9 

1.4 

EXPERIMENT 

39 

.6 

4.7 

93 

.2 

6 

7 

58,1 

9 

5 

62 . 1 

,4 

64 

.7 

5 

6 

73 

,0 

9.6 

76.8 

-  1 

e 

76 

1 

I 

2 

70.2 

2.9 

96.9 

6 

,B 

49,7 

7.; 

41 

7 

3 

7 

59,8 

; 

2.2 

GREENVILLE  2  NNH 

39 

,9 

92 

.8 

59.6 

61.7 

73 

,3 

76 

3 

70.9 

56.7 

41 

6 

" 

LA  C^ANQE 

40 

7 

_ 

4.9 

93 

.9 

5 

2 

59.6 

9.1 

62.3 

_ 

1.3 

69 

.7 

_ 

72 

,8 

4.0 

V.:l 

-  1 

t 

76 

3 

_ 

71.4 

1.7 

58.0 

9 

,2 

46,9 

■ 

6.0 

42 

0 

4 

1 

60, 6 

2.1 

HARSHALLVILLE 

44 

.4 

56 

.8 

61. eM 

69. 9n 

69 

76 

,6 

80. 4h 

H 

61.  IH 

50, 2M 

44 

8 

_ 

NEHNIN 

40 

,2 

4.9 

54 

.2 

" 

6 

96.5 

4.9 

62  .9 

66 

.0 

74 

,1 

2.6 

77.9 

-  I 

3 

76 

I 

9 

71.1 

2 . 0 

57. 1 

- 

6 

4 

45,6 

• 

7.0 

41 

0 

• 

4 

5 

60,4 

2,0 

SUNNYSIOE 

54 

.0 

98. OM 

63,2 

65 

.9 

73 

7H 

78.9 

77 

0 

56.1 

47,0 

' 

T&tDnTTnu    1  NP 
■  ALB^l'uN    1  ''C 

41 

6n 

- 

5.4 

54 

3 

5 

0 

60,6 

9 

5 

63,6 

- 

.2 

66 

.7 

- 

4 

1 

74 

7 

- 

2.2 

76.7 

77 

9 

9 

72.2 

- 

1.5 

59.7 

9 

0 

48,4 

5.9 

44 

2 

■ 

3 

3 

61, 9H 

• 

1.4 

thomastqn  Z  S 

42 

9 

94 

.9 

99,6 

64,3 

67 

.0 

74 

7 

76,6 

78 

6 

73,2 

60.3 

46.7 

44 

4 

62,3 

HEST  POINT 

39 

4 

- 

6.6 

90 

.9« 

1.8 

96, 3n 

1 

5 

61. BH 

2.1 

63 

,4 

7 

7 

73 

6 

- 

3.9 

7B.7 

9 

77 

1 

4 

72. 9H 

- 

.6 

57. 5H 

6 

2 

47. IM 

6,2 

41 

,4 

9 

2 

60, OM 

■ 

3.2 

DIVISION 

41 

0 

- 

4.B 

93 

.6 

9 

3 

98,6 

4 

3 

63.0 

- 

,6 

66 

,2 

- 

4 

7 

74 

1 

- 

3.0 

76.9 

- 

e 

77 

1 

9 

71.6 

- 

2.0 

56.5 

5 

4 

47.6 

5 ,  f 

42 

9 

4 

0 

61,0 

1.9 

CENTRAL 

09 

AILEY 

45 

4n 

57 

4H 

63. OM 

66.2ri 

70 

,6n 

H 

47 

4M 

COVINGTON 

40 

s 

- 

3.3 

51.3 

6 

7 

98.2 

5. 

4 

62,6 

,3 

66 

8 

- 

3 

4 

74 

5 

- 

2.3 

78.2 

i 

77 

1 

3 

71.1 

- 

1.9 

56.0 

4 

9 

46.6 

9,4 

41 

7 

3 

2 

60. B 

1.2 

DUBLIN  3  S 

93 

7 

3 

0 

99.3 

2. 

4 

64.1 

■ 

1,7 

67 

8 

5 

5 

76 

0 

■ 

3.4 

79,7 

-  1 

t 

77 

5 

I 

3 

2 

71.4 

4.3 

56.5 

7 

2 

46.9 

• 

9.2 

42 

7 

- 

6 

0 

EASTHAN   1  VI 

43 

6 

9.4 

96 

4 

9 

0 

62.1 

4, 

8 

66,3 

69 

2 

4 

6 

75 

9 

3.8 

60,0 

-  1 

4 

76 

6 

2 

4 

74.3 

1.9 

61.2 

5 

6 

90.4 

6.2 

49 

9 

3 

7 

63.7 

2.1 

FORSVTh  6  NNH 

42 

5H 

52 

9 

98,9 

62,9 

74 

6H 

76,4 

77 

7 

71. 6H 

57.9 

47,7 

42 

0 

61 )  IH 

HAHKINSvlLLE 

43 

IH 

5.9 

H 

60, 3H 

3 

3 

69. IH 

,6 

67 

9 

9 

H 

60, 3m 

6 

77 

2H 

3 

6 

71.2 

5.0 

97, 7M 

8 

9 

90, 3M 

9.7 

49 

4H 

3 

5 

IRWINTDN  «  HNH 

43 

8H 

55 

9 

61.9 

66.2 

67 

OH 

75 

0 

81. OH 

79 

2 

71.9 

62,0 

H 

46.5 

I 

NACON  HSO  AP 

43 

9 

4.3 

94 

9 

4 

5 

60 .4 

3 

9 

69 

0 

4 

5 

76.9 

3 . 1 

81.4 

0 

79 

6 

1 

3 

74 . 7 

1 .  J 

61.9 

- 

4 

2 

49,7 

- 

9.5 

45 

6 

- 

2 

7 

63.5 

1.6 

HILLEDCEVILLE 

40 

4 

I 

4.9 

91 

4M 

3 

9 

97.8 

3 

62.0 

'.I 

69 

2 

I 

9 

9 

73 

5M 

3.9 

78,0 

-  1 

8 

77 

6 

1 

6 

71.5 

2.5 

98.4 

* 

9 

2 

46,4 

6.9 

41 

3H 

4 

4 

60 .  3H 

■ 

2.4 

honticello 

93 

9 

6 

3 

98.6 

9, 

a 

63.7 

,6 

65 

' 

- 

5 

0 

79 

1 

- 

2.0 

79. 7t 

4 

77 

8 

1 

0 

72.2 

• 

1.3 

57.7 

6 

0 

47,8 

5.1 

42 

2 

• 

3 

4 

" 

SANOERSVILLE 

41 

9 

94 

1 

60,5 

63. 4H 

68 

0 

74 

9 

79,1 

77 

9 

72.3 

59.0 

47,6 

44 

3 

61, 9H 

siloah 

41 

4 

4.4 

94 

3 

6 

4 

58,9 

4, 

7 

63.7 

,3 

67 

1 

3 

9 

74 

9 

■ 

3.0 

78.1 

-  1 

6 

77 

9 

1 

8 

72.0 

2.0 

56.9 

_ 

5 

4 

48,0 

9.8 

43 

0 

3 

3 

61.5 

■ 

1.6 

division 

42 

6 

■ 

4.3 

54 

3 

9 

1 

60,0 

4, 

7 

64.3 

- 

,3 

67 

9 

- 

4 

6 

79 

I 

- 

3.2 

79.4 

9 

78 

0 

1 

8 

72.2 

- 

2.6 

99.2 

5 

6 

48,1 

6.9 

44 

0 

3 

4 

62.1 

1.9 

•    *  • 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  NH 

40 

6 

51 

6 

57,9 

62.2 

65 

8 

74 

4 

78,4 

78 

3 

71.2 

97. 8H 

47,7 

41 

5 

60. 6H 

AUGUSTA  HSO  AP 

42 

6 

- 

3.2 

53 

7 

5.4 

60,4 

5.8 

63.3 

- 

,5 

67 

9 

- 

3 

8 

75 

3 

2,9 

80.3 

76 

3 

1 

3 

72.4 

1.8 

59.7 

- 

4 

4 

48,4 

- 

9.3 

44 

3 

- 

2 

1 

62.2 

1.2 

BROOKLET   1  H 

46 

1 

3.9 

96 

6 

4 

2 

63.1 

4.7 

69.6 

1'.  3 

70 

0 

3 

6 

75 

6 

3,0 

BO. 8 

3 

77 

6 

2 

7 

73.6 

2.1 

61.9 

5 

2 

90,9 

6.8 

48 

3 

■ 

2.1 

64.2 

1.8 

LOUISVILLE  3  S 

44 

B 

- 

3.4 

56 

2 

9 

6 

62.0 

5. 

7 

69.2 

- 

.5 

68 

5M 

- 

4 

9 

75 

9 

- 

3.0 

79. B 

-  1 

3 

77 

9 

3 

c 

73.0 

- 

2.2 

60.0 

5 

6 

49,3 

■ 

6.3 

44 

7 

■ 

3 

7 

63. IH 

1.6 

METTER 

46 

1 

97. 6H 

64.8 

67.3 

72 

0 

77 

7 

82.3 

79 

9 

76.0 

63. 6H 

92, 9M 

48 

1 

65. 7H 

HIOVlLLE  EXP  STA 

B 

59. 6H 

61. 4H 

69. 7M 

M 

76 

6H 

78 

9H 

M 

H 

H 

49 

9H 

HILLEN  «  N 

43 

9.7 

54 

8« 

3 

60. 2 

3. 

1 

62.8 

2t9 

68 

2 

4 

8 

74 

7 

80.4 

6 

77 

6 

3 

0 

59 . 9 

- 

6 

7 

48,6 

• 

7.8 

46 

2 

- 

3.0 

62. 9H 

2.9 

NEHINOTON  2  NE 

44 

6 

57 

!M 

61.8 

64.3 

69 

6 

76 

3 

61.8 

78 

1 

74.1 

61.2 

46 

2 

SHAINSBQRO 

44 

9H 

56 

6 

62.2 

66.1 

69 

8 

76 

2H 

81.0 

79 

2 

73, 6M 

61.6 

90.0 

47 

9 

64. OH 

HARRENTQN 

40.9 

- 

9.9 

92. 9H 

4 

3 

59.1 

4, 

6 

64.3 

.5 

67 

2 

- 

4 

2 

79 

9 

- 

1.7 

79.3 

9 

78 

6M 

- 

7 

70,9 

- 

3.1 

98.1 

6 

1 

47.4 

6.6 

41 

3 

9 

7 

61. 3H 

2.1 

HAVNESBORO  2  NE 

42 

6 

93. 6H 

58,9 

62.2 

66 

0 

74 

5 

79.6 

76 

4 

70.9 

99.3 

47. an 

41 

9 

61. ZM 

DIVISION 

43 

6 

- 

4.5 

59 

2 

4 

7 

61,1 

4. 

7 

64.5 

,9 

68 

9 

- 

4 

3 

79 

7 

3.0 

80.4 

4 

78 

2 

2 

1 

72.9 

2.3 

60.3 

- 

5 

3 

49,2 

- 

6.9 

49 

2 

• 

3 

3 

62.9 

1.9 

•       *  • 

SOUTHHEST 

07 

ALBANY  3  SE 

43 

9 

6.S 

59 

7 

2 

6 

61.4 

2. 

9 

65.9 

69 

4 

5 

2 

76 

6 

80.9 

79 

6 

2 

0 

74  7 

2  6 

60  3 

7 

7 

49  4n 

6.1 

45 

9 

9, 

4 

63, 6n 

3.3 

AHERtCUS  4  ENE 

56 

6 

9 

3 

62.9 

5, 

8 

66. 9H 

i!o 

80. Oh 

78 

3 

2 

1 

74)0 

i!i 

9o!4 

5.6 

49 

7 

3, 

9 

BAINSRIOCE  9  NNE 

4B 

0 

4.1 

59 

3 

4 

7 

65.1 

4, 

8 

67. 2H 

1.0 

71.4 

3 

6 

77 

0 

3.3 

61.4 

t 

60 

OH 

1 

3 

BLAKELV 

44 

2 

I 

6.2 

99 

7 

2 

7 

61.6 

3. 

1 

66. 4H 

.4 

68 

8 

I 

9 

0 

76 

6M 

2.7 

80,3 

4 

79 

BH 

T 

74.8 

2.0 

60. 3H 

7 

4 

48. 6M 

6.4 

49 

7 

9, 

4 

63. 6H 

2.7 

CAMILLA 

46 

B 

5.4 

97 

2 

7 

64,4 

4, 

0 

67.2 

I',  1 

70 

8 

4.i 

77 

2n 

3.6 

81.3 

6 

80 

3 

1 

6 

76.8 

1.4 

62.3 

6 

6 

51.1 

7.4 

48. 

6 

3, 

9 

69. 3n 

2.5 

C0L8UITT  2  £ 

45 

7n 

96 

2 

62,4 

66,0 

70 

1 

76 

3 

60,6 

60 

4H 

62. IH 

91. IM 

47. 

4n 

CUTHBERT 

44 

B 

96 

2 

62,0 

67.0 

69 

5 

79 

9 

60,1 

76 

9 

74.1 

61.9 

M 

H 

FORT  OAJNES 

49.9 

4.3 

98 

9H 

5, 

9 

65,2 

7, 

0 

68.6 

2.3 

H 

77 

8 

1.4 

M 

M 

76. 6M 

.2 

62. 1 

5 

1 

51.0 

9.6 

47. 

9 

2, 

9 

LUHPKIN  2  SE 

43 

4 

94 

7H 

M 

H 

68 

9M 

74 

2 

77.3 

78 

1 

73,7 

59. 8 

49.0 

49. 

3 

HORCAN  1  H 

H 

H 

H 

62. 4H 

PLAINS  SH  CA  EXP 

STA 

42 

9 

94 

4 

60.9 

69.8 

68 

0 

75 

3 

79,3 

78 

0 

73,5 

59.6 

48,4 

44, 

6 

62.6 

See  Reference 


Notes  Following  Station  Index 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


TMOH»SVILll  •  SE 


SQUT"  CENTK4L 

ISHBUKN  3  ENE 
COROElE 
DOUGLAS   I  ESE 
FITIOEmLD 
MOME'VILLE   3  «S» 

LU"6EH  CITY 
MOULTRIE   i  ESE 
NlSHVllLE   5  SSE 

TIfTON  EXP  STATION 

VMDDSTt  I  E 

DIVISION 


SOUTHEAST  0» 

ALHA  fAA  Af 
BRUNSnICK 
BRUNSHICK  >!<  AP 
FLEMING 
FOLKSTCN  9  S" 

FORT  ST£»A«T 
OlENNvIilE 
JESUF   B  S 
NAMUNTA 
SAREIO  ISLAND 

SAVANNAH  USQA  PL  GRDN 
SAVANNAH   HSQ  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCy   2  MNm 
HAYCPOSS  A  NE 

DIVISION 


A8.8M 
A9.A  ' 


49. IM 
*3.3n  ' 
♦  ».7  ■ 


A7.6 
A6.9 


AB.A 

»7,0N 

AS,  2 

AB,2n 
A9.9  : 


9»,T(^  9. J 
9«,T  1,* 


J. I 
A. 9  i 


97,3 

I 

96.8 


9B.1 
9».A 
9B.9H 


9t.9 
97, 6« 
96,6 


97. 3H' 

96,6 

99.7 


66, IN)  6,2 
63.2         A, 2 


61,2 

63.0 
61.6 
69.0 
6>.2 


69. 3n 
67.2 


71, 9N  -  2,7 
69.8     -  6,6 


79,1N| 
76.6 


61. 9H 
63. A 
6A.4 
63. 7N; 


63.8 
1,7  63,1 


63,  B 
1,6  6A.3H 

64,  A 

63,0 
66. OH 


4,8 


69,0 


66,7 
66,1 


69,6 
66.9 


69,9 

T0,8W  -  ).? 
70,6 

71.3  -  2,9 

69.4  -  4,2 

71,2 

70,2  -  ),6 


79,8 
76,4 


71,2  '  -  2.0 

72, in;  - 

72,0 
70,1 


9,7 
9,9 


71,6 
71,3 
70,3 
71, INI 
70, 6N 


67, IH 

69.9 

64.8 


3.» 
2,8 


82. OH 
80,1  I 
80,6 
81,1 
80,6 


81.8 
82.8 
82.4 
80.9 
80,9 

1,1 
,! 

78,9 
79, 6K 
79,2 
77,5 

f 

82.1 

8i.tr 

81.2 
80.8 
80.8 

,e 

.9 

78,9 
76, 7r 
78,4 
76,9 
78,2 

82.0 
81.7 
82. IN 
80.8 
81.11^ 

2,( 
,e 

,( 

79,1 
78,2 
79, 4M 
77,9 
78,8 

81.9 

,4 

78,6 

76,9 
79,0 


69, 8H 

61,6 


2,9 
6,3 


49,9    -  7,7 


48, 9H 
46,6 


64,3    H  2,4 


1,7 
2.9 
1.3 


79.1     -  l.e  ( 


63.1     -  4.B 


7.3 
7.0 
9.1 


61. 4N 

64. 2N 
63.4 
69,9 
69. 9N 


I  1.9 

-  2.6 

-  1.2 


79. 2H 


73.6 
74.9    -  1.7 


63.9 
62.1 


91.3  -  7.6 
92. 4N 

93. ON  -  6.0 
91.2     -  6.3 

92.6 

91.6    -  6.1 


49.9  -  >.> 
49,6 

49.0  .  3.7 

46.7  -  3.8 

49,7 

48,4  ! 


.711  |. 


64. 7N 
69. 9N 


2.6 
H  1.8 


64.7 
»4.7     U  1.7 


•  4.9  I 

•  6.0  ! 


69. 3N 
62.7 


90.6 
90.4 
49.9 
90.9 


49.0 

90.  in 

48.8 


69. 9N  .4 
64.4    \.  1.9 


52.7    -  6.0  '. 


S*«  R«l«r«Bc«  KMm  FoUowliig  SulloB  ludn 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


JANUARY  FEBRUARY 


SEPTEMBER  OCTOBER  NOVEMBER  DECEMBER 


ADtlRSVILlE 
ALl&TCONA  DAM  2 
BEIVERDILE   1  E 
C4LH0UN  EXP  STATION 
CARTERS 


C«I<TE«SVULE 
CASTERSWILLF 
CEDARTOMN 
CHATSWORTM 
CNICKAKiUCA  PARK 


SH 


NE 


CURRYVKLE 
DALLAS 
DALTDN 
EMBRY 
FAIRMCUNT 

KENSINGTON 
KINOSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINCGCLO 


ROME 

RDHE  bSO  AP 
SUMHERVULE   1  SSW 
TAYLDRSVILLE 


NORTh  CENTRAL 


ALPHARETTA  5  SS" 
ATHENS  t<SO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WSO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILL'E  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COHHERCE  A  NNW 

CUnNING 

DAHLONEGA 

DAHSONVILLE 

ELLUAY 

GAINESVILLE 

HELEN   1  ESE 
JASPER   1  NNW 
MAYSVILLE 
HDNROE 

NDRCROSS  9  NM 

U  OF  CA  PLT  SCIENCE  FH 

waleska 
hinder  1  sse 
hdodstock 


BOHHAN 

CARNESVILLE  3  N 
CLAYTCN  1  SSW 
CORNELIA 
6LBERT0N  2  N 

HARTHELL 
LEXINGTON  1  Nw 
LINCOLNTON 
TDCCOA 
WASHINGTON 


NEST  CENTRAL 


BUTLER 
CARROLLTON 
COLUMBUS  WSO  AP 
OOUGLASVILLE 
EXPERIMENT 

FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NNW 
HAMILTON  A  w 
JONESBORO 
LA  GRANGE 

BARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEWNAN 
SUNNYSIDE 
TALBOTTON  1  NE 

THOMASTON  2  S 
WEST  POINT 
WOODBURY 


DIVISION 
CENTRAL 


2.39-  2.66 
2.2^ 
2.14-  3.19 
2.3^ 


2.01- 
2.27- 
2.291-  3.21 

1.  B^ 

i.6d 

2.  W 
2.01- 
1.6«-  3.26 
2.26-  2.57 


55E 


1.67 
2.93 
1.60-  3.76 


1.7*.-  2 

1.60-  3.59 

2.62-  3.09 

1.0«-  3.BB 


2.13-  3.01 


12,66 
12.09 
7.62 
10. 6A 
10. A2 

13.66 
14.03 
15,23 
a. 21 
6,41 

10,59 
12.70 
6.14 

u.eo 

12.60 

7,29 
14,10 

S.6D 
10.46 


14.12 
11.92 

a. 01 

13.19 


3.B4 
7.41  1 
6.B4 
7.14  1.30 


6.61 
6.79 
6.22 


6.39 
4.66 

>.4a 


2.3a 

2.92 
2.SS 
2.52 


1.3B 
1.45 


9.71 
8.55 
Ell. 24 
10,95 
15,65 

9,26 
11,24 
15,62 
13.59 
10.61 


2.32|-  3.05 

2.95-  3.23 
2.73 

2.46-  3.64 

2.27t-  2.81 

2.8 


2.26 
2.26 
2.03 
1.96 


I2.30i 
13,26 
15.63 
11.37 
13.06 

12.60 
12.78 
10.20 
9.50 
12.01 


7.20!  1.12 


1.65 

2.52U 

4.661 


*.7» 
4.18L 
3.6*- 

6.12 
3.92. 


J.51 

3.66k 

4.t2L 


2.85U  1.95 


2.67-  2.95 


2.27-  2.52 
1.59k  2. 
2.53k  2.26 
1.62U  2.63 


1.30 

.75- 
2.12- 


1.70 
2,54 
2.22 


l,'6k 
1.16' 
,74^ 


8,03 
6,5! 
9,26 
Z,47 


2,85 
5,11 

3,23 
9,23 


10.68 
10.85 
12.67 
6.75; 

11.39 
9.32 
5.52 

11.69 
5,87 


9,87  3,61 


,47 
2,08 


7,761  3,90 


5,36  1,70 


1,02^  3,75 
,84^  4,36 
1,22^  3 


,74k  3,63 
1,49 
1,49-  3 
1,12 


.81^  4 

,17-: 

1.74L.  3 

1.06U  3 
1.29| 

.9lk  3 

1 .201 
1 .06! 
1.20| 

I.55U  3.06 


1.07-  3,78 


6.U9'  4, 
14.65'  10. 

7.61 

6,80 
10,07 

14,60 
10. 15 
11.20 


12.09 
21,71  16,73 
17,10<  13,25 


1,05-  3.76 


7,74  3,55 


3,55 

1.39- 

3.32- 

3.70 

2.24- 

2.12- 


1.75 
4.44- 
2,16-  2.39 


2,52-  2,09 


9,69 
5,79 
6,94 


6,12 
5,41 
4,67 

6.23 
4.78 
6.48 
3.611- 


6.02  2.24 


5.92 

2,47-  1,80 
4.43 

2.36.  1.31 


4. IB 

6.29 
3.61 
3.02 
2.02 
5.37 

2.61 


5.85 
1.76 


l.U 
1.66 


7.90  2.53 
3.92-  1.36 
3.19! 


3.90| 
4.90 
6.44 
2.591. 


4.49-  .11 


1.97 
1.37 


3.6i-  1,0c 


3. 2d 
7,14 
4,77 


9,61^ 
8,0-« 


5,74 

5.28 
6.00 
6.24 
4.94 
2.0c 

5.16. 


-  1.7(  1.6< 


1.5E     2.21-  1.64 


5.45 
3.96 

3.3e 


3.66 
8.33 
2.73 


9.66 

4.25- 

2.67- 


1.3!  3.37. 


1,2<  2,2a 


2,69 
2,35. 

,4S. 
3.05 


1 .9ci. 
1.58- 
3.3B(-   1,1c  2.68. 


1.2< 
.92 


3.95 
3.16 
7.71  i 
-  2.651     1.94-  2.64 


-  1.3E  2.64 


51     1.14-  2.79 


-  1,2!  3.56. 


3.04 

2.ie,- 

3.02^  3.71. 


1.66. 
2.72 
3.53 


2.35-  1.12 


.15 
1 .02 
1 .04 


1.95 
1.59 
2.17 
.25 


3.72 
3.34 
3.10 
1.40-  1.67 


5.60  .90 

.92|-  3.25 
2.571 

3.83!  .12 


2.90-  1.08 


2.01 
2.47 
3.21 


2.66-  1.29 


1.7* 
1.46]. 
3.72 

1.27. 
2.10. 

.89. 
1.57. 


.69 
2.43 

1.62 
1.53 


3.61 

1.75j-  ! 
1 . 36l-  2 
1.49 
1.25-  2.26 


1.56-  1.96 


2,13-  1.55 


4.8^. 
2,06. 
5.061 


1.34-  2.10 


3.16^  1.13 
3,29 
2,19j 

2,9ok 
3,08. 
3,48^ 
2,69p  1,38 
2,921 


1.39 
1.43 
1.50 


3.54 
3.55 


5.691 
4.12 
6.30 


3.49 
1.05 

1.56 
1 .04 


5.2*  1 


5.62 

7.15i 
4.70| 
5.871 
5. 331 
5.30; 

5.33! 

3.761 
6.B7^ 
3,is| 


5.68 
4,71 
9.26 
6,76 
3,89 

5,95 


1,80 
2,34 


1.72 
2,84 

2,50 


6,83  3,36 
4,17i  1,36 


6,14  2,61 


4,63 
6,00 
3,48 

5,9i: 


6,30  1,41: 


2.99-  1.34? 


4.47 
5.77 
5.09 
6.21 


4.53     1.29  3 


3.44, 
2.36- 
3.04- 
3.44: 


.86U 
,56r- 


2,25r 
2,91] 
3.46U 


3.45h  1.02 


3.45-  1.01 
2.62-  1,32 


3.96 
3.76 
4.03 


5.67| 
3.27- 
3.36|- 


1.67 


56.761 
54.18' 
56.33 
54.03 
52.66 

54.42 
57.50 
59.06 
58.17 
50.75 

92.43 
53.51 
57.27 
57.42 
54.73 


5.80 
2.66 


7.07 
9. 43 
4.25 


1.B7 
5.46 
S.57 


9,22i 
5,45 

9.OOL  ,19 
5,45  ,42 
6,32 


5,09 


,22 


4.21 

4.011- 

5.63 

9.1a 


93.30 
99.61 

94.01.  1.37 
90.84L  3.20 
93.64' 

96.69  3.B4 
49.63|.  2.96 
48. 29k  6.42 
4B.02f.  l.]0 


94.31  1,99 


93,36 

94.43  3.B3 
49.62 

49.961.  2.38 
61.76 

67.77  14.11 
69.45 

62.66  9.91 

69.79; 
55.331 


6.91  i.ia 


4,  eo| 
5,3el 

5,  Hi 
4,73 


6.83 
7.16 


4.46 
6.09 
4.57 
4.36. 


62.01 
66.181 
56.02j 

72.29! 
63.67! 
99.97, 
94.03! 
96.32! 

99.79 
97.29 
53.41 
92.72 


52.08 
56.19 
87.50 
70.06 
91.99 

53.93 
55.74 
50.74 
73.04 
92.68 


91.34 

61. 74'  10.61 
52.49!  1.91 
54.28  1.71 
51.05.  .49 

54.68 
45.73 
94.16 

49.62-  4.90 
99.71  6.07 

48.69 

46.62  1.92 
46.08k  3.76 


49.09 
50.09- 
54.69 


See  Reference  Noles  rollowing  Slallon  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


 \  

}.93 

2.27h  1.5« 
3.02 

1.91-  2.00 
3.32-  .61 


2.66.  1.44 


3.05.  .81 

2.36.  1.26 

t.3«  .96 

2.77»  1.21 


CEO»CI« 
1176   


illEY 
CCVINCTHN 
D«NVULt 
OUBLIK  3  i 
EASTHiN  1  M 

FOKSVTM  6  NNll 
COOFREV  3  NE 
HtWKIhSVULE 
IRHINTCN  *  WNH 
JULIETTE 

HICON  hSO  HP 

nlLLEOCEVILLE 

HONTICELLQ 

nOUNT  VEDNOH  3  MNK 

SINOEFSVILLF 


ElST  CENTRll 


APPLING   1  NW 
AUGUSTl  HSO  IP 
laOOKLET  1  V 
DCVER 
CIBSOK 

LCUISVILLF  3  9 

BETTER 

MIDVULE 

MIOVIILE  EXP  5Ti 
HILLEN  *>  N 

HIlLHAVEN-H&DE   ?  SE 
NEwINCTON  2  NE 
STULI'OSE 
S»AINSB0aO 
MAftRENTON 

HtVNESgORO  2  NE 


ALBANY  3  9E 
AME«ICUS  «  ENE 
BAINBIIDCE  9  NNE 
BLAKELV 
CAMILLA 

COlSUITT  !  E 

CUTMBERT 

DAMSON 

OONALSONVILLE   1  S 
FORT  CAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN   1  M 

MORGAN  9  NH 

PLAINS  in  GA  EXP  STA 

PRESTON 

THOMASVlLlE  «  SE 


50UTN  CENTRAL 


ABBEVILLE 
ISHBUPN  i  ENE 
COROELE 
DOUGLAS  2  ESE 
FITZGERALD 

HDmERVIllE  3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  9  SSE 
OUITHAN  2  H¥ 


ALMA  FAA  AP 
ATKINSGN  2  F 
BRUNSblCK 
BRUNShICK  FAA  AP 
DOCTORTOIIN   1  aS' 

FLEMING 
FCL'STON  1  SM 
FClxSTON  6  SU 
FORT  STEUART 
ClENNVILLE 

JESUP  B  S 
NAHLNTA 

pattepsdn 
sapelc  island 
savannah  jsoa  pl  grdn 


3.6J. 


.07 
1.03 
l.>« 


3.20 
».«2 
9.30. 


9.51 
9.90 
7.86 

7.20 
6.>« 

9.2* 


4.69; 
3. 81 
i.l» 


3.7^ 
4.68 

4.771 
J.9i 


3.11- 

2.86 

1.70 
1.69 
2.3>l- 
3.97 

2.06{ 
1.74 
J.  67 
2.10 
2.99- 


1.671 
2.12-  2.37 

1.6^  2.49 
1.2>-  2.61 

1.9* 
2.36 

••r 

.9^  3 
1.00-  3 
2.90i-  1 


.9sL  ! 

l.f'fr  1 

1.94t  a 

1.13| 

1.091-  2.75 
2.1« 

1.40l-  2.29 


1.82 
1.24 
1.74 


7.39  1.29 
3.90 

2.94-  2.73 

3.01>-  2.22 

6.3^ 
7.6i 
2.15h  2. 
9.081 
3.66 


9.36 

7.73'  1.77 
3.0V 
4.91 


B2E 


9,301 

4,90^  .96 

4.1lU  . 

3.19U  1. 

1.94r  2.99 


1.04 

i.ai 


1.08 
1.33 


1.76-  i 

1.9C>-  2 

1.00-  2.99 

2.02-  2.98 

1.96^  2. 

1.94; 

1.69: 

1.81-  2. 
1.41, 

2.21[-  2. 


3.4- 
3,60- 
4.34- 
3.66- 


2,65 
;  3,83 
4,021 


2,11 

.116-  3 
1.92-  2.99 
1.90-2 


l.OBr  3.13 


.04r  1.63 

.92L  I.IS 


1.98-  2.97 
2.90-  2.11 


3.60-  1.41 
3.64b  1.78 
3,09 
4,16-  I 


.961-  2.62 

.621 

.94I  i 
1.31 
1.29b  1 


2,141.  2,7} 

1,091 
2.36-  I 
2.74[ 
2.02b  2.60 


2.«8f-  1.60 


1.471 
1.881 
2.89-  1.98 


1.78 
2.36-  I 
1.80 
2.18-  I. 98 
2.3V  1 

1.96 


1.94r 
1.16- 
1.10- 

i.92r 


.9^-  2.8 
.9$-  3.1 


2.4« 

2.O0I-  1.3 


1.60-  2.00 


.1(^  1.32 


'•1 

1.67|-  1,81 


8.72  9.02 
7.12 

3.64-  .16 
7.841  4.16 

9.89' 
9.33 

9.76  6.16 


.7i 
3.031. 

2.e<J 

2.2S- 
4.1a.  1.49|  4.17. 


4.91 
3.41 
E  2.6S-  3.0t 


1.9! 
2.4( 
1.8! 


1.22b 
2.92r 


6.12  2,74 
9,12;  9,01 
7,101  2.93 


7,681 
6,03' 
4,  BO 


4,77 

9,99i 
10. B5 
4.57 


6.11 

1.9B 
2.99 
1.39 


2.9«. 
2.07 


4..J 
2.00- 
3.00- 
3.3a. 
4.32 


4.BJ. 
3.07 
7.04  1.8( 
2.33 


3.01 
2.9! 
2.4! 


3.4^- 


2.31 

2.26- 

2 

09 

1.79 

2.29b 

1 

77 

1.16 

.42b 

37 

2.47 

2.52- 

2 

16 

1.29 

1.23b 

3 

38 

1.83 

2.93 

1.01 

3.09- 

1 

31 

1.63 

.44 

.99- 

3 

3B 

U.76|  7.89 

II.99I  7 

12,66  8 

10,85  7 

12,18 

6,67 

13,71  9 
16,14 

7,99  3,89 


:12,54 
13,20l 
8,40 


1.19^  3,26 
1,87L  2 


1.88-  l.Bl 
.84-  2.98 
.69.  3.04 


1.30-  2.84 
2.29b  1.74 


19.84^  12,12 
10,92  6,82 


9,93  6 
8,42 

9,82  6 

12.11  8 

7,28  3 

IO.8B1 

8.97  4 

14.44  10.58 
11.13 

12,31  8.(3 


4.16[- 

.40 

2.85- 

2.79 

1.43- 

4.0c 

4,57! 

.29 

4.37- 

2.92 

9.961 

.96 

9.64- 

.91 

2,61b 

2.09 

2.6i- 

3.61 

6,13! 

9,23 

1:1^ 

3.89. 

.44 

9.76- 

.2< 

1.71 

9.9*1 

4.96| 

.29 

2.8i- 

3.9f 

3.671 

9.1<^ 

3.761 

3.12 

2.9l] 

2.86 

9. 35 

6.01 

9.9^ 

6.861 

1.96 

4,36. 

1.B4 

4.9BU  .13 


5.15  1.27 
2.04: 

3.67.  .02 
4.38.  .63 
1.86  .11 


2.99b 
B.3B 
9.81 


12^  2.98  10 


.3^ 

1.791 

•n 


I, IB! 

.74: 

.92r-  2.39 
1.76b  2,10 


9,62  2,69 


11,90 
9,96 
7,09 
9,87 

10,42 

11.77 
7.72 
8,48 
11,90 
10,67 

11,74 
7,89 

10,68 
6,34 

12,34 


3,11^  9,07.  ,79 
7,24 
7,21 

11,971 
9,01' 
8,07 
12.19 
7.S6r 

12.29, 


8.12  2.43 
7.49  1.60 


3.7d.  1 
4.15 
2.79.  2.6< 
4.32.  1,8< 
3,4].  2,0( 

1.1* 
3.8*.  i 
8.17.  3 
3.37 
2.9».  » 

A.Otjr  I 
3.9^ 

3.3^  ! 


2.92k  2.78 
9.99j 

3.62U  4.00 
9.041 
4.62L  3 

>  4.39 
4.49, 
7.99* 
1.94.  « 
8.49L  .36 

9.0^ 
6.74 
4.39 
3.70 
9.77.  2.29 


3.9S 

9.97 
4.0(1 

3.6.^ 
3.1S. 
5.3i 


2.27 
.99 


1.49 


.6^.  4.19 
1.7* 

2.50I.  1. 

2. Ill-  I. 


3.06 
4.91 
3.44- 
B.3) 


6.74  : 

6.95  3.76 

4.63  1.01 

4.66  1.37E 


i.a 

3.7 

2.3!|. 


2.9t 

1.9! 
1.03 
1.69 


2.3^ 
1.56 
3.32- 
7.601 
3.4^. 

9.3IJ 


5.4^ 


2.7S-  2.1! 
4.841 

9.7d  1.3! 

4. Oil-  1.79 

1.9U-  3.93 


.37!.  .93 


2.2Bi-  3.99 
10. 9t 
9.44  i 


6.31 


.63 


9.98 
9.14 
3.B9 
4.09-  2.94 
8.23  3.04 

10.04 
12.42 
10.20 
15.61 
6.02-  1.03 


9,90  3,39 


3,86  1,97 


2,9T 
3.07, 
4.69 


8.09  4.4C 
7.9S 
6.24  < 
9.74 

6,74  ; 


9.96 
6.41 
9.1* 


7,04! 
9,0^ 
4,9* 
9,9» 
6,9« 


9,92 
9,96| 

9,94l 
2,2i 
7,8i 


1.81 
9.71 
.OlE 


3.21- 
4.02 
5.4I 
9.41, 
2.12- 


3.39!-  .41 
9.9* 
3.0*- 


9.19! 
9.9» 
4.68 


3.23- 
2.43 
4.44 
B.2ti  4.4C 
4.9}  .6< 

s.td 

9,31  1, 
1,51-  2, 
5,89 
2,55-  2, 


6,69 
9.01' 
4.87 
8.87] 


1.39 
1.79 


6.51 
9.39 
6,93 


69E  4,71;  2,90 


2.77:  6.11 


6. 76 
6.76 


6.0* 
6.0* 
6.7* 
9,9li 
9,9S| 

7,5 


7.96- 


7.19  4.29 


,31 


1  .87.  4.721 
Sm  R«l«r*oc«  NolM  rollowlnfi  SUItoB 


.81  10,07, 
l,60l  11.34 


9.33 
4.90 


3.43 
2.84 
3.82 
7.32 


>.9i 

9.07 
4.94 

6.26 


.22 


*9.6f' 

91.34  I. 13 
46.29 

42.78.  3.16 
92.08  4.92 


3.79 
4,37 
9,58 
3,86 


3,92  1.11 


9.06;  2.93 


4.32I  1.70 


92.66 
90.77 
.18^  46.31. 
94.68 
96.49 


.11 
.93 

1.21  '. 
1.14 


46.34 

46.70 
96.93 
40.80. 
47.42 

47.831- 
4i.2l{ 


1.40 
1.88 
1.39 


4.33  2.01 


9,311  2,61 


6,71 
9.61  i 
1.B6  .67 

1.37t 
9.47 

9.30  1.45 


6.88  2.79 


93.89 

49.67  1.04 

49.07  4.04 

91.08  3.19 
90.24 

91.38  9.93 
47.84 

97.37  11.08 
48.13 

91.25  6.17 

97.17 
48.70 
46.77 
46.61 

61.66  19.02 
94.51 


4.1SI  1.86 


4.21 

3.60E 

3.49 


.20- 
1.09 
.31  : 


3.99- 
3.99- 
4.99 
4.26. 
9.0* 

4.47 


4.07. 
3.92 
3.29.  1.72 


6.21 
6.72 
6.6B| 

6.83'  4.99 


6.94(  4.3* 


4.64 
4.04 
3.68 


57.88  9.04 

5B.22  6.13 

65.98  11.20 

53.72  2.91 

64.09 
56.67 

65.94  15.85 
69. 13 

58.72  9,18 

61,9* 

61.97 
98.20 
61.60 


3.94.  .06  99.06  9.69 

3.41  47.64 

4.96  1.07  96.861  11.40 

4. 71'  .91  99.87  10.34 

1.22.  .60  44.32f.  1.B3 


6.3^  4.16 

6.6a 

9.79  7.40 


9.92 
3.98- 
3.721. 
3.92 


97.63 
47.12  . 
96.69 
98.90 
96.73 


6.19 
4.44 


1.99 
4.09 


39. B7 
96.48 
99.74 
91.91 
98.49 


9.27 
1.09 
8.62 


6.79;  4.68 


2.89 

3.27 
4.21 


9.93  4.91  I  (8.33 

7.31  9,79!  98.11 

7.80  9,49|  58.04 

99.81  9.97 
66.12  17.19 

9.29  4.92  66.47 

7.B1  9.96  !  64.93 

7.40  4.79  f  96.73 

64.18 

9.29     t.lii  4.24     l.Uk  67.37  13.66 


4,601  1.61 


61.74  12. J9 
46.91  1.98 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


JANUARY 

FEBRUAIIY 

MARCH 

APRIL 

JUNE 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

STATION 

3 

< 

o 

< 

< 

< 

5 

5 

4 

5 

< 



< 

SURRENCY  2  WNH 

S.I9 

.97 

1 .09 

8.90 

9.64 

3.29 

4.14 

9.66 

7.63 

4.90 

4.54 

54.36 

E  ).5J 

.le 

.60 

-  2.64 

2,29 

-  2.52 

.91 

-  2.58 

12.01 

8.19 

4.99 

.30 

3.88 

-  3.42 

10.86 

5.15 

3.02 

-  2.2t 

5.11 

2.20 

7.30 

5.11 

5.01 

1.99 

■  59.73 

9.23 

DIVISION 

2.83 

-  .n 

i.oe 

-  2,ie 

2.S9 

-  1.98 

1.39 

-  1.77 

9.36 

9.98 

7,19 

1.9  J 

4.75 

-  2.41 

7.86 

1.47 

7.62 

1.65 

5.11 

1.91 

5.72 

3.76 

4.74 

1,69 

60.22 

9,58 

Ses  Reference  Notes  Following  SUIloo  ladex 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  dayi 
between  dates 

16°  or 
below 

20' or 
below 

24  or 
below 

28  or 
below 

32"  or 
below 

32°  or 
below 

28' or 
below 

24  or 
below 

20  -  or 
below 

16  '  or 
below 

ft 

o 

.Q 

O 
to 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32'  or  below 

a 

Date 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

1  Temp.  1 

Date 

iTemp. 

9 

a 

|Temp. 

Date 

Temp.  [ 

© 

a 

iTemp.  1 

•      •  • 

NORTHWEST 

01 

ALLtTOONA  OtM  2 

9* 

7-25 

8 

I-IO* 

1-20 

15 

2-  9 

19 

2-  9 

19 

3-17 

28 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

CALHOUN   E«P  STATIPN 

96 

7-25* 

8 

1-  9 

1-19 

10 

2-  9 

20 

2-12 

21 

3-18 

27 

3-23 

31 

10-19 

31 

10-22 

27 

10-29 

24 

11-  6 

20 

1 1-30 

13 

316 

271 

260 

218 

210 

CARTERSVHLE 

96 

7-25 

7 

1-  9 

2-  8 

14 

2-  9 

20 

2-24 

24 

3-16 

27 

4-10 

31 

10-22 

28 

10-22 

28 

10-29 

24 

11-  9 

20 

1 1-30 

12 

296 

274 

248 

218 

199 

CEDARTCHN 

97 

a-144 

8 

1  -  9 

1-19 

10 

2-  8 

20 

2-12 

23 

2-24 

26 

4-10 

30 

10-22 

29 

10-29 

29 

11-  6 

22 

11-23 

1 1  -30 

13 

316 

269 

268 

248 

195 

DALLAS   7  XE 

96 

7-27* 

6 

1-  9 

1-19 

10 

2-  8 

18 

2-  9 

21 

3-18 

27 

4-10 

30 

10-22 

32 

10-29 

29 

11-  6 

22 

11-23 

20 

11-30 

12 

316 

289 

271 

225 

199 

OALTON 

9A 

7-25 

7 

1-104 

- 

- 

- 

- 

- 

10-22 

30 

10-23 

28 

10-29 

24 

11-30 

I* 

11-30 

14 

- 

- 

- 

- 

- 

LA  FAYETTE 

9J 

7-26 

5 

1-  9 

1-20 

10 

2-  8 

20 

2-12 

22 

3-18 

27 

9-  4 

32 

10-22 

31 

10-29 

74 

10-29 

24 

11-23 

18 

11-30 

13 

319 

2  89 

260 

229 

171 

ROME 

9a 

7-254 

1-  9 

1-19 

8 

2-  8 

19 

2-24 

23 

3-?3 

26 

4-10 

31 

10-22 

29 

23 

11-  6 

22 

11-30 

12 

316 

289 

296 

220 

199 

ROME  MSO  iP 
•      *  • 

97 

7-2J« 

6 

1-  9 

l-l* 

11 

2-  8 

16 

2-23 

2* 

3-18 

28 

3-23 

30 

10-22 

29 

10-29 

29 

U-  6 

21 

11-23 

19 

1 1-30 

13 

316 

289 

297 

225 

213 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA    i  SSW 

9A 

7-26« 

g 

12-234 

1-20 

15 

1-21 

20 

2-  9 

21 

3-18 

26 

3-29 

32 

10-22 

30 

10-29 

29 

11-  6 

21 

1  1-23 

20 

11-30 

15 

315 

307 

271 

229 

211 

ATHENS   uSa  AP 

97 

7-2* 

12 

1-  9 

1-19 

15 

1-19 

19 

1-20 

21 

2-  8 

29 

3-18 

31 

10-29 

28 

10-29 

28 

11-23 

24 

11-30 

19 

12-22 

13 

338 

316 

306 

264 

229 

ATLANTA  HSQ  AP 

9A 

7-25 

9 

1-  9 

1-19 

15 

2-  8 

18 

2-  8 

18 

2-  9 

26 

3-18 

31 

10-29 

28 

10-29 

28 

11-  6 

24 

11-23 

20 

12-22 

13 

338 

289 

272 

263 

229 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

90 

7-26 

3 

12-224 

2-  9 

10 

2-24 

19 

3-18 

21 

4-?7 

27 

5-19 

32 

lo-u 

31 

10-1« 

28 

10-22 

24 

11-  6 

16 

11-  6 

16 

271 

296 

218 

174 

149 

BLUE  RIDGE 

91 

7-29 

■ 

- 

3-18 

22 

4-10 

26 

9-19 

32 

10-22 

29 

10-29 

26 

11-  6 

23 

11-  8 

20 

11-23 

14 

- 

233 

202 

196 

COMMERCE   4  NNr' 

97 

7-27 

1-184 

1-19 

14 

1-19 

14 

3-17 

31 

10-22 

32 

11-  9 

?7 

11-22 

24 

1 1-30 

20 

12-21 

14 

337 

316 

219 

dahl'onesa 

93 

7-25 

10 

3-19 

27 

3-24 

32 

10-22 

31 

10-29 

26 

11-  6 

23 

11-30 

16 

224 

212 

CAINESVILLE 

90 

7-26* 

9 

I-  9 

1-19 

13 

1-20 

17 

2-  6 

24 

3-18 

28 

3-18 

28 

10-22 

32 

11-  6 

29 

1 1-3C 

17 

11-30 

17 

12-2  2 

11 

338 

319 

296 

233 

218 

HELEN  1  ESE 

9A 

7-24 

7 

12-224 

1-19 

7 

2-  2 

20 

3-16 

23 

4-10 

28 

5-  4 

31 

10-19 

28 

10-19 

28 

U-  6 

20 

11-  6 

20 

11-30 

15 

316 

276 

233 

192 

168 

JASPER   1  NNH 

93 

7-25 

2 

1-  9 

2-  6 

15 

2-  8 

19 

3-17 

24 

3-18 

25 

9-19 

32 

10-22 

29 

10-29 

23 

10-29 

23 

11-  5 

19 

11-30 

8 

296 

271 

226 

229 

196 

U  OF  CA  PLT  SCIENCE 

FP 

97 

7-25 

10 

1-  9 

1-19 

14 

1-20 

20 

2-  6 

24 

2-  8 

24 

10-29 

27 

10-29 

27 

U-23 

23 

11-30 

16 

12-22 

13 

338 

319 

289 

264 

HINDER  1  SSE 

96 

7-25» 

9 

12-224 

1-19 

14 

1-28 

ao 

2-  8 

24 

3-18 

27 

3-18 

27 

10-22 

30 

10-29 

27 

11-  5 

24 

11-23 

19 

11-30 

16 

316 

300 

271 

229 

218 

•      •  • 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  1  SSm 

96 

7-29 

6 

1 "  19 

1-19 

6 

2-  9 

17 

3-18 

22 

4-10 

29 

5-19 

32 

10-10 

32 

10-19 

27 

10-22 

24 

11-  9 

17 

1 1-30 

12 

316 

270 

218 

192 

144 

CORNELIA 

91 

7-24 

4 

1-16 

2-  8 

15 

2-  8 

IS 

3-18 

23 

3-18 

23 

5-  4 

29 

10-19 

32 

10-29 

24 

10-29 

2* 

11-  6 

20 

11-30 

U 

296 

272 

229 

229 

168 

ELBERTDN  2  N 

97 

7-15 

6 

1-19 

1-20 

14 

1-20 

14 

2-24 

23 

3-18 

27 

4-10 

30 

10-19 

32 

10-29 

23 

10-29 

23 

11-  6 

20 

11-30 

19 

319 

291 

246 

229 

192 

HARTHELL 

97 

7-24 

12 

1-164 

1-19 

14 

1-19 

14 

- 

2-?3 

28 

3-17 

30 

10-29 

29 

11-  9 

28 

11-23 

23 

11-30 

17 

12-22 

14 

338 

316 

- 

296 

226 

TOCCOA 

96 

7-24 

11 

11-30 

1-19 

12 

1-19 

12 

2-  8 

23 

3-17 

27 

4-10 

29 

10-29 

29 

11-  6 

28 

11-23 

24 

11-30 

11 

1 1-30 

11 

316 

316 

289 

234 

202 

WASHINGTON 

9e 

7-26 

10 

1-204 

1-20 

10 

1-22 

20 

2-  9 

21 

2-23 

28 

4-11 

29 

10-29 

26 

10-29 

26 

11-  6 

23 

11-30 

16 

313 

271 

249 

201 

WEST  CENTRAL 

04 

CARROLLTDN 

96 

7-25* 

5 

12-22 

1-19 

10 

2-  8 

19 

2-  9 

22 

4-10 

27 

4-10 

27 

_ 

_ 

- 

. 

_ 

COLUMBUS  WSO  AP 

96 

7-25 

16 

1-  9 

1-  9 

16 

1-19 

19 

2-  8 

23 

2-  8 

23 

2-24 

31 

10-29 

29 

n-  6 

27 

11-30 

21 

12-22 

17 

NONE 

338 

296 

272 

248 

EXPERIMENT 

95 

7-26 

9 

1-  9 

1-19 

14 

1-19 

14 

2-  8 

23 

2-?4 

26 

3-18 

31 

10-29 

26 

10-29 

26 

11-  9 

24 

1  1-23 

20 

12-22 

12 

338 

309 

279 

248 

225 

GREENVILLE  2  NNW 

9! 

6-15* 

9 

1-19 

10 

2-  8 

20 

2-  6 

20 

3-18 

26 

4-10 

30 

10-22 

32 

10-29 

23 

10-29 

23 

11-23 

20 

12-22 

9 

338 

269 

264 

223 

195 

LA  GRANGE 

96 

7-26 

8 

1-19 

1-19 

8 

2-  9 

20 

2-  9 

20 

2-J9 

26 

3-24 

32 

10-22 

32 

10-29 

29 

11-  6 

23 

11-23 

20 

12-  1 

16 

317 

268 

271 

247 

212 

HARSHALLV!Lt.E 

100 

7-15 

16 

12-224 

1-16 

16 

1-19 

18 

2-  8 

24 

2-  8 

24 

2-23 

31 

10-29 

28 

10-29 

28 

1 1-3C 

19 

11-30 

19 

12-22 

16 

339 

316 

296 

264 

249 

NEWNAN 

97 

7-26 

9 

1-  9 

1-19 

14 

2-  8 

17 

2-  6 

17 

2-  9 

26 

3-16 

31 

10-22 

31 

10-29 

29 

11-  6 

24 

U-23 

19 

11-30 

19 

316 

289 

272 

263 

218 

SUNNYSIOE 

96 

7-24 

- 

- 

2-  8 

22 

2-!3 

28 

3-18 

30 

10-20 

30 

10-29 

28 

11-23 

24 

11-30 

13 

11-30 

13 

-J 

- 

269 

249 

216 

TALBDTTON  1  NE 

96 

9-154 

8 

1-19 

1-20 

15 

2-  6 

16 

2-  9 

23 

3-18 

28 

3-24 

32 

10-22 

31 

10-29 

24 

10-29 

24 

11-30 

19 

12-22 

10 

337 

296 

263 

225 

212 

THOHASTON  2  S 

96 

7-15 

12 

12-224 

1-19 

12 

1-20 

17 

1-28 

24 

3-18 

28 

3-16 

28 

10-29 

26 

10-29 

26 

11-  9 

22 

11-30 

19 

12-22 

12 

338 

319 

286 

229 

225 

WEST  POINT 

9T 

7-27* 

13 

1-104 

1-20 

14 

1-21 

20 

2-  8 

23 

2-24 

28 

3-19 

30 

10-29 

27 

10-29 

27 

11-  9 

24 

11-30 

19 

12-22 

14 

337 

314 

279 

248 

224 

•       •  * 

CENTRAL 

Oi 

AILEY 

96 

7-16* 

15 

1-19 

1-19 

15 

1-19 

19 

2-  6 

24 

2-  6 

24 

3-18 

32 

10-29 

29 

11-  6 

25 

11-23 

23 

12-22 

17 

NONE 

338 

289 

272 

225 

COVINGTON 

97 

7-26* 

U 

12-22 

1-19 

15 

2-  8 

18 

2-  9 

24 

2-J4 

28 

3-ie 

29 

10-22 

26 

10-22 

26 

11-  6 

24 

1 1-30 

16 

12-22 

11 

338 

296 

271 

241 

218 

DUBLIN  3  S 

100 

7-23* 

14 

12-22 

- 

- 

2-  9 

23 

3-18 

26 

3-19 

30 

10-22 

31 

10-29 

28 

11-  6 

21 

11-  9 

19 

12-22 

14 

- 

271 

229 

217 

EASTMAN  1  H 

96 

7-26* 

16 

1-18* 

1-18 

16 

1-19 

17 

2-  6 

23 

2-  8 

23 

3-18 

32 

10-29 

28 

10-29 

26 

11-30 

23 

12-22 

17 

NONE 

338 

296 

264 

225 

FORSYTH  6  NNW 

99 

6-11 

7 

1-19 

1-20 

14 

2-  8 

18 

2-23 

21 

3-18 

26 

4-10 

31 

10-19 

31 

10-29 

22 

10-29 

22 

11-  9 

19 

12-22 

10 

337 

279 

249 

229 

192 

HAWKINSVILLE 

10] 

7-27* 

1  i 

1-20* 

1-20 

2-?4 

26 

3-18 

29 

10-2 1 

29 

10-22 

25 

10-29 

23 

12-22 

14 

337 

241 

217 

IRWINTDN  A  WNW 

100 

7.25* 

_ 

2-  ( 

26 

2-23 

31 

10-29 

31 

11-  6 

26 

11-30 

22 

12-22 

16 

12-22 

16 

. 

- 

272 

249 

MACON  WSO  AP 

101 

7-25 

12 

1-19 

1-19 

12 

1-20 

18 

2-  8 

21 

2-  6 

21 

3-18 

31 

10-29 

28 

10-29 

26 

11-  9 

23 

12-22 

19 

12-22 

19 

336 

337 

279 

264 

225 

mill'eogeville 

96 

7-264 

11 

1-19 

1-21 

19 

2-  9 

20 

2-  9 

20 

3-19 

27 

4-10 

32 

10-29 

26 

10-29 

26 

11-  6 

24 

11-  9 

20 

12-22 

12 

336 

274 

271 

224 

202 

monticelld 

96 

7-26 

_ 

- 

2-  9 

22 

2-  9 

22 

3-19 

32 

10-29 

30 

11-  6 

27 

11-30 

19 

11-30 

19 

12-22 

14 

- 

- 

295 

271 

224 

SandersvillE 

96 

7-25 

10 

1-19 

1-20 

2"  ( 

2-24 

10  29 

10-29 

24 

12-22 

14 

337 

264 

748 

225 

Siloah 

100 

7-25 

10 

1-18 

1-19 

13 

2-^1 

2C 

2-  8 

2C 

2-23 

2( 

3-18 

30 

10-29 

27 

10-29 

27 

11-  9 

24 

11-23 

\l 

11-30 

16 

316 

289 

279 

2*9 

229 

•      •  • 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING    1  NW 

96 

7-26 

6 

1-19 

1-20 

14 

1-21 

17 

1-26 

23 

3-18 

26 

4-10 

29 

10-29 

25 

10-29 

29 

11-  6 

i: 

11-23 

18 

12-22 

12 

337 

307 

283 

229 

202 

AUGUSTA  wSO  AP 

lOO 

7-25 

12 

1-19 

1-20 

16 

1-20 

16 

2-  9 

24 

2-24 

26 

4-10 

32 

10-26 

30 

10-29 

26 

11-  9 

12-22 

16 

12-22 

16 

33T 

337 

274 

248 

201 

BROOKLET   1  W 

94 

7-16 

17 

12-224 

NONE 

1-19 

17 

1-20 

22 

2-  8 

29 

3-18 

32 

10-29 

29 

11-  9 

23 

11-  9  23 

12-22 

17 

NONE 

338 

294 

279 

229 

LOUISVILLE  3  S 

9<> 

7-264 

14 

1-19 

1-19 

14 

1-20 

17 

1-20 

17 

2->4 

28 

4-10 

32 

10-29 

23 

10-29 

25 

11-  6 

24 

1 1-3U 

20 

12-22 

16 

338 

315 

291 

248 

202 

NETTER 

lOO 

7-16 

17 

1-19 

NONE 

1-19 

17 

t 

3-22 

32 

10-29 

31 

11-  8 

28 

12-22 

20 

12-22 

20 

NONE 

336 

221 

MIDVULE  FXP  STA 

13 

1-19 

2-  8 

24 

2-  a 

2* 

3-18 

32 

10-29 

21 

10-29 

21 

10-29 

21 

12-22 

17 

NONE 

264 

264 

129 

MIllEn  a  n 

91 

7-244 

9 

1-19 

1-20 

14 

2-  9 

20 

2-  9 

20 

4-io 

27 

4-10 

27 

10-22 

29 

10-29 

It 

10-29 

24 

U-  9 

19 

12-22 

13 

337 

274 

263 

202 

199 

NEWINGTON  2  NE 

9« 

7-164 

15 

1-19 

1-19 

15 

1-20 

19 

1-23 

24 

2-  8 

26 

4-10 

31 

10-29 

26 

10-29 

U-  9 

22 

NONE 

NONE 

291 

264 

202 

Swainsboro 

9t 

7-164 

1! 

12-22 

1-19 

16 

1-19 

16 

2-  8 

24 

3-18 

28 

3-18 

28 

10-29 

29 

11-  6 

28 

11-  9 

24 

12-22 

15 

12-22 

19 

336 

338 

275 

233 

225 

WARRENTON 

IOC 

7-26 

14 

1-19 

19 

1-21 

19 

2-  9 

23 

2-  9 

23 

3-19 

30 

10-29 

28 

10-29 

28 

11-  9 

24 

11-30 

19 

12-22 

19 

336 

314 

274 

263 

224 

WAYNESBORO  2  NE 

91 

7-26 

14 

12-224 

1-21 

16 

1-21 

16 

2-lG 

24 

2->9 

4-10 

29 

10-22 

30 

10-29 

23 

10-29 

21 

11-23 

la 

12-22 

14 

336 

307 

262 

2*7 

199 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

lB°or 
below 

20°  or 
below 

24"  or 
below 

28°  or 
below 

32  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24"  or 
below 

20"  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Dale 

[Temp,  j 

Date 

Temp. 

Date 

1  Temp.  1 

Date 

iTemp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

*      •  • 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 

96 

8-12+ 

17 

12-22+ 

NONE 

1-20 

20 

2-  6 

21 

2-10 

28 

3-18 

32 

11-  5 

31 

11-  6 

26 

11-  9 

22 

12-22 

17 

NONE 

337 

275 

270 

232 

AHERICUS  «  ENE 

98 

7-26* 

2-  8 

23 

2-  8 

23 

3-17 

32 

11-  6 

27 

11-30 

21 

12-22 

16 

12-22 

16 

- 

296 

272 

BAINBRIOGE  5  NNF 

97 

7-21 

- 

NONE 

1-19 

17 

2-  8 

24 

2-  9 

28 

3-18 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

96 

7-27* 

19 

1-10* 

NONE 

1-20 

20 

1-20 

20 

2-  9 

25 

2-  9 

25 

11-  6 

30 

11-  9 

27 

11-30 

24 

12-22 

20 

NONE 

337 

315 

274 

271 

CAMILLA 

100 

7-15 

18 

1-19 

NONE 

1-19 

IS 

2-  8 

24 

2-  9 

28 

2-24 

31 

10-29 

31 

11-  6 

26 

11-  9 

23 

NONE 

NONE 

275 

271 

248 

COLOUITT  2  E 

98 

7-27 

18 

1-19 

NONE 

1-19 

IS 

2-  8 

24 

2-  8 

24 

2-24 

32 

11-  6 

28 

11-  6 

78 

NONE 

NONE 

272 

256 

CUTH6ERT 

98 

7-23 

15 

1-  9 

1-18 

16 

1-19 

17 

2-  8 

23 

2-  8 

23 

3-18 

31 

10-29 

30 

11-  6 

28 

- 

12-22 

16 

339 

- 

- 

272 

225 

FORT  CAINES 

- 

16 

1-19 

1-19 

16 

1-19 

16 

- 

- 

10-29 

31 

11-  9 

26 

1 1-30 

23 

12-22 

IB 

NONE 

3?8 

- 

- 

- 

LUMPKIN  2  SE 

96 

7-23+ 

12 

1-19 

1-19 

12 

2-  6 

IB 

2-  9 

22 

2-75 

27 

3-11 

32 

10-22 

30 

10-29 

27 

11-  6 

22 

U-23 

19 

12-22 

13 

338 

289 

271 

247 

225 

MORGAN   1  W 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PLAINS   SW  OA  EXP  STA 

97 

7-27+ 

16 

1-10+ 

I-IO 

16 

1-20 

IS 

2-  8 

23 

2-  9 

26 

3-18 

32 

10-29 

30 

11-  6 

26 

11-23 

24 

12-22 

17 

NONE 

337 

289 

271 

225 

THDMASVILLE  4  SE 

98 

7-22+ 

19 

1-19 

NONE 

1-19 

19 

1-19 

19 

1-28 

28 

2-23 

29 

11-  6 

30 

11-  9 

25 

12-22 

22 

NONE 

NONE 

338 

266 

257 

*       *  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

ASHBURN  3  ENE 

99 

7-17 

18 

1-19+ 

NONE 

1-20 

19 

1-21 

21 

2-  8 

28 

2-  9 

32 

10-29 

31 

11-  6 

28 

11-30 

24 

12-22 

20 

NONE 

337 

314 

272 

263 

cordele 

98 

7-26+ 

14 

1-19 

1-19 

14 

1-20 

19 

1-20 

19 

2-24 

28 

2-24 

28 

10-28 

32 

11-  6 

26 

11-  9 

23 

12-22 

17 

NONE 

337 

294 

256 

247 

DOUGLAS  2  ESE 

98 

7-22+ 

16 

1-19 

1-19 

16 

1-20 

18 

2-  9 

24 

2-  9 

24 

3-19 

32 

10-29 

32 

11-  6 

27 

11-  9 

24 

12-22 

17 

NONE 

337 

274 

271 

224 

rj  1  ^UCIMtk.'' 

96 

7-24+ 

19 

1-19  + 

NONE 

1-19 

19 

1-19 

19 

2-  8 

2S 

2-  6 

28 

10-29 

32 

11-30 

24 

11-30 

24 

NONE 

NONE 

316 

296 

264 

HOMERVItLE   3  HSW 

97 

7-15 

21 

12-22 

NONE 

NONE 

1-19 

22 

2-  8 

26 

3-18 

31 

11-  6 

29 

11-  9 

25 

12-22 

21 

NONE 

NONE 

33S 

275 

233 

98 

7-26+ 

- 

1-19 

15 

1-19 

1! 

- 

2-  8 

26 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MOULTRIE   2  ESE 

97 

7-27  + 

17 

1-19 

NONE 

1-19 

17 

2-  8 

26 

2-24 

32 

11-  6 

26 

11-  6 

26 

11-  9 

23 

NONE 

NONE 

- 

27^ 

256 

NASHVILLE  5  SSE 

96 

8-10+ 

17 

1-19 

NONE 

1-19 

17 

1-23 

21 

2-  8 

25 

3-18 

31 

11-  6 

28 

11-  6 

28 

12-22 

20 

12-22 

20 

NONE 

336 

334 

272 

233 

OUITMAN  2  NW 

98 

7-23+ 

20 

1-19+ 

NONE 

1-19 

20 

1-20 

23 

2-  9 

27 

2-23 

30 

11-  6 

26 

11-  6 

28 

11-  9 

23 

NONE 

NONE 

294 

271 

257 

TIFTON  EXP  STATION 

96 

7-23 

- 

- 

2-  8 

26 

2-  9 

29 

11-  6 

30 

11-  9 

27 

12-22 

21 

NONE 

NONE 

275 

271 

VALDOSTA  3  E 

96 

7-25 

19 

1-19 

NONE 

1-19 

19 

1-19 

19 

2-  B 

25 

3-16 

31 

11-  6 

28 

11-  6 

28 

11-  9 

23 

NONE 

NONE 

295 

272 

233 

*      *  • 

cniiTUCACT  no 

ALMA  FAA  AP 

97 

7-15 

21 

1-18 

NONE 

NONE 

1-19 

22 

2-  8 

27 

3-16 

32 

11-  6 

28 

11-  6 

28 

12-22 

22 

NONE 

NONE 

338 

272 

233 

BRUNSUICK 

99 

7-15 

25 

3-16+ 

NONE. 

NONE 

NONE 

3-18 

25 

3-18 

25 

11-  9 

29 

12-21 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

278 

236 

BRUNSWICK  FAA  AP 

98 

7-16 

24 

i-ie 

NONE 

NONE 

1-18 

24 

1-19 

27 

1-28 

31 

11-  9 

30 

12-21 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

337 

286 

97 

7-25 

13 

1-19 

1-19 

13 

1-19 

13 

2-  8 

23 

2-?4 

28 

4-10 

32 

10-29 

32 

11-  6 

26 

11-  9 

24 

12-22 

Ij 

NONE 

338 

275 

256 

202 

FOLKSTON  9  SN 

100 

7-16+ 

20 

12-22 

NONE 

NONE 

1-19 

22 

2-  8 

27 

3-18 

32 

11-  6 

31 

U-  9 

23 

11-  9 

23 

12-22 

20 

NONE 

295 

275 

233 

FORT  STEWART 

too 

7-25 

17 

1-19 

NONE 

1-19 

17 

1-19 

17 

2-  8 

27 

3-18 

31 

10-29 

32 

11-  9 

26 

12-22 

20 

12-22 

20 

NONE 

338 

338 

275 

225 

glennvillE 

96 

7-25+ 

19 

12-22* 

NONE 

1-19 

19 

1-201  24 

2-  8 

27 

3-18 

32 

11-  6 

30 

11-9 

26 

12-22 

19 

12-22 

19 

NONE 

338 

337 

275 

233 

JEStJP  8  S 

98 

7-16 

18 

1-19 

NONE. 

1-19 

IS 

2-  8 

24 

2-10 

27 

3-ie 

29 

10-29 

32 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

12-22 

20 

NONE 

338 

275 

273 

225 

NAHUNTA 

97 

7-15 

21 

1-10 

NONE 

NONE 

1-19 

22 

2-10 

28 

3-18 

31 

11-  6 

29 

11-  9 

25 

12-22 

23 

NONE 

NONE 

338 

273 

233 

SAPELO  ISLAND 

97 

7-18+ 

21 

1-18 

NONE 

NONE 

1-19 

24 

2-  8 

27 

3-lS 

32 

11-  6 

32 

11-  9 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

275 

233 

SAVANNAH  USDA    PL  GRON 

99 

7-24 

17 

12-22 

NONE 

1-20 

20 

2-10 

24 

3-18 

28 

3-18 

28 

10-29 

30 

11-  9 

23 

U-  9 

23 

12-22 

17 

NONE 

337 

273 

2  36 

225 

SAVANNAH  WSO  AP 

97 

7-16 

20 

1-19 

NONE 

1-19 

20 

1-20 

23 

2-  8 

27 

2-10 

31 

10-29 

30 

11-  9 

26 

12-22 

22 

NONE 

NONE 

337 

275 

262 

SAVANNAH  BEACH 

98 

8-12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SURRENCY  2  WNW 

101 

7-28 

17 

1-19 

NONE 

1-19 

17 

2-  6 

23 

2-  8 

23 

3-18 

29 

10-29 

30 

11-  6 

27 

11-  9 

22 

12-22 

18 

NONE 

338 

27! 

272 

225 

WAYCROSS  »  NE 

100 

7-16 

17 

12-29* 

NONE 

2-  9 

23 

3-19 

28 

3-19 

28 

10-22 

32 

11-  6 

24 

11-  6 

24 

11-  9 

20 

NONE 

271 

232 

217 

•      *  • 

STATE  EXTREMES 

HAWKINSVILLE 

101 

7-27+ 

MACON  WSO  AP 

7-25 

SURRENCY  ?  HNH 

7-28 

JASPER  1  NNW 

2 

1-  9 

leferenc 

e  N 

otes  Fol 

owl] 

3g  Static 

n  In 

dex 

-  8  - 


SOIL  TEMPERATURES 


CfOROI* 


January 

Fabruaiy 

March 

April 

May 

Jun* 

July 

August 

S«ptaaib«i 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

0. 

41 
Q 
(INI 

0) 
H 

« 

« 
> 
< 

ft 
E 
« 

a 

w 

« 

4 

s 

> 
< 

t 
E 
• 

• 

V 

> 
< 

s 

8 
« 

M 

u 

> 
< 

8 

s 

« 

u 

• 

« 
• 

> 
< 

s 

8 
« 

Ul 

• 

• 

> 
< 

s 

• 

w 

• 

• 

> 
< 

• 
8 
• 

w 

• 

> 
< 

: 

s 

« 

K 

Ul 

* 
m 

> 
< 

S 
8 
« 

M 

u 

« 

s 

< 

t 

8 
• 

u 

• 

> 
< 

• 
8 
• 

Ul 

« 

e 
e 

> 
< 

s 

8 
• 

s 

Ul 

e 
m 
• 

> 
< 

e 

8 
* 

CiLHOUN  EXP  ST4TI0N 

A 

A1.2 

96 
I> 

AI.5 

61 

3a 

9A.3 

65 
A3 

63.0 

62 
Al 

68.0 

79 
99 

76,2 

89 

62 

ai.o 

98 
66 

61.0 

92 
69 

7A,l 

87 
62 

61.0 

77 
A6 

68, A 

60 
AO 

A9.1 

» 

61.6 

98 

33 

eX»E«I"ENT 

2 

At, 9 

63 
32 

51.9 

79 
37 

65. a 

69 
Al 

76.1 

100 
A9 

76.7 

96 

95 

69. A 

105 
69 

90.0 

110 
70 

89.9 

108 
72 

81,7 

100 
63 

68.2 

»2 
AA 

96,1 

7A 

37 

A^,* 

97 

70.3 

110 
32 

A 

AS. 7 

96 
)  J 

96. 1 

7A 

AO 

62.9 

76 

A3 

72.6 

9A 

50 

73,5 

89 

57 

62,0 

98 
65 

66.1 

102 
71 

83.8 

100 
73 

78, A 

92 
6A 

65.8 

89 
A6 

9A,1 

67 
AO 

A7,3 

9« 

67.9 

102 

a 

A9.S 

56 
>• 

9A.A 

69 
AO 

61.5 

79 
50 

69.7 

83 
55 

71.8 

8A 

62 

79,6 

90 
68 

•  3.9 

93 
73 

•  A.l 

92 

7a 

77,3 

69 

70 

66.3 

8A 

99 

JA.A 

61 
A] 

A7,A 

66.3 

93 
38 

HANKINSVILLE 

A 

A7.S 

60 
31 

71 
Al 

63.9 

as 

A9 

71.8 

87 
56 

7A,A 

88 

62 

93 

70 

- 

•2.7 

98 

67 

78.9 

86 

72 

66.9 

aA 

A9 

99.6 

6A 
A6 

A9,a 

9) 

31 

HOHeKVILlE  3  HSN 

A 

92.1 

63 
AO 

96. a 

73 
A6 

67.2 

a2 

53 

7A.S 

92 
60 

76,3 

90 
6A 

61,5 

98 

70 

87.0 

103 
7A 

■ 

80,7 

9A 

72 

70.7 

90 
53 

38,1 

6* 

A7 

9S.3 

103 
AO 

HIOVILIE  EXPt  STATION 

A 

52 
Al 

5A,B 

69 
39 

60.9 

76 
A7 

69.1 

90 
99 

86 

99 

- 

lOl 
73 

•A. 5 

100 
72 

76,0 

90 
62 

70 
93 

- 

101 
39 

PllINS  SH  CI  EXP  STt 

A 

AA.O 

69 
16 

96, a 

75 
39 

60.9 

aA 

32 

- 

- 

68.0 

86 

A6 

75. A 

9A 
5A 

as. 2 

lOA 
72 

78.0 

9A 

61 

73,9 

90 
53 

66.1 

86 
A9 

93,8 

67 
38 

A7,l 

- 

lOA 
16 

TIPTON  EXP  STATION 

2 

50.2 

66 
3A 

61.2 

as 

39 

67.1 

a7 

A6 

77.8 

100 
99 

76.1 

97 
61 

89, A 

106 
66 

89.7 

111 
73 

89,5 

106 
72 

82,7 

105 
69 

69,6 

9a 
AA 

59,3 

62 
AO 

50,6 

71.6 

111 
3A 

A 

52.9 

66 
Al 

62.9 

76 
A6 

66. A 

63 
53 

78.0 

93 
61 

77.3 

92 
67 

85,2 

99 

70 

69. A 

109 
7A 

•  9.3 

103 
77 

83,3 

101 
70 

71,3 

93 

90 

61.5 

79 
A6 

93, • 

72.8 

109 
Al 

8 

59. a 

72 
A6 

65.6 

77 

Ae 

7A.9 

86 

61 

75,3 

85 
68 

82,6 

93 
71 

66.9 

98 
76 

86.5 

97 
78 

60,8 

92 
72 

69. A 

aA 

9A 

99.0 

70 
A8 

91.8 

• 

9a 

AA 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


CEORCU 
1976 


Station 


Jan. 


Feb. 


Mar. 


Apr. 


May 


June 


July 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


Annual 


NORTHWEST 
ALLATDQNA  DAM  2 

CALHOUN  EXP  STATION 


NORTH  CENTRAL  02 
U  DF   OA  PLT   SCIENCE  FM 


WEST  CENTRAL 


EXPERIMENT 


CENTRAL 
AILEY 


SOUTH  CENTRAL  08 
TIFTON  EXP  STATION 


SAVANNAH  WSn  Ap 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


3.96B 
1417 
Sl.O 
39.4 


2878 
'.9.5 
36.3 


'I.96B 
2.77 

2560 


1.66B 
355B 


3.13B 
1860 
56.5 
37.0 


1.78B 
835B 

3.38 
1259 
65.1 
47.5 


4.62 
2'ie2 
65.7 
43.1 


4.09 
1.36 
2450 
68.9 
43.9 


2.73B 

393B 


3.60B 

.87 
1918 
71.7 
46.0 


4.55B 
2169 
68.4 
44.4 


3.18B 

1038 


1307 
69.3 
53.4 


S.18B 
2446 
69.7 
49.5 


4.86B 

.50 
2440 
71.5 
48.6 


5.03B 
568 

5.81 
1155 
81.6 
54.4 


4.22 
.11 
2069 
76.1 

51. e 


5.15B 
2169 
73.7 
51.6 


6.37 

.38 
155o 
80.8 
52.8 


5.44B 

254 


6.69 

.93 
1552 
85.3 
55.9 


7.73 
2363 
78.6 
52.1 


3.97B 

390 

5.56B 
1122 
84.1 
60.8 


8.31B 
2400B 
82.4 
58.5 


6.11B 

1.34 

1570 

81.3 

58.4 


5.19B 

241 


5.61 
1.52 
1748 
84.8 
62.8 


6.76B 
2396 
82.0 
59.7 


5.05B 
338 

6.90B 
1014 
91.5 
68. 8 


8.13 
1926 
90.0 
66.0 


7.53B 

.35 
1590 
90.2 
67.1 


5.41B 
134 


6.56 
.38 
1428 
93.0 
68.4 


6.24 
1943 
88.8 
66.5 


5.48 

226 

7.72B 

813 
95.0 
73.3 


8.38 
1517 
92.4 
69.8 


7.18 
.25 
1430 
93.5 
69.9 


5.68B 
765 

7.40 
962 
94.6 
70.6 


7.88 
1808 
90.5 
68.9 


7. 478 

.57 
1210 
93.2 
69.0 


3.89B 

780B 

5.18 
868 
86.4 
64.5 


5.59 
1569 
84.0 
63.4 


5.13 
.36 
1220 
84.9 
64.1 


3.83B 
1137 
69.7 
52.6 


3.978 
1780 
69.7 
51.0 


3.78B 

.31 
1520 
71.7 
49.8 


969B 

3.39B 

306 
55.6 
42.0 


3.64B 
2247 
56.7 
40.3 


1810 


1334B 

6. 348 
1022 
50.5 
38.4 


5. 268 
2570 
48.8 
36.8 


7.22 
.55 
1220 
96.7 
72.1 


8.72 
1704 
94.2 
69.8 


6.72 
.54 
1233 
94.4 
70.3 


6.82B 
2106 
89.4 
68.3 


4.54 
.30 
1212 
87.0 
57.3 


4.91B 
1599 
84.8 
66.2 


4.01 
.07 
1467 
74.7 
51.5 


4.45B 
2164 
74.0 
52.4 


2.286 

.34 
1453 
62.8 
43.0 


4.25B 
2002 
62.3 
41.3 


2.35tl 
307 


1.90 
.16 
1751 
56.7 
40.8 


2.96B 
2505 
56.3 
40.3 


12882 
74.6 
55.5 


55.67 
25100 
75.8 
54.1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 


ABBFVILLE 

ADAIRSVILLE 

AILEY 

ALBANY  3  SE 
ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  FAA  AP 
ALPHARETTA   5  SSW 
ALPHARETTA  2  NNW 
AMERICUS  *  ENE 
AHERICUS  EXP   STA  NRSY 

APPLING   1  NV. 

ASHBURN  3  ENE 

ATHENS  WSn  AP 

ATKINSON  ?  E 

ATLANTA  BOLTDN 

ATLANTA  WSO  AP  R 

AUGUSTA  WSQ  AP  R 

BAINBRIDGE   f  NNE 

BALL  GROUND 

8EAVERDALE   1  E 

BELLVILLE 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

BLAKELY 

BLUE  RIDGE 

BOWMAN 

BROOKLET   I  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 
BURTON  DAM 
BUTLER 

CALHOUN  EXP  STATION 

CAMILLA 

CANTON 

CARNESVILLE   3  N 

CARROLLTON 

CARTERS 

CARTERSVILLE 

CARTERSVILLE   3  SW 

CAVE   SPRINGS  4  SSW 

CEDARTOWN 

CHATSWORTH 

CHICKAMAUGA  PARK 

CISCO  7  ENE 

CLAYTON   1  SSW 

CLERMONT  3  WSW 

CLEVELAND 

COLQUITT  2  E 

COLUMBUS  WSO  AP  R 

COMMERCE  *  NNW 

COOLIDCE 

CORDELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING 

CURRYVILLE   2  W 
CUTHBERT 
DAHLONEGA 
DAHLONEGA  3  NNW 
DALLAS  7  NE 
DALTON 

DANVILLE 
DAWSON 
OAWSONVILLE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
DOLES 

DONALSONVlLLE   1  S 
DOUGLAS   2  ESE 
DOUGLASVILLE 
DOVER 

DUBLIN  3  S 

DUBLIN  2 
EASTMAN   1  M 
EDISON 

ELBERTON  2  N 

ELLIJAY 

EMBRY 

EXPERIMENT 

FAIRMOUNT 

FARGO 

FITZGERALD 


O 

><i 
(U 

C 


si 

o 

"wi 
■>l 

Ql 


County 


0010  08 
OOAl  01 
0090 
0140 


0181 
0211 
0219 
0221 


0253i  07 
02581  07 

031  ll  06| 
0406,  081 
0435|  02j 
0441]  09 
0444!  02' 
045ll  02' 
0495'  06' 
0581  07 
0603  02, 
0746  Oil 


0787 
0969 
0979 
1024 
1132 


1266  06l 
1340  09 


1345 
1413 
1425 

1474 
1500 
1585 
1619 


1640  04| 
1657  01 


1665 


01 


1670  01 
1715  01 
17321  01, 


1856 


190&  01 


01 


1944  01 
1982  03 
19981  02 
2006'  02 
2153  07 
2166  04 
2180;  02 
2238  07: 


WILCOX 

BARTOW 

MONTGOMERY 

DOUGHERTY 

BARTOW 

BACON 

FULTON 

FULTON 

SUMTER 

SUMTER 

COLUMBIA 

TURNER 

CLARKE 

BRANTLEY 

FULTON 

FULTON 

RICHMOND 

DECATUR 

CHEROKEE 

MURRAY 

EVANS 

UNION 

EARLY 

FANNIN 

ELBERT 

BULLOCH 

GLYNN 

GLYNN 

RABUN 

TAYLOR 

GORDON 

MITCHELL 

CHEROKEE 

FRANKLIN 

CARROLL 

MURRAY 

BARTOW 

BARTOW 

PDLK 

PDLK 

MURRAY 

WALKER 

MURRAY 

RABUN 

HALL 

WHITE 

MILLER 

MUSCOGEE 

JACKSON 

THOMAS 


2266^ 
2283 
23181 
2408 
2429! 
245C^ 
2475! 
2479 
2485 
2493 


08;  CRISP 
03  HABERSHAM 
05  NEWTON 
02i  FORSYTH 
01:  FLOYD 
07  RANDOLPH 
02  LUMPKIN 
02  LUMPKIN 
Ol'l  PAULDING 
Oil  WHITEFIELD 


2532  05 
257Ci  07 
25781  02i 
2716  09 
2728  08 
2736  07 
2783  08 
2791  04 
2799  06 
2639  05 


28441  05 
2966  05 
3028  07 
3060  03 
3115  02 
3147  01 
3271  04 
3295  01 
3312  08 
3386{  08| 


TWIGGS 

TERRELL 

DAWSON 

WAYNE 

WORTH 

SEMINOLE 

COFFEE 

DOUGLAS 

SCREVEN 

LAURENS 

LAURENS 

OODCE 

CALHOUN 

ELPERT 

GILMER 

PAULDING 

SPALDING 

GORDON 

CLINCH 

BEN  HILL 


GEORGIA 
1976 


a> 

3 


932  00 

1234  22 

1032  11 

631  32 


10 


534 

1331  32 

334  00 

534  07 

632  06 

632  06 

14133  33 

16,31  43 

1033  57 

1331  14 

333  49 

633  39 

1433  22 

630  59 
5'34  20 

1234  56 

1132  09 

7|34  51 

631  23 
7134  52 

14!34  12 

11132  23 

231  10 

231  09 

1434  47 

632  33 

1234  29 
631  14 
5134  14 
1434  26 
1733  36 
1234  36 
12,34  10 
534  09 
4,34  03 
4|34  01 

12,34  46 
18|34  55 
12134  58 
14^34  52 

334  27 
334  36 
631  10 
332  31 

10|34  15 
831  01 


632  00 
1434  31 

933  36 

334  12 

12:34  27 

331  46 

334  32 

1234  35 

533  59 
12134  46 

1032  36 

6,31  46 

534  25 
131  39 
631  42 
631  01 

1331  30 

333  45 

1132  35 

1032  30 

1032  33 

932  12 

631  34 

1434  08 

1234  41 

1733  52 

633  16 
1234  26 
1630  41 
16|3l  43 


0) 
T3 
3 

B 
O 
1^ 


83  18 

84  56 
82  34 
84  08 
84  44 
82  31 
84  18 
84  18 
84  10 
84  16 

82  20 

83  37 

83  19 
81  49 

84  29 
84  26 
81  58 
84  33 
84  23 
84  50 

81  58 

83  56 

84  57 
84  19 
83  02 
81  41 
81  30 
81  23 

83  33 

84  14 

84  58 
84  13 

84  30 

83  14 

85  05 

84  42 
84  48 

84  51 

85  21 
85  IS 

84  47 

85  17 
64  39 
83  24 
83  49 

83  46 

84  46 
84  56 
83  29 
83  52 

83  47 
83  32 

83  52 

84  08 

85  07 
84  47 

83  59 

84  00 
84  45 
84  57 

83  15 

84  26 
84  07 

81  51 

83  53 

84  53 

82  49 
84  45 

81  43 

82  5* 

82  54 

83  12 

84  44 
82  52 
84  29 
84  59 
84  17 
84  42 

82  34 

83  IS 


Years  of  Opened 
record  or  closed 
_  I  during  yr.  "Sier 

to 


f  iTll  tables 
w    o  a;    o  o 


90 

90 

16 

16 

20 

20 

32 

32 

20 

20 

42 

42 

26 

26 

69 

79 

27 

34 

39 

40 

87 

95 

20 

20 

24 

67 

ll 

6 1 

76 

45 

45 

58 

23 

23 

3n 

34 

83 

36 

39 

41 

29 

3o 

38 

37 

36 

37 

37 

30 

75 

79 

31 

20 

20 

31 

31 

19 

19 

35 

39 

51 

58 

59 

84 

36 

29 

36 

30 

81 

84 

19 

25 

37 

37 

20 

36 

28 

38 

29 

32 

38 

34 

43 

65 

83, 

73  82 


15 


5* 


48  53 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
1976 


Station 


o 

X 
C 


County 


0 

3 


0) 
3 
■& 

o 


o 
> 
w 


Years  of 
record 


Oh 

d, 

g 

u 

CD 

0) 

H 

cx 

34 

39 

29 

23 

29 

22 

23 

76 

79 

31 

34 

5 

86 

92 

21 

71 

72 

IB 

19 

19 

14 

57 

57 

93 

92 

20 

20 

20 

20 

12 

12 

34 

39 

20 

20 

32 

19 

24 

29 

33 

36 

43 

5B 

24 

34 

73 

71 

26 

61 

20 

20 

2S 

26 

20 

20 

32 

21 

21 

45 

19 

19 

8e 

87 

83 

64 

21 

21 

72 

IB 

16 

20 

21 

16 

46 

47 

31 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

78 

82 

60 

20 

21 

21 

20 

82 

83 

85 

24 

93 

116 

31 

31 

2i 

21 

20 

20 

48 

48 

26 

26 

27 

32 

72 

73 

42 

21 

36 

74 

72 

20 

20 

22 

27 

Opened 
or  closed 
during  yr. 


■3'% 


Refer 

to 
tables 


wsw 


FLEMING 
FOLKSTON  3  Sw 
FDLKSTQN  9  SW 
FORSYTH  6  NNW 
FORT  GAINFS 
FORT  STEWART 
FRANKLIN  2 
GAINESVILLE 
GIBSON 
GLENNVILLF 

GODFREY  3  NE 
GREENVILLE  2  ^ 
HAMILTON  4  W 
HARALSON 
HARTWELL 
HAWKINSVILLE 
HAZLEHURST 
HELEN  1  ESE 
HOMERVILLE  3 
IRWINTON  4  WNW 

JACKSON  DAM 

JASPER   1  NNW 

JASPER 

JESUP 

JESUP  8  S 

JOHNTOWN 

JONESBORO 

JULIETTE 

KENSINGTON 

KINGSTON 

LA  FAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON   1  NW 
LINCOLNTON 
LOUISVILLE   3  S 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN  2  SE 
MACON  WSQ  AP 
MARSHALLVlLLE 
MAYSVILLE 

METTER 
MIDVILLE 

MIOVILLE   Exp  STA 

MILLEDGEVILLE 

MILLEN  4  N 

MILLHAVEN-WADE  2  SE 

MONROE 

MONTEZUMA 

MONTICELLO 

MORGAN  1  W 

MORGAN  5  NW 
MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON   3  WNW 
NAHUNTA 

NASHVILLE  5  SSE 
NEWINCTON  2  NE 
NEWNAN 

NORCROSS  3  NW 

PATTERSON 

PEARSON 

PLAINS  SW  GA   EXP  STA 

PRESTON 

QUITMAN  2  NW 

RESACA 

RINGGOLD 

ROME 

ROME   8  SW 
ROME  WSO  AP 
SANOERSVILLE 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  ORDN 

SAVANNAH  WSO  AP 

SAVANNAH  BEACH 

SILOAM 

SPARTA  3  NW 

STILLMQRE 

SUMMERVILLE  1  SSW 

SUNNYSIDE 

SURRENCY  2  WNW 

SWAINSBORO 


3409 
3460 
3465 
3506 
3516 
3538 
3570 
3621 
3695 
3754 

3792 
3915 
4033 
4070 
4133 
4170 
4204 
4230 
4429 
4594 

4623 
4648 
4651 
4671 
4676 
468B 
4700 
4728 
4802 
4854 

4941 
4949 
5165 
5204 
5314 
5386 
5394 
5443 
5550 
5633 

5611 
5658 
5663 
5674 
5862 
5896 
5971 
5979 
5988 
6038 

6043 
6067 
6126 
6219 
6237 
6323 
6335 
6407 
6836 
6879 

7087 
7201 
7276  08 
7430  01 
7469  01 
7600  01 


7605 


01 


7610  01 
7777  05 
7608  09 


7842 
7847 
7660 


6064  05 


6223 
8351 


64361  01 
84601  04 


8476 
8496 


LIBERTY 

CHARLTON 

CHARLTON 

MONROE 

CLAY 

LIBERTY 

HEARD 

HALL 

GLASSCOCK 
TATTNALL 

MORGAN 

MERIWETHER 

HARRIS 

COWETA 

HART 

PULASKI 

JEFF  DAVIS 

WHITE 

CLINCH 

WILKINSON 

BUTTS 

PICKENS 

PICKENS 

WAYNE 

WAYNE 

DAWSON 

CLAYTON 

MONROE 

WALKER 

BARTOW 

WALKER 
TROUP 

OGLETHORPE 

LINCOLN 

JEFFERSON 

TELFAIR 

STEWART 

BIBB 

MACON 

JACKSON 

CANDLER 

BURKE 

BURKE 

BALDWIN 

JENKINS 

SCREVEN 

WALTON 

MACON 

JASPER 

CALHOUN 

CALHOUN 

COLOUITT 

WHEELER 

BRANTLEY 

BERRIEN 

SCPEVEN 

COWETA 

GWINNET 

PIERCE 

ATK INSON 

SUMTER 

WEBSTER 

BROOKS 

GORDON 

CATOOSA 

FLOYD 

FLOYD 

FLOYD 

WASHINGTON 
MC  INTOSH 

CHATHAM 

CHATHAM 

CHATHAM 

GREENE 

HANCOCK 

EMANUEL 

CHATTOOGA 

SPALDING 

APPLING 

EMANUEL 


231  53 

1530  48 

1530  44 

933  07 

331  36 

1131  52 

333  16 

334  18 
1133  14 

131  56 

1033  28 
633  03 

332  45 
633  14 

1434  21 

932  17 
131  52 
334  42 

1631  02 

1032  50 

933  19 
534  29 
534  28 
131  37 

131  29 
534  33 
633  31 
933  06 

1834  47 

534  14 

434  42 

333  03 
1433  53 
1433  47 

1132  56 

931  55 

332  02 

932  42 
632  27 

1034  15 

1132  24 

1132  49 

1132  53 

1033  06 
1132  52 
1432  56 
1033  47 

632  17 

933  16 
631  32 

631  36 
1631  10 

1032  12 
1331  11 
1631  08 
1432  37 

333  22 
333  58 

1331  23 

1331  18 

632  03 
632  04 

1630  48 

1234  34 

1634  55 

434  15 

434  10 

1234  21 

1132  58 

231  24 

232  00 
1432  08 

232  00 

1033  32 

1133  19 

132  26 
434  27 
933  20 
131  44 

1132  35 


81  25 

82  02 

62  08 

63  59 
65  03 
81  37 
85  05 

83  51 

62  36 

81  55 

83  27 

64  43 

84  56 
84  34 

82  55 

63  28 

82  36 

83  43 

82  46 

63  14 

83  51 

64  27 

84  26 
81  53 

81  53 
84  15 

84  21 

63  47 

85  22 

84  56 

85  17 
85  01 
83  08 

82  28 
82  24 

82  41 

64  47 

83  39 

83  56 
63  34 

82  04 

82  14 

82  12 
63  15 
81  56 
8l  30 

63  43 

84  01 

83  41 

84  37 

84  38 

83  45 

62  38 
81  58 

83  13 

81  26 

84  49 
84  16 

82  08 
82  51 

64  22 
84  32 

63  35 

84  57 

85  07 
85  09 

65  16 
85  10 

82  49 
81  17 

61  16 

81  12 
60  51 

83  06 
83  01 

82  13 
65  22 

64  17 
82  14 
82  22 


20 
30 
120 
600 
340 
92 
790 
1170 
540 
170 

570 
860 
660 
840 
690 
245 
250 
1445 
167 
515 

430 
1465 
1512 
100 
100 
1310 
930 
450 
850 
730 

820 
715 
760 
510 
325 
120 
570 
354 
186 
920 

120 
175 
280 
360 
195 
100 
675 
327 
655 
270 

273 
340 
155 
71 
238 
145 
990 
940 
105 
205 

500 
405 
185 
650 
820 
620 
700 
537 
435 
10 

22 
46 
10 
690 
530 
255 
BOO 
930 
200 
325 


10 


1  2  3 


1  2  3 

2 
2 
2 
2 


3  C 

3 

3 

3 

34C 
3 
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STATION  INDEX 


Station 


SWEET  GUM 
SYLVANU 
TALBOTTON   1  NE 
TAYLORSVILLE 
THE  ROCK 
THQMASTON  2  S 
THDMASVULE   *  SE 
TIFTQN  EXP  STATION 
TOCCQA 

TRAY  MOUNTAIN 

U  OF   GA  PLT  SCIENCE  FM 

VALOOSTA  3  E 

VALDOSTA  4  NW 

HALFSKA 

WARRENTON 

WASHINGTON 

WATKINSVILLE  ARS 

WAYCROSS  *  NE 

WAYNESBORO  2  NE 

WEST  POINT 

WINDER  1  SSE 

WOODBURY 

WOODSTOCK 


o 
o 


8504 
8517 
8535 
8600 
86S7 


County 


6661  0<> 
8666  07 
8703'  08 
87*0  03 
8806  03 

8950  02' 
8972  08 
8974  08 


9077 
9141 


91571  03 


9169 
9186 


9194  06 
9291  04 


9466 
9506 


9524  02 


FANNIN 
SCREVEN 
TALBOT 
BARTOW 

UPSDN 
UPSON 
THGHAS 
TIFT 

STEPHENS 
TOWNS 

OCONEE 

LOWNDES 

LOWNDES 

CHEROKEE 

WARREN 

WILKES 

OCONEE 

PIERCE 

BURKE 

TROUP 

BARROW 

MERIWETHER 

CHEROKEE 


S  5 


734  58 

1432  45 
632  42 
5^4  05 
632  58 
632  52 
830  48 

16'JI  29 

1434  35 

7p4  48 

1033  52 
1630  51 
1630  52 
534  19 
11B3  25 

1433  4<. 
IOI33  52 
1331  15 
1433  07 

332  52 

10!33  59 
6t32  59 
534  07 


0) 

•r) 
3 

■& 

B 

o 

h4 


83  43 

84  35 
8*  31 


6** 

1  i 

1  800 

8  1 

39 

2  54 

8<i 

32 

710 

75 

77 

8* 

59 

710 

35 

Bi, 

14 

800 

84 

19 

665 

21 

21 

83 

54 

210 

86 

98 

83 

32 

371 

52 

54 

83 

19 

1019 

82 

95 

83 

42 

3900 

83 

32 

8<i0 

6 

6 

83 

14 

250 

5 

5 

83 

20 

265 

61, 

33 

1110 

28 

82 

40 

510 

61 

94 

82 

44 

630 

70 

93 

83 

26 

750 

82 

19 

145 

76 

82 

81 

59 

270 

4! 

56 

85 

11 

575 

7J 

83 

38' 


960 
800 
1055 


20 


21 

38l 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Asheville.  N.C.  28801,  or  to  any  National 
weather  Service  Office  near  you      Additional  precipitation  data  are  contained  in  -HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


Weather  Service  Office  near  you. 

AVERAGES :  Division  averages  in  the  annual  issue  include  delayed  and  corrected  data  and  nay  differ  slightly  from  values  published  in  monthly  issues. 

DIMENSIONAL  UNITS. 


ind  movement 


Unle 
i  les. 


otherwise  indicated,  dimensional  units  used 


bulletin  are:  Temperature 


precipitation  and 


apoi'at  i 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and 
Max  and  Min  values   in   the  Evaporation  and  Wind   table  are  monthly  averat;es  o£  daily  extremes  of   temperature  of  water   in  pan  as  recorded  d 
at   time  of  observation.     Wind   is   the   total  wind  movement   in  miles  over   the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  reco 
above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  normals  based  on  the  period  19;.1-1970.  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  f: 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Cliraatological  Data. 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Calhoun  Exp  Station 


nd  table. 

iiig  24  liours  ending 
er   located  6-8  inches 

eans  based  on 


the  post  office. 


Experiment 
Hawkinsvllle 
Homerville  3  WSW 
Midville  Exp  Station 
Plains  SW  Ga  Exp  Station 
Tifton  Exp  Station 


IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


Monteval lo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 
feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 
Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 
temperatures  for  24-hour  period  endinij;  10  a.m. 

Sandy  loam,  cover-unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermometers 
unknown. 

Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 
unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  ol  thermometers 
unknown . 

Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,   direction  unknown. 
Type  of   thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 
Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less   than  5  percent,   to  the  northeast.     2-,  4-lnch  depth  - 
Friez  Standard  distance  and  soil   thermograph.   Model   1100,      8-inch   depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance  thermograph,   Model  1120. 


No  record . 

+    Also  on  earlier  date   (dates)   or  months. 
•     Amount  Included  in  following  measurement. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 
E    Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Cliraatological  Data  for  detailed 
daily  record. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

It    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE  10-OCONEE 
11-OGEECHEE     12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data, 

G     Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  In  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:    $5.10   a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5,55   additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annvial 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Buildiny, 
Asheville,   N.   C.    28801 .       Attn :     Publications . 
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